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SUR  aUELaUES  FROFBIÉTÉS  DBS  DISSOLUTIOIS  ; 
Par  m.  p.  DUHEM. 

1.  Enoncé  d*une  loi  approchée.  —  Supposons  qu'un  liquide 
que  nous  désignerons  par  Tindice  o  ait,  à  la  température  T,  dis- 
sous un  certain  nombre  de  corps  que  nous  désignerons  par  les 
indices  i,  2,  . . .,  n.  Soit  m^  le  poids  du  dissolvant  que  renferme 
le  mélange;  soient  mf,  m^j  ...,  ^</i  les  poids  des  corps  dissous. 
A  la  température  T,  sous  une  pression  déterminée  />,  le  potentiel 
thermodynamique (* )  sous  pression  constante  du  mélange  est  une 
fonction  homogène  et  du  premier  degré  de  m^,  mi,  7712.  . . .,  m„. 
Si  donc  on  désigne  par  <b  ce  potentiel,  et  si  l'on  pose 

(i)      Fo=— ,        F,=  -— ,        F,=  — ,        ...,        F„=— , 
(^/tiq  dfn\  ùm^  à/tin 

on  aura 

(a)  *  =  /WoFo-H  m,Fi  -4-  miF,-i-. .  .-h  m^F,,. 

Les  fonctions  F©,  F|,  Fa,  . ..,  F«  sont  elles-mêmes  des  fonc- 
tions homogènes  et  du  degré  zéro  de  mo,  /Wi,  ma,  . . .,  m„,  en  sorte 


(*)  Poar  la  démonstration  des  propositions  énoncées  ici,  voir  le  Potentiel  ther- 
modynamique et  ses  applications^  p.  i4i.  Paris,  Hermann,  1886. 
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que  l'on 

a 

/         (?Fo             <^Fo             dFo 

1   //lo  -T —  -î-  /7i|  "T —  -H  nif  T —  -h . . 

l         o/tiq             om\             o/n\ 

«)F, 

(3) 

\        ^F,             dF,            <)F, 
/"'•«J/n.^'^'rfm,  ■^'"•dm.-^- 

<>F, 

dF,             dF„            <JF„ 
\'"<'dm,^"".>m,  ■*-'"•dm.+• 

<)F„ 

ce  qui,  en  vertu  de  la  définition  des  fonctions  Fq,  F,,  Fa,  . . .,  F„, 
peut  encore  s'écrire 


dFo  dFi  c^Fj 

niQ  -. —  -h  mi  -T —  -h  mi  ~ —  ■ 
amo  (//no  omo 

ôFq  dFi  âFji 

(4)  <  àmx  dnii  dnix 


àF„ 

nin 

àF„ 

0, 

nin 

dmx 

o, 

àFn 

m„ 

ània 

— 

o. 

[  dFo  dF^  dF, 

\         onin  Onin  ànin 

A  ces  égalités  il  faut  joindre  les  inégalités 

dFo  ()F,  <^F,  (^F;, 

^  ()mo  (^//ii  <^//îî  <^mrt         ' 

pour  obtenir  les  lois  auxquelles  tout  mélange  fluide  homogène  est 
nécessairement  soumis. 

A  ces  lois,  nous  avions  proposé  d'adjoindre,  comme  conséquence 
de  l'expérience,  la  loi  exprimée  par  les  égalités  suivantes 


c^Fo  _  r)Fo  _ 
fi/Wi  ""  dnit 
dF^         ÔF^ 

'       ània 
àmn  ' 

/  dF,,   _  ôFn    _ 

1  dniQ        ôiUi 

<)F„ 

(C) 


équations  qui,   à  cause  de  la  définition    des  fonctions  F,,  F,, 
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F2,  - . .,  Fn,  peuvent  encore  s'écrire 

_aF,   _  ^  ^       ^  àFn 

â¥o   _  dFj^  ^       ^  dFn 
{y)  {  ànii    ~    dnxx       '"       dnix 

Nous  nous  étions  à  plusieurs  reprises  servi  de  celte  loi. 

Depuis,  nous  avons  reconnu  que  la  loi  ainsi  énoncée  conduisait 
à  des  conséquences  inacceptables;  que  Texpérience  dont  nous 
Pavions  déduite,  convenablement  interprétée,  conduisait  à  une  loi 
différente,  qui  non  seulement  pouvait  remplacer  la  première  dans 
la  plupart  des  cas  où  nous  en  avions  fait  usage,  mais  encore  con- 
duisait dans  plusieurs  autres  cas  à  des  conséquences  nouvelles  et  im- 
portantes, pleinement  d'accord  avec  l'expérience.  La  loi  à  laquelle 
nous  avons  été  ainsi  amené  ne  diffère  guère  que  par  la  forme 
d'une  loi  que  M.  J.-H.  van  t'Hoff  a  récemment  mise  en  lumière 
dans  deux  beaux  Mémoires  (*)  sous  le  nom  de  loi  d^Avogadro 
pour  les  solutions  diluées.  Nous  serions  heureux  que  nos  recher- 
ches pussent  contribuer  à  confirmer  et  à  compléter  les  décou- 
vertes de  ce  physicien,  qui  a  déjà  fourni  à  l'étude  de  la  Mécanique 
chimique  tant  d'idées  nouvelles. 

C'est  l'étude  de  la  loi  dont  il  s'agit  qui  fera  le  principal  objet  du 
présent  Mémoire. 

Soient  th,,  733,  m,,  ...,  m^  les  poids  moléculaires  des  corps  i, 
2,  3,  .  ..,  n.  Nous  dirons  que  les  corps  i,  2,  3,  . . . ,  /i  appar- 
tiennent à  une  même  série  par  rapport  au  dissolvant  o,  si. 
quels  que  soient  /Wq,  m,,  ma,  ...,  w„,  on  a,  exactement  ou 
approximativemen  t, 


(*)  J.-H.  Van  t*Hoff,  Lois  de  l'équilibre  chimique  dans  l'état  gazeux  ou 
dissous.  Mémoire  présenté  à  rAcadémie  des  Sciences  de  Suède,  le  14  octobre  i885 
iKôngl.  Svenska  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar,  Bandet  21,  n*  17;  188G). 
Die  Bolle  des  osmotischen  DrOckes  in  der  Analogie  zwisclien  Losungen  und 
OcLsen  {Zeitschrift  fur  pkysikaliscke  C hernie ,  t.  I,  9;  1887). 
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ce  qui  peut  encore  s^écrire^  à  cause  de  la  définition  des  fonctions 

For  Fir  Fj,  ...,  Fu, 

Cette  définition  posée,  la  loi  qui  va  nous  occuper  peut  s'énoncer 
ainsi  : 

Tous  les  corps  qui  peuvent  se  dissoudre  dans  un  même  dis- 
solvant sont  susceptibles  de  se  ranger  en  un  petit  nombre  de 
séries. 

Qu'expriment  les  égalités  (8),  que  vérifient  les  corps  d'une 
même  série? 

Supposons  que,  laissant  constant  le  poids  mo  du  dissolvant, 
nous  fassions  varier  les  poids  m^^  m^.  - . .,  ma  des  corps  dissous, 
mais  de  telle  sorte  que  l'expression 

1 h.  .  .H 

demeure  constante.  Quelle  sera  la  variation  subie  par  Fq?  Cette 
variation  sera  évidemment 

-7 —  dnii  •+■  -r —  dmf  H- ...  -h  -r —  dnint 
dnii  ônii  dnin 

ou  bien,  en  désignant  par  \  la  valeur  commune  des  quantités 

dnii  dnii  dnin 

1  (  —  dnii  H dnit  -h . .  .H dnin], 

\^i  Wi  ma  / 

quantité  qui  est  égale  à  zéro,  puisque 

-    H ^  -h. .  .H =  const. 

Si,  pour  énoncer  la  proposition  qui  découle  de  là,  nous  donnons 
à  ¥p  le  nom  de  fonction  potentielle  thermodynamique  du  corps 
p  à  l'intérieur  de  la  dissolution,  nous  pourrons  dire  que  : 

La  fonction  potentielle  du  dissolvant  ne  subit  aucune  varia- 
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tion  lorsqu'on  remplace  un  certain  poids  d'un  corps  dissous 
par  un  poids  équivalent  d'un  autre  corps  de  la  même  série. 

En  particulier  :  Si,  avec  un  même  dissolvant,  on  forme 
n  dissolutions  contenant  chacune  un  des  corps  i,  2,  . . .,  /i,  qui 
forment  une  même  série  par  rapport  à  ce  dissolvant,  la  fonction 
potentielle  du  dissolvant  aura  dans  toutes  ces  dissolutions  la 
même  valeur  si  les  concentrations  de  ces  dissolutions  sont  entre 
elles  comme  les  poids  moléculaires  des  corps  dissous, 

2.  Application  de  la  loi  précédente  à  la  pression  osmotique. 
—  Nous  avons  démon  tré,  dans  un  travail  précédent  (^  ),  la  propo- 
sition suivante  : 

La  pression  osmotique,  évaluée  en  colonne  du  dissolvant  à  la 
température  de  l'expérience,  mesure  la  différence  qui  existe, 
à  cette  température,  entre  la  fonction  potentielle  du  dissolvant 
pur  et  la  fonction  potentielle  du  dissolvant  au  sein  de  la  dis- 
solution, toutes  deux  étant  prises  sous  la  pression  que  supporte 
la  dissolution. 

L'application  des  remarques  précédentes  à  la  loi  que  nous 
venons  d'énoncer  est  des  plus  simples;  elle  conduit  immédiate- 
ment à  la  conséquence  suivante  : 

Si,  avec  un  même  dissolvant,  on  forme  n  dissolutions  con- 
tenant chacune  un  des  n  corps  d'une  même  série,  et  ayant 
chacune  une  concentration  proportionnelle  au  poids  molécu- 
laire du  corps  dissous,  toutes  ces  dissolutions  auront  la  même 
pression  osmotique,  ou,  en  d'autres  termes,  seront  isotoniques. 

C'est  sous  une  forme  très  voisine  de  celle-là  que  la  loi  qui  nous 
occupe  se  trouve  énoncée  par  M.  Van  t'Hoff. 

3.  Application  de  la  loi  précédente  à  la  congélation  des 
dissolvants.  —  Si  Ton  désigne  par  ^0  'e  potentiel  thermodyna- 


(*)   P.  DuHEM,  Sur  la  pression  osmotique  {Journal  de  Physique,  2*  série, 
t.  VI). 
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inique  sous  la  pression  constante  />  à  la  température  T  du  dissol- 
vant à  Pétat  solide,  le  point  de  congélation  de  ce  corps  au  sein 
d'une  dissolution  est  celui  où  Tégalité 

Fo=Vo 

se  trouve  vériGée.  C'est  de  cette  égalité  que,  dans  un  autre  tra- 
vail, nous  avons  déduit  les  lois  principales  de  la  congélation  des 
dissolvants.  Cette  égalité,  appliquée  aux  dissolutions  qui  ren- 
ferment les  corps  d'une  même  série,  conduit  de  suite  à  la  loi 
suivante,  loi  approchée  si  les  corps  considérés  ne  sont  qu'approxi- 
mativement  d'une  même  série  : 

Si  ron  forme  diverses  dissolutions  contenant  pour  un  même 
poids  d'un  même  dissolvant  des  poids  moléculaires  égaux  de 
corps  d'une  même  série,  toutes  ces  dissolutions  auront  même 
point  de  congélation. 

Cette  loi  est  le  résumé  des  innombrables  expériences  de 
M.  Raoult(^). 

Les  résultats  des  expériences  de  M.  Raoult  suggèrent  en  outre 
quelques  remarques  intéressantes.  Voîci  la  première  : 

Supposons  que  deux  corps  A  et  B  appartiennent  à  la  môme 
série  par  rapport  à  un  certain  dissolvant  C.  Soient  Wj^,  Wg,  Wc  les 
poids  moléculaires  des  trois  corps  A,  B,  C;  soient  m^,  mg,  m^^  les 
poids  de  ces  trois  corps  -que  renferme  la  dissolution.  Posons 

me 


(»)  Raoult,  Sur  le  point  de  congélation  des  liqueurs  alcooliques  {Comptes 
rendusj  t.  XC,  p.  865;  1880).  —  Loi  de  congélation  des  dissolutions  aqueuses 
des  matières  organiques  {ibid.,  t.  XCIV,  p.  1517;  1882).  —  Loi  décongélation 
des  solutions  benzéniques  des  substances  neutres  {ibid.,  t.  XCV,  p.  187;  i88a). 

—  Loi  générale  de  congélation  des  dissolvants  {ibid.,  t.  XCV,  p.  io3i;  1882). 

—  Sur  le  point  de  congélation  des  dissolutions  acides  {ibid.,  t.  XCVI,  p.  56o; 
i883).  —  Sur  le  point  de  congélation  des  dissolutions  alcalines  {ibid.,  t.  XCVII, 
p.  9)1;  i883).  —  Sur  rabaissement  du  point  de  congélation  des  dissolutions 
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Ce  que  nous  avons  démontré  au  n^  1  nous  montre  que  Fc  ne 
dépend  pas  de  m^,  m^,  m^j  mais  seulement  de  o*. 

Considérons,  en  particulier,  le  cas  d'une  dissolution  qui  ne  ren- 
ferme que  les  deux  corps  A  et  C.  On  a  alors 

Désignons  dans  ce  cas  F^,  Fq  par  G^,  Gc-  Nous  aurons 

Onic  "  àm\ 

j  ~    <^cT    dmx 

i  I     TSc.  àGc. 

I  "~   nie  HÏA     c^<ï 

I 

I  Soit  ^A  Je  potentiel  thermodynamique  sous  pression  constante 

du  corps  A  à  Fétat  de  pureté.  Nous  aurons 


«JaJo       ^^^    ^^  ®aJo     ^    ^^ 


Considérons  maintenant  le  cas  d'une  dissolution  qui  ne  renferme 
que  les  deux  corps  B  et  C.  Désignons,  dans  ce  cas,  Fq  par  Hc-  | 

Soit  ^B  Je  potentiel  thermodynamique  sous  pression  constante  du  | 

corps  B  à  l'état  de  pureté.  Nous  aurons 


Mais,  pour  la  même  valeur  de  a-,  on  a 

àGç  ^  dUç 

à9  do 

On  a  donc,  pour  la  même  valeur  de  a-, 

WA(GA-WA)  =  nTB(HB^VB). 

Si  à  la  température  considérée,  sous  la  pression  considérée,  le 


des  sels  alcalins  (ibîd.,  t.  XCVIII,  p.  Sog;  i88.'|).  —  Sur  le  point  de  congélation 
des  sels  des  métaux  biatomiques  {ibid,,  t.  XCVlIf,  p.  10^7;  1884 ).  —  Sur  le 
point  de  congélation  des  dissolutions  salines  {ibid.,  t.  XCIX,  p.  3a4;  1884). 
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corps  A  se  congèle  dans  une  dissolution  renfermant  le  corps  A.  et 
le  corps  C,  lorsque 

mç. 

on  aura,  pour  ces  valeurs  des  variables, 

On  aura  donc  aussi 

Hb-Vb-o, 

c'est-à-dire  que  le  corps  B,  renfermant  en  dissolution  le  corps  C, 
se  congèlera  au  moment  où  Ton  aura 

/wb 

T7b 

me 

Wc 

Prenons  un  exemple  dans  les  recherches  de  M.  Raoult  :  la  ben- 
zine, l'acide  acétique,  Tacide  formique,  la  nitrobenzine  et  le  bi- 
bromure  d'éthylène  appartiennent  à  la  même  série  par  rapport  à 
la  plupart  des  corps  qu'on  peut  leur  mélanger.  Une  molécule  de 
l'un  quelconque  de  ces  corps  qu'on  peut  mélanger  aux  premiers, 
dissoute  dans  un  nombre  déterminé  de  molécules  des  premiers 
corps,  produira  pour  tous  un  même  abaissement  du  point  de  con- 
gélation. M.  Raoult  a  montré  tout  récemment  {*)  l'accord  de  cette 
observation  avec  les  idées  émises  par  M.  Van  l'Hoff. 

Voici  maintenant  une  deuxième  remarque  à  laquelle  donnent 
lieu  les  observations  de  M.  Raoult. 

Trois  corps  A,  B,  C  peuvent  se  mélanger  ensemble.  Je  suppose 
que  les  corps  A  et  B  appartiennent  à  une  même  série  par  rapport 
au  corps  C.  On  a  alors 

c^Fc  (^Fc 

tjta  -c —  =  mB  -^ —  • 

Je  suppose  en  second  lieu  que  les  corps  A  et  C  appartiennent  à 


C)  F.-M.  Raoult,  Remarques  sur  un  calcul  de  M.  Van  t' Ho ff  relatif  à  la 
tension  de  vapeur  des  dissolutions  {Comptes  rendus,  t.  GV,  p.  836;  1887). 
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une  même  série  par  rapport  au  corps  B.  On  a 

me  

Si  Ton  observe  que 


^C  1 =  'S'A    1 

âme  Omx 


les  égalités  précédentes  donnent 

nie  T —  =  njB  3 j 

ce  qui  démontre  que  les  corps  B  et  C  appartiennent  à  une  même 
série  par  rapport  au  corps  A. 

Les  recherches  de  M.  Raoult  nous  fournissent  une  confirmation 
de  cette  loi.  L'acîde  formique  et  l'acide  acétique  appartiennent  à 
la  même  série,  par  rapport  à  la  benzine;  la  benzine  et  Tacide  for- 
mique appartiennent  à  la  même  série  par  rapport  à  Tacide  acé- 
tique-, donc  l'acide  acétique  et  la  benzine  appartiennent  à  la 
même  série  par  rapport  à  l'acide  formique. 

4.  Application  de  la  loi  précédente  à  la  vaporisation  des 
dissohants.  —  La  variation  de  la  tension  de  vapeur  d'un  dissol- 
vant dans  lequel  on  dissout  plusieurs  corps  d'une  même  série 
donne  lieu  à  des  considérations  tellement  analogues  à  celles  que 
nous  venons  de  développer  sur  le  point  de  congélation  des  dissol- 
vants, qu'il  est  inutile  que  nous  nous  y  arrêtions. 

5.  Application  de  la  loi  précédente  aux  doubles  décomposi- 
tions. —  Dans  un  dissolvant  o  sont  deux  corps,  A  et  B,  sus- 
ceptibles de  se  transformer,  par  une  réaction  chimique  où  le  dissol- 
vant n^intervient  pas  en  deux  autres  corps  A'  et  B'.  Supposons 
que  les  deux  corps  A  et  A'  appartiennent  à  la  même  série  par 
rapport  au  dissolvant  o  et  qu'il  en  soit  de  même  des  deux  corps  B 
et  B'. 

La  condition  d'équilibre  est  donnée  par 

(ïo)  tbaFa  -+-  wijFb  =  wa'Fa'  -+-  HJb'Fb'. 

Je  dis  qae  l'équilibre  n'est  pas  troublé  si  l'on  ajoute  un  poids 
dm^  du  dissolvant.  En  effet,  le  premier  membre  de  cette  égalité 
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varie  de 


le  second  varie  de 


m  A,  - —  -h  mu  3 —  > 
onto  oniQ 


àVx-  ^        àVu- 
wx 1-  mn'  - —  » 


et  ces  deux  quantités  sont  égales  entre  elles,  puisque  Ton  a 

„   àVx  ôFj, 

m\  - —  =  wx'  .  -   9 
0/fio  anio 

dVn  âVi\' 

wii- —   =  xnu'-—  ' 
aniQ  dmo 

Semblables  équilibres,  indépendants  de  Tétat  de  dilution  du 
système,  ont  été  rencontrés  par  Malaguti  dans  l'étude  des  phéno- 
mènes de  double  décomposition  des  sels,  et  par  M.  Berthelot  dans 
Tétude  des  phénomènes  d'éthérification.  C'est  de  ces  expériences 
que  nous  avions  cru  pouvoir  déduire  la  loi  erronée  représentée 
par  les  égalités  (6)  et  (7).  Reprenons  rapidement  la  démonstra- 
tion que  nous  en  donnions,  afin  de  bien  mettre  en  lumière  le 
point  qui  nous  .a  induit  en  erreur. 

Une  molécule  d'alcool  et  une  molécule  d'acide  benzoïque  étant 
mises  en  présence  se  transforment  partiellement  en  élher  ben- 
zoïque et  en  eau.  La  transformation  s'arrête  lorsque  le  poids  iïv- 
ther  formé  est  dans  un  rapport  donné  avec  le  poids  d'alcool 
restant.  Ce  rapport  ne  change  pas  lorsqu'on  dissout  le  système 
dans  un  poids  quelconque  d'éther  ordinaire  ou  d'acétone. 

Nous  adoptons  l'indice  A  pour  l'alcool,  l'indice  B  pour  l'acide 
benzoïque,  l'indice  A'  pour  l'éther  benzoïque,  l'indice  B'  pour 
l'eau,  Tindice  o  pour  le  dissolvant.  La  condition  d'équilibre  du 
système  est  donnée  par  l'égalité  (10) 

waFa  -+-  gtbFb  =  wa'Fa'  ^-  htb'Fb'. 

Mais  ceci  peut  s'écrire  autrement.  Le  mélange  en  parties  propor- 
tionnelles aux  poids  moléculaires  d'alcool  et  d'acide  benzoïque 
peut  être  envisagé  comme  un  corps  unique,  de  composition  chi- 
mique bien   déterminée.    Si    nous  le  désignons  par  Tindice   i. 


Dous  auroDS 


F,= 
ce  qui)  à  cause  de  la  condition 

//lu  ^B 

peut  encore  s'écrire 

wx  Fa  -f-  ctb  Fb 
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Wi  =  «TA  -♦-  ^ny 

/waFa  -*•  /"bFb 


Fi  = 


niA  -+-  ^B 


De  même,  le  mélange  en  parties  proportionnelles  aux  poids 
moléculaires  des  deux  corps  A'  et  B'  peut  être  regardé  comme  un 
corps  unique  de  constitution  déterminée,  que  nous  désignerons 
par  Findice  2  et  pour  lequel  nous  aurons 

T!T|  =  Wa'  -h  Wb', 

tj,        wa»  Fa-  •+•  ms  Fb* 
1*1  = • 

XS\'  -f-  Wb' 

L'égalité  (10)  devient  alors 

Fi  =  F,. 

Pour  que  l'équilibre  ne  soit  pas  troublé  lorsqu'on  ajoute  au  sys- 
tème un  poids  quelconque  du  dissolvant,  il  est  nécessaire  et  suf- 
fisant que  l'on  ait 

C'est  en  généralisant  cette  égalité  que  nous  sommes  arrivé  aux 
égalités  (6)  et  (7). 
Mais  nous  aurions  dû  remarquer  que  l'on  a 

wa  -♦-  wb  =  wa'  -+-  "^b'j 
ou  bien 

en  sorte  que  l'égalité  (1 1)  peut  s'écrire 

aF|  dVj 
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En  généralisant  l'égalité  mise  sous  cette  dernière  forme,  on 
arriverait  aux  égalités  (9),  qui  expriment  la  loi  dont  nous  nous 
occupons  dans  ce  Mémoire. 

Tous  les  corps  qui  peuvent  se  dissoudre  dans  un  même  liquide 
n^appartiennent  pas  à  la  même  série;  ils  peuvent  seulement  se 
ranger  en  un  petit  nombre  de  séries.  Ainsi,  si  dans  100  molécules 
d*eau  on  dissout  une  molécule  de  tous  les  acides,  toutes  les  disso- 
lutions ainsi  formées  sont  loin  d'avoir  sensiblement  le  même  point 
de  congélation.  Elles  se  divisent,  au  contraire,  en  deux  groupes 
dont  Tun,  renfermant  les  acides  chlorhydrique,  azotique,  sulfu- 
rique,  etc.,  a  un  point  de  congélation  deux  fois  plus  bas  que 
l'autre,  renfermant  les  acides  sulfureux,  sulfhydrique,  etc. 

«  Tous  les  acides  du  deuxième  groupe,  dit  M.  Raoult,  sont 
presque  entièrement  déplacés  de  leurs  sels  alcalins  par  l'acide 
chlorhydrique  et  vraisemblablement  par  tous  les  acides  du  pre- 
mier groupe.    » 

De  même,  les  bases  se  partagent  en  deux  groupes,  les  bases 
fortes  donnant  un  abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation 
sensiblem/^nt  double  de  celui  que  donnent  les  bases  faibles. 

Cette  relation  entre  la  force  d'une  base  ou  d'un  acide  et  la 
grandeur  de  l'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation 
n'est  nullement  fortuite,  ainsi  que  nous  l'allons  voir. 

Nous  mettons  une  molécule  d'acide  nitrique  hydraté  (A)  en 
présence  d'une  molécule  d'acétate  de  potassium  (B),  au  sein 
d'une  certaine  masse  d'eau.  La  double  décomposition  donne  lieu 
à  un  mélange  en  proportion  moléculaire  d'acide  acétique  hydraté 
(A')  et  de  nitrate  de  potasse  (B').  Si  nous  adoptons  les  mêmes 
notations  que  dans  la  dernière  question  que  nous  venons  de 
traiter,  l'équilibre  sera  établi  si  l'on  a 

(II)  F,-F,  =  0. 

Cet  équilibre  est  stable  s'il  correspond  à  un  minimum  du  po- 
tentiel thermodynamique.  Il  est  aisé  de  voir  que  cette  condition 
de  stabilité  s'exprime  par  Tinégalité 

()Fi        dFi  d¥t 
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Supposons  que  nous  ajoutions  au  système  un  nouveau  poids 
dnti  du  dissolvant.  Une  double  décomposition  pourra  se  pro- 
duire; ntif  m^  varieront  de  dm^^  dm^^  et  dans  le  nouvel  état 
d'équilibre  on  devra  avoir 

Ft  -+-  dF^  —  F,  —  fl?F,  =  o, 
ce  qui,  en  vertu  de  Tégalité  (i  i),  peut  s'écrire 

/^_^\^^  _^(^_^\^^  ^_/^-_i?i\rf;n  =0 

ou  bien,  à  cause  des  égalités 


dnti  =- 

-dmtj 

âF^ 

dmi  ' 

ôFi 

âmn 

dFi 

àmo 

dF^         àF. 
dmi       om% 

àmi 

(i3)  rfm,  =  -5=^ -^ — ^  dnio. 


D'après  l'inégalité  (12),  le  dénominateur  de  cette  expression  est 
positif.  Supposons  que  l'on  ait 

àFi       aF,  ^ 

d'après  l'égalité  (i3)  dm2  et  dmo  seront  de  même  signe  \  au  fur  et 
à  mesure  qu'on  ajoutera  de  l'eau  au  système,  une  nouvelle  quan- 
tité d'acide  acétique  se  formera  aux  dépens  de  l'acide  azotique 
qui,  pour  une  dilution  suffisante,  finira  par  déplacer  presque  en- 
tièrement l'acide  acétique. 

Interprétons  l'inégalité  (i4);  elle  peut  s'écrire 

àFx  ^      àFfi  ^       dF„'  ôFr' 

D'après  les  expériences  de  M.  Raoult,  l'azotate  de  potassium 
et  l'acétate  de  potassium  appartiennent  à  la  même  série.  On  a 
donc 

„  àFi,  dF^ 

J.  de  Pays.,  2*  série,  t.  VII.  (Janvier  1888.)  2 
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et  rinëgalité  précédente  peut  s'écrire 


àmo  dniQ 


Si  l'on  admet  que  cette  inégalité  est  générale,  quelle  que  soit  la 
composition  de  la  dissolution,  il  ne  sera  pas  malaisé  d'en  conclure 
que  l'abaissement  moléculaire  du  point  de  congélation  de  l'eau 
est  plus  grand  pour  une  dissolution  d'acide  nitrique  que  pour  une 
dissolution  d'acide  azotique. 

La  corrélation  remarquable,  mise  en  lumière  par  les  expériences 
de  M.  Raoult,  entre  la  grandeur  de  l'abaissement  moléculaire  du 
point  de  congélation  de  l'eau  et  l'énergie  de  la  base  ou  de  l'acide 
qu'on  y  a  dissous,  n'est  donc,  comme  nous  l'avions  annoncé,  nul- 
lement un  efiet  du  hasard. 

6.  Solutions  gazeuses,  —  Un  exemple  très  intéressant  de  so- 
lutions est  fourni  par  les  solutions  gazeuses  qui  suivent  la  loi  de 
Dallon  et  de  Henry.  Dans  les  Mémoires  que  nous  avons  cités, 
M.  J.-H.  van  t'Hoff  fait  jouer  un  rôle  considérable  à  l'étude  de 
ces  dissolutions.  Nous  allons  reprendre  cette  étude. 

G.  RirchholT  (*)  a  fait  reposer  la  démonstration  d'une  impor- 
tante formule,  relative  à  la  dissolution  d'un  gaz  dans  un  liquide,  sur 
les  trois  hypothèses  suivantes  : 

1°  Le  gaz  suit  les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac. 

2"  La  dissolution  du  gaz  dans  le  liquide  n'altère  pas  la  tension 
de, vapeur  de  ce  dernier. 

3"*  Le  volume  du  gaz  dissous  mesuré  sous  la  pression  fmale  est, 
à  chaque  température,  dans  un  rapport  constant  avec  le  volume 
du  liquide. 

Commençons  par  examiner  si  ces  hypothèses  sont  réellement 
indépendantes  les  unes  des  autres. 

Désignons  le  liquide  par  l'indice  o,  le  gaz  par  l'indice  i .  La 
dissolution  renferme  un  poids  /Wq  de  liquide  et  un  poids  m^  de 


(  •  )   Ueber  einen  Satz  der  mechanischen  Wârmetheorie  und  einige  Anwen- 
dungen  desselben  {Poggendorff's  Armalen  der  Pkysik  und  C hernie,  Bd.  CIII; 

i838). 
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gaz  dissous;  le  mélange  gazeux  qui  surmonte  la  dissolution  ren- 
ferme un  poids  [Aq  de  vapeur  du  liquide  et  un  poids  [jL|  de  gaz  dis- 
sous. Les  choses  se  passent  ici  exactement  comme  en  un  mélange 
de  deux  liquides  volatils,  et  les  formules  que  j'ai  données  ailleurs  (*) 
sont  directement  applicables. 

Si  Ton  désigne  par  T  la  température,  par  P  la  pression,  par  s 

le  rapport  —  >  par  W  le  potentiel  thermodynamique  sous  la  pres- 
sion constante  P  du  mélange  liquide,  par  a*  le  rapport  —  >  par  0 

le  potentiel  thermodynamique  sous  la  pression  constante  P  du 
mélange  gazeux,  et  si  Ton  pose 

:nz~  =  *  0»         -r--  =  ri» 


les  conditions  d'équilibre  seront 

Fo(*,  P,  T)  =  Go(cr,  P,  T), 
F,(*,  P,  T)  =  Gi((r,  P,  T). 

Si  l'on  suppose  que  l'on  puisse  appliquer  au  gaz  et  à  la  vapeur, 
d'une  manière  au  moins  approximative,  les  lois  des  gaz  parfaits; 
si  l'on  désigne  par  />o  ^^  pression  partielle  de  la  vapeur,  par  /?«  la 
pression  partielle  du  gaz,  par  Oo(/^0)  T)  le  potentiel  thermody- 
namique sous  la  pression  constante  p^  d'un  kilogramme  de  vapeur, 
parO|(/>i,T)  le  potentiel  thermodynamique,  sous  la  pression 
constante  p^  d'un  kilogramme  de  gaz,  les  conditions  d'équilibre 

deviennent 

Fo(*,  P,  T)  =  *o(/?o,  T), 

F,(*,  P,T)  =  *,(/?„  T). 

De  ces  relations,  on  déduit  aisément,  en  désignant  par  v^  le  vo- 
lume spécifique  de  la  vapeur  d'eau  sous  la  pression /^o,  à  la  tem- 
pérature T,  par  Vi  le  volume  spécifique  du  gaz  sous  la  pression  p^ , 


(*)  Sur  les  vapeurs  émises  par  un  mélange  de  substances  volatiles  {Annales 
de  l'École  Normale  supérieure,  3«  série,  t.  IV,  p.  9;  1887). 
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à  la  température  T, 

relations  qui  supposent  seulement  que  Ton  néglige  le  volume  spé- 
cifique du  liquide  devant  celui  du  gaz  ou  de  la  vapeur.  La  relation 
bien  connue 


donne  alors 


as  os 


àpn  dpi 

as  as 


Jusqu^ici,  nous  avons  fait  usage  de  cette  première  hypothèse 
de  Rirchhoff  que  le  gaz  et  la  vapeur  suivent  les  lois  des  gaz  parfaits. 

Introduisons  maintenant  cette  autre  hypothèse  que  le  gaz  suit 
la  loi  de  Henry. 

Soit  a  le  coefficient  de  solubilité,  soit  8  le  poids  spécifique  du 
gaz  sous  l'unité  de  pression  à  la  température  T;  soit  A  le  poids 
spécifique  de  l'eau  dans  les  mêmes  conditions.  Nous  aurons 

mi 

A 
OU  bien 

(i6)  Pi  =  'l-„> 


égalité  d'où  Ton  déduit 

(17) 


d/>i  _  A   I 


D'ailleurs,  on  a  également 


RT  RT 

TSapo  ^iPi 


nT(),  nT|  étant  les  poids  moléculaires  de  l'eau  et  du  gaz. 
L'égalité 


âpo  àpx 

ds  ds 


devient  donc 
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OTo  as      ^      ^'^  Wx 


Soit  Po  la  tension  de  la  vapeur  émise  par  Teau  pure  à  la  tempe- 
rature  T.  L'équation  précédente,  intégrée  entre  ^=o  et  5  =  ^1, 
nous  donne 

^' 

Pour  les  gaz  peu  solubles,  le  rapport  s  du  poids  de  gaz  dissous 
au  poids  du  liquide  est  toujours  très  petit,  et  Ton  a  sensiblement 

p^  =  Pot 

ce  qui  est  la  seconde  hypothèse  de  G.  Kirchhoff.  Le  nombre  des 
hypothèses  sur  lesquelles  Tillustre  physicien  a  fait  reposer  sa 
théorie  peut  donc  être  diminué. 

Les  égalités  que  nous  venons  d'établir  conduisent  à  une  autre 
conséquence  remarquable.  La  relation 

Os    ~~  ds 

peut  s'écrire,  au  moyen  des  égalités  (i5),  (i6)  et  (17), 

Os     ~  BTi 

Mais 

ôF^  __  d|Fo  Js_  _  _i^  ôFo 
as         âf/ii  (^/Tij        /Wo  ànii 

On  a  donc  finalement 

dFp i_  RT 

ou  bien,  en  désignant  par  Aq  le  potentiel  thermodynamique  de 
l'eau  pure  et  en  intégrant  la  relation  précédente  entre  o  et  m,, 

(18)  Fa(5,  P,T)-Ao(P,T)=-ni. 

Cette  relation  nous  montre  en  premier  lieu  que  tous  les  gaz  qui 
suivent  la  loi  de  Henry  et  sont  peu  solubles  appartiennent  à  une 
même  série. 
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Si  nous  désignoDs  par  U  la  pression  osmotique  mesurée  en  co- 
lonne du   dissolvant  pour  une  ^dissolution    de   concentration  5, 

nous  aurons 

n  =  Ao(P,  T)-.Fo(*,  P,  T), 

et,  par  conséquent,  pour  tous  les  gaz  peu  solubles  qui  suivent  la 

loi  de  Henry  et  pour  tous  les  autres  corps  qui  appartiennent  à  la 

même  série  qu'eux, 

n  _  RT 

Cette  relation  remarquable,  qui,  par  sa  forme,  rappelle  la  for- 
mule qui  résume  les  lois  de  Mariotte,  de  Gay-Lussac  et  d'Avo- 
gadroy  est  celle  que  M.  J.-H.  van  t'HolF,  dans  ses  études  sur  les 
dissolutions,  a  mise  en  lumière  comme  une  loi  applicable  à  la  ma- 
jorité des  corps  dissous,  lorsqu'ils  se  trouvent  dans  un  état  de  di- 
lution suffisante.  La  voie  très  différente  par  laquelle  nous  sommes 
arrivés  à  cette  loi  servira,  croyons-nous,  à  en  assurer  l'exactitude 
et  à  en  faciliter  l'intelligence. 

7.  Phénomènes  thermiques  qui  accompagnent  la  dissolution 
d'un  gaz.  —  Lorsqu'à  une  solution  gazeuse  on  ajoute  une  quan- 
tité d'eau  dmoj  le  système  dégage  une  quantité  de  chaleur  Xo  dm^ 
que  l'on  peut  déterminer  au  moyen  des  formules  que  nous  avons 
données  dans  notre  travail  sur  les  vapeurs  émises  par  un  mélange 
de  substances  volatiles.  On  a  en  eifet,  d'après  l'égalité  (4i)  de  ce 
travail,  égalité  qui  constitue  une  extension  de  la  célèbre  loi  de 
Kirchhoflf  sur  la  chaleur  de  dilution  des  dissolutions  salines, 


.         ART» 

^0  —  —— — 

uT0 


^lognép(f?j, 


A  étant  l'équivalent  calorifique  du  travail.  La  dérivée  partielle  par 
rapport  à  la  température  est  prise  en  supposant  constante  la  com- 
position s  de  la  dissolution. 

Or,  en  conséquence  de  la  loi  de  Dalton  et  de  Henry,  nous  avons 
vu  que  l'on  avait 

po=  Po«     "' 

ou 
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Cette  quantité  ne  dépendant  pas  de  la  température,  on  a 

Xo  =  o. 

Si  un  gaz  suit,  par  sa  dissolution  dans  l'eau,  la  loi  de  Dal- 
ton  et  de  Henry,  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  la  dilu- 
tion de  la  dissolution  de  ce  gaz  est  rigoureusement  nulle. 

Étudions  maintenant  directement  la  chaleur  mise  en  jeu  par  la 
dissolution  d'un  gaz  dans  un  liquide.  Nous  supposons  que,  pen- 
dant toute  la  durée  de  la  dissolution,  on  maintient  constante  la 
pression  du  gaz.  La  tension  de  la  vapeur  d'eau  étant  sensible- 
ment invariable  pendant  cette  dissolution,  il  en  sera  de  même 
de  la  pression  totale  du  sj^stème.  Dès  lors,  si  ^  désigne  son 
potentiel  thermodynamique,  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans 
la  dissolution  d'un  poids  de  gaz  dm^  sera 

Or  on  a 

rf*  =  [Fi(5,  P,  T)  -  4»,(/?„  T)]  dmy 

et,  par  conséquent, 

|X.=      a[*.(^„T)-T^-±1^] 
'"'  (  -A[F.(.,P.T)-T^-Il(5JVr2]. 

C'est  cette  expression  qu'il  s'agit  de  transformer. 

On  a 

d¥ds,l\T)  ^       i  dF,(.c,P,  T) 
ds  s  ds  ' 

ou,  d'après  ce  que  nous  avons  trouvé  [égalité  (18)], 
c^F,(*,  P,  T)       RT 


(10) 


ds  WiS 


Soit  S  la  concentration  de  la  dissolution  saturée  du  gaz  sous  la 
pression />!  à  la  température  T.  Nous  aurons 

F,(S,  P,  T)  =  *,(/>i,  T); 
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d'où 

<^Ft(S.P,T)  £S       <^F,(S,P,T)  _  <^»,(/>„T) 
dS  (^T"*"  <^T  "         c^T        ' 

On  a  alors 

ou  bien,  à  cause  des  égalités  (i8)  et  (20), 

Les  deux  premiers  termes  se  détruisent,  et  il  reste  simplement 

,     ,                                 .             ART»    à  .        .    ^• 
(21)  Al  = ^—  ^JognépS; 

d*oti  cette  première  conséquence  que  la  chaleur  de  dissolution  ne 
dépend  pas  de  la  concentration  de  la  dissolution. 

Cette  formule  peut  se  transformer;  on  a  en  effet  [égalité  (16)] 

S  ==«-/),. 

Négligeons  la  variation  de  poids  spécifique  de  Teau  qui  est  très 
petite,  et  regardons  A  comme  une  constante.  Soit  80  la  valeur  de  S 
à  o^  C.  ;  soit  p  le  coefficient  de  dilatation  des  gaz.  Nous  aurons 

T 


S -"3^% 


et,  par  conséquent, 

^"^  T  Â^ 
dJ         A    \T  é^T       T«    / 

Nous  aurons  donc  finalement,  au  lieu  de  la  formule  (21), 
>         AR/        ^<^log«\ 
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Cette  formule  concorde  exactement  avec  celle  à  laquelle  G. 
Kirchhoff  était  parvenu  dans  son  Mémoire  Sur  un  théorème  de 
ta  Théorie  mécanique  de  la  chaleur. 

8.  Application  de  la  loi  de  Van  t^Hoff  à  la  dissolution  des 
sels.  —  Tous  les  raisonnements  que  nous  venons  de  faire  pour  la 
dissolution  des  gaz  peuvent  être  reproduits  pour  la  dissolution  des 
sels  appartenant  à  la  même  série.  Si,  avec  M.  Raoult  et  M.  Van 
t'Hoff,  nous  nommons  cette  série  la  série  normale,  nous  trouvons 
les  propositions  suivantes  : 

La  dilution  de  la  dissolution  d^un  corps  appartenant  à  la  série 
normale  ne  met  en  jeu  aucune  quantité  de  chaleur. 

La  chaleur  de  dissolution  d'un  corps  de  la  série  normale  ne  dé- 
pend pas  de  la  concentration  de  la  dissolution. 

Cette  chaleur  de  dissolution  s^exprime  par  la  formule 

,  ART»    d  .        .    ç 

S  étant  la  solubilité  du  sel  à  la  température  T. 

Cette  loi  avait  été  donnée  par  M.  Le  Châtelier  (*)  comme  loi 
générale  de  la  chaleur  de  dissolution.  On  voit  qu'elle  doit  être 
restreinte  aux  corps  de  la  série  normale. 
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PAB  L'EAU  (t); 

Par  m.  g.  FOUSSEREAU. 

Dans  un  précédent  travail  (•),  j'ai  appliqué  la  mesure  des  ré- 
sistances électriques  à  l'étude  des  modifications  lentes  éprouvées 
par  les  chlorures  métalliques  dans  leurs   dissolutions  étendues, 


(*)  H.  Le  Chateliir,  Thermodynamique  et  Chimie  {Bulletin  de  la  Société 
chimique  de  Paris,  t.  XLVI,  p.  737;  1886.  Comptes  rendus,  t.  C,  p.  5o  et  440- 

(*)  Extrait  d'un  Mémoire  plus  étendu  publié  dans  les  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  6*  série,  t.  XII,  p.  BgS. 

(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VI,  p.  349. 
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sous  rinfluence  des  diverses  circonstances  de  temps,  de  tempéra- 
ture, de  concentration  et  de  composition  des  liquides  observés. 

La  même  méthode  est  applicable  à  Tétude  des  modifications 
éprouvées  par  ces  dissolutions  sous  Vinfluence  des  variations  de 
la  pression.  C^est  ce  poiift  que  je  me  suis  proposé  d^étudier  dans 
ce  travail. 

Comme  les  phénomènes  observés  sont  très  lents,  on  a  pu  effec- 
tuer toutes  les  mesures  de  résistances  dans  des  conditions  compa- 
rables, c'est-à-dire  à  une  température  voisine  de  i5^  et  sous  la 
pression  ordinaire  de  Tatmosphère.  La  marche  adoptée  dans  les 
expériences  consistait  donc  à  déterminer  une  première  fois  la 
résistance  d'une  dissolution  conservée  à  la  température  ordinaire 
pendant  un  temps  assez  long  pour  qu*on  pût  la  regarder  comme 
arrivée  à  son  état  d^équilibre.  On  soumettait  ensuite  ce  liquide  à 
une  pression  élevée  pendant  un  temps  déterminé,  puis  on  le  dé- 
comprimait et  Ton  faisait,  aussitôt  après  cette  opération,  une 
nouvelle  mesure  de  résistance,  suivie  d'une  série  d'autres  mesures 
convenablement  espacées. 

J'ai  employé  le  dispositif  suivant.  Le  liquide  à  expérimenter  est 
introduit  dans  une  éprouvette  cylindrique  en  verre  AB,  de  48*"" 
de  hauteur  et  d'une  capacité  de  70*^*^.  Cette  éprouvette  est  fermée 
par  un  bouchon  creux  C,  usé  à  l'émeri,  dont  la  cavité  se  prolonge 
par  un  tube  capillaire  CDË  recourbé  parallèlement  à  la  longueur 
de  l'éprouvette.  Le  tube  est  muni  d'un  renflement  F,  d'une  capa- 
cité d'environ  a*^*^,  rempli  aussi  du  liquide  de  l'expérience.  Son 
extrémité  ouverte  terminée  par  un  entonnoir  G,  plein  d'air, 
plonge  dans  le  mercure  d'un  grand  bloc  d'acier  où  ^appareil  est 
enfermé. 

Ce  bloc  est  mis  en  communication  avec  une  pompe  Cailletet 
fournissant  la  pression  nécessaire.  La  compressibilité  du  liquide 
a  pour  effet  de  faire  rentrera  l'intérieur  de  l'éprouvette  une  partie 
de  la  dissolution  contenue  dans  le  renflement  F.  La  masse  d'air 
contenue  en  G  se  loge  en  partie  dans  le  tube  capillaire  CDF.  Le 
liquide  de  l'éprouvette  est  ainsi  préservé  du  contact  du  mercure 
qui  en  est  séparé  par  la  longue  colonne  capillaire.  L'appareil 
demeure  pendant  l'expérience  dans  une  salle  de  laboratoire  dont 
la  température  varie  peu. 

Les  expériences  ont  porté  sur  le  perchlorure  de  fer  et  sur  le 
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chlorure  d'aluminium.  Pour  étudier  le  premier  de  ces  sels,  j'ai 
choisi  d'abord  une  dissolution  très  étendue,  dont  Taltération  est 
relativement  assez  rapide.  J'ai  pu  ainsi  obtenir  un  effet  sensible 
par  une  application  peu  prolongée  de  la  pression.  La  dissolution 
employée  contenait  37^  de  perchlorure  de  fer  et  était  préparée 
depuis  trois  mois.  Une  partie  de  la  même  dissolution  avait  précé- 
demment servi  à  des  expériences  rapportées  dans  mon  premier 

Fig.  1. 


fi 


Mémoire.  Les  résistances  réduites  à  o^  de  ce  liquide,  correspon- 
dant à  une  altération  nulle  et  à  une  altération  complète,  étaient, 
pour  la  colonne  liquide  expérimentée. 

po  =  i99ioo''*'"»% 
pi  =  iiSogo**""'*. 

Immédiatement  avant  la  compression,  il  était  parvenu  à  la  résis- 
tance invariable 

Ro  =  114310'"*"-, 

correspondant  à  l'altération 

Ko  =  0,9753. 

Cette  dissolution  fut  maintenue  pendant  90  minutes  à  une  pres- 
sion de  I75**". 
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Aussitôt  après  la  compression,  la  résistance  devenait 

R  =  ii3i4o, 

diminuant  ainsi  de  0,0102  de  sa  valeur.  Comme  nous  l'avons 

établi  dans  un  précédent  Mémoire,  cette  variation  correspond  à 

un  accroissement  de  l'altération  qui  a  pris  une  valeur  voisine  de 

Tunité 

K  =0,9989, 

augmentant  ainsi  de  0,0286  de  sa  valeur.  Le  liquide  abandonné  à 
lui-même  retourne  ensuite  peu  à  peu  à  son  état  primitif.  Au  bout 
de  six  jours,  l'accroissement  d'altération  est  tombé  de  0,0286 
à  o,oo32y  la  résistance  ayant  repris  la  valeur  1 14  iSo^**"*'.  L'efTet 
de  la  compression  est  alors  presque  entièrement  détruit. 

Le  changement  d'altération  ne  pouvait,  dans  ce  premier  exemple, 
atteindre  une  grande  valeur,  puisque  le  liquide  essayé  a  déjà  subi 
à  la  pression  ordinaire  une  altération  peu  différente  de  l'unité.  Il 
y  avait  donc  lieu  d'étudier  le  phénomène  sur  un  liquide  plus  con- 
centré, dont  la  limite  d'altération,  dans  les  conditions  ordinaires 
de  température  et  de  pression,  diffère  beaucoup  de  l'unité. 

J'ai  expérimenté,  dans  ce  but,  sur  une  dissolution  contenant 
jjYj  de  perchlorure  de  fer  préparée  depuis  un  an.  Après  10  heures 
de  compression,  la  résistance  a  diminué  de  ^  de  sa  valeur,  et  de 
-^  après  24  heures.  Les  accroissements  d'altération  correspondants 
atteignent  -pj  et  1^;  le  retour  à  l'état  primitif,  après  la  décompres- 
sion, s'effectue  lentement,  comme  on  pouvait  le  prévoir.  Il  n'est 
pas  encore  complet  après  1 35  jours,  mais  raccroissement  d'alté- 
ration s'est  alors  réduit  à  ^. 

Il  restait  à  examiner  si  le  perchlorure  de  fer  constitue  un  cas 
isolé,  ou  si  les  autres  chlorures  dont  j'ai  étudié  l'altération  lente 
et  spontanée  se  comportent  comme  lui  sous  l'influence  des  varia- 
tions de  pression.  J'ai  choisi  comme  nouvel  exemple  une  dissolu- 
tion de  chlorure  d'aluminium  au  ^ôTTs»  ^^  j*^^  constaté  que  la 
résistance  diminuait  de  -^  de  sa  valeur,  sous  l'influence  d'une 
compression  à  250^^"  pendant  19  heures  4o  minutes.  Le  retour  à 
l'état  primitif  a  lieu  comme  dans  les  cas  précédents. 

En  résumé,  les  grandes  variations  de  la  pression  exercent  une 
influence  notable  sur  la  limite  d*altération  des  chlorures.  Cette 
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influence  consiste,  dans  les  cas  étudiés,  à  faire  croître  l'altération 
du  liquide,  à  mesure  que  la  pression  croît.  La  vitesse  d'altération 
est  aussi  plus  grande  sous  les  fortes  pressions  que  sous  la  pres- 
sion atmosphérique. 

L'application  des  principes  de  la  Thermodynamique  aux  faits 
qui  précèdent  permet  d'en  tirer  une  conséquence  nouvelle. 

Supposons  qu'on  fasse  éprouver  à  une  masse  du  liquide  consi- 
déré une  série  de  modifications  à  température  constante,  consti- 
tuant un  cycle  fermé.  Les  états  successifs  que  prend  le  corps  peu- 
vent être  représentés  par  un  contour  rapporté  à  deux  axes  sur 
lesquels  on  porte  les  volumes  et  les  pressions.  Prenons  le  liquide 
aune  certaine  pression />,  et  supposons  son  altération  initiale  plus 
grande  que  la  limite  correspondant  à  cette  pression.  Le  corps, 
abandonné  à  lui-même  sous  pression  constante,  se  rapprochera  de 
cette  limite.  Cette  modification  chimique  aura,  en  général,  pour 
effet,  de  changer  le  volume  du  corps  dans  un  certain  sens.  La 
transformation  éprouvée  sera  donc  représentée  par  une  droite  ho- 
rizontale AB. 

Comprimons  maintenant  le  liquide  jusqu'à  une  pression  nou- 
velle/?'. Ce  changement  sera  représenté  par  une  ligne  telle  que  BC. 

Fig.  2. 


p 

\ 

\ 

Si  nous  abandonnons  le  liquide  à  lui-même  à  cette  nouvelle  pres- 
sion, son  altération  augmentera,  puisque  la  limite  d'altération 
croît  à  mesure  que  la  pression  s'élève.  Une  droite  horizontale  CD 
figurera  ce  nouveau  changement.  Enfin  ramenons  le  liquide  à  la 
pression  />,  en  opérant  de  manière  à  lui  faire  reprendre  son  état 
primitif  :  le  cycle  se  fermera  par  la  courbe  DA. 

L'aire  de  ce  cycle  représente  un  travail  dépensé  par  le  corps,  si 
le  contour  est  parcouru  dans  le  sens  des  flèches.  Il  représente  un 
travail  fourni  par  le  corps,  s'il  est  parcouru  en  sens  contraire.  Ce 
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dernier  parcours  ne  peat  élre  réalisé,  puisqu^il  entraînerait  la 
production  d^un  travail  par  la  consommation  de  chaleur  empruntée 
au  milieu  ambiant,  dont  la  température  est  supposée  invariable 
pendant  toute  Texpérience.  Le  phénomène  serait  contraire  au 
principe  de  Carnot  (*  ).  La  transformation  ne  peut  donc  avoir  lieu 
que  dans  le  sens  des  flèches.  Le  changement  éprouvé  à  la  plus 
kaule  pression  doit  entraîner  une  diminution  de  volume. 

Il  en  résulte  que  dans  le  cas  où  nous  sommes  placés,  d*après  le 
résultat  de  Texpérience,  c^est-à-dire  quand  l'altération  limite  croit 
avec  la  pression,  Taccroissement  d'altération  à  pression  et  tempé- 
rature constantes  correspond  à  une  diminution  de  volume.  Cela 
revient  à  dire  que  les  produits  de  la  décomposition  réversible  des 
chlorures  de  fer  et  d'aluminium  par  Teau  forment  une  dissolution 
d'une  densité  plus  grande  que  le  chlorure  primitif.  Cette  variation 
de  densité  pourrait  être  nulle,  mais  elle  ne  peut  changer  de  signe. 


SUB  LA  StCOHPOSmM  BÉnBSIBU  SE  UYOS  8KL8  PAB  VUS  (>); 
PAa  M.  G.  FOUSSKREAU. 

Les  phénomènes  de  décomposition  lente  et  limitée,  que  j'ai  pré- 
cédemment étudiés,  sur  les  chlorures  métalliques  ('),  se  mani- 
festent aussi  dans  un  grand  nombre  d*autres  substances.  Les  faits  que 
j'exposerai  dans  ce  travail  se  rapportent  aux  sulfates  et  aux  acétates. 
L'étude  de  ces  classes  de  sels  a  été  faite  par  la  mesure  des  résis- 
tances électriques,  conformément  à  la  méthode  que  j'ai  décrite 
dans  un  précédent  Mémoire. 

I.  -  SoUates. 
Sulfate  ferrique.  —  Quand  on  maintient  longtemps  à  l'ébul- 


(*)  M.  Moulicr  a  déjà  fait  remarquer  que,  si  un  système  quelconque  peut 
éprouver  à  température  constante  des  transformations  constituant  un  cycle  fermé, 
le  principe  de  Carnot  [conduit  pour  ce  système  à  la  condition  fdQ<.o,  c'est- 
à-dire  qu'il  y  a  dégagement  de  chaleur  et  consommation  de  travail. 

(')  Extrait  d'un  Mémoire  plus  étendu  publié  dans  les  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  6*  série,  t.  XII. 

(')  Journal  de  Physique,  îï*  série,  t.  VI,  p.  349. 


DÉCOMPOSITION  RÉVERSIBLE.  3i 

lition  une  dissolution  de  sulfate  de  peroxyde  de  fer,  il  s^y  dépose 
peu  à  peu  un  sel  basique  qui  a  perdu  la  propriété  de  se  redissoudre 
dans  la  liqueur  refroidie.  M.  Berlhelot  a  été  conduit  par  l'observa- 
tion de  ce  fait  à  penser  que  la  décomposition  du  sel  en  acide  et 
sulfate  basique  soluble  pouvait  être  effectuée  en  partie  au  sein  de 
la  liqueur,  avant  toute  précipitation.  Il  a  en  effet  constaté  que 
Taddition  d'acide  sulfurique  libre  à  la  dissolution  saline  produit 
un  dégagement  de  chaleur  qui  doit  être  attribué  très  probablement 
à  la  restauration  partielle  du  sel  neutre  décomposé.  La  méthode 
calorimétrique  n'ayant  pas  la  sensibilité  nécessaire  pour  constater 
directement  cette  décomposition,  j'ai  repris  l'examen  de  cette 
question  par  la  méthode  électrique^  en  opérant  sur  des  dissolutions 
très  étendues.  J'ai  reconnu  que  la  décomposition  du  sulfate  fer- 
rique  présente  les  mêmes  caractères  que  celle  du  chlorure  corres- 
pondant, avec  cette  différence  cependant  que  le  sulfate  est  plus 
stable  et  qu'il  faut  une  dilution  plus  grande  pour  obtenir,  même 
à  loo**,  l'altération  complète.  La  résistance  d'une  dissolution  con- 
tenant IY7Ô  d'équivalent  par  litre  a  diminué  des  fractions  suivantes 

de  sa  valeur  primitive  : 

Diminutions 
de 
Températures.  Temps.  résistance. 

o 
15 32 jours  o,o564 

83 I  heure  o ,0867 

100 i5  minutes  o,io32 

Â  cette  concentration,  la  diminution  de  résistance  dépasse  à 
peine -^  de  la  résistance  primitive  à  100^,  tandis  que  cette  dimi- 
nution dépasse  toujours  -^  pour  les  dissolutions  de  perchlorure 
de  fer.  On  peut  donc  regarder  comme  certain  que  l'altération 
à  100°  est  encore  très  incomplète.  La  liqueur  chauffée  à  100^,  puis 
refroidie  et  abandonnée  à  elle-même,  ne  fournit  plus  après  quinze 
jours  qu'une  diminution  de  résistance  de  0,0576,  peu  différente 
de  o,  o564  obtenue  directement. 

Pour  la  concentration  j^^  d'équivalent,  les  altérations  sont 
plus  accentuées. 


3a  FOUSSEREAU. 

Diminutions 
de 
Températures.  Temps.  résistance. 

o 

15 4o jours  o,a357 

60 2  heures  0,2706 

82 3o  minutes  o,285a 

100 20       »  0,2895 

(Après  refroidissement) 10  jours  0,2404 

Elles  le  sont  encore  plus  pour  la  concentralion  ^—  d'équiva- 
lent. 

Diminutions 
de 
Températures.  Temps.  résistance. 

o 

15 10  jours  01^999 

100 10  minutes  0,3969 

Sulfate  d'alumine.  —  Le  sulfate  d'alumine  se  comporte  de 
même.  La  marche  de  son  altération  est  presque  identique  à  celle 
du  chlorure  d'aluminium,  c'est-à-dire  que  l'altération  n'est  sen- 
sible à  froid  qu'aux  très  grandes  dilutions,  tandis  qu'elle  a  lieu 
à  100^  pour  des  liqueurs  assez  concentrées.  L'influence  de  la  tem- 
pérature est  donc  ici  très  marquée.  L'exemple  suivant  suffira  pour 
faire  ressortir  les  propriétés  de  ce  composé. 

Concentration  :  îtH?  (rm  d'équivalent  par  litre). 

R,~R 
Temps.  Résistances  R.  R^ 

Dissolution  froide. 

ohms 

10  minutes Ro  =  i558oo  » 

10  jours 1529.00  o,023i 

Chauffée  à  100*. 
3o  minutes 76400  0,6096 

Chauffée  à  loo',  puis  refroidie. 

10  minutes 76400  0,6096 

10  jours 146200  0,0616 

Alun.  —  L'addition  d'un  sulfate  alcalin   au  sulfate  dissocié 
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pouvait  apporter  des  modifications  importantes  dans  la  marche  du 
phénomène.  Il  résulte  en  effet  des  expériences  de  M.  Berthelot 
que,  dans  les  dissolutions  concentrées,  l'acide  sulfurique  mis  en 
liberté  par  la  décomposition  du  sulfate  métallique  (sulfate  fer- 
rique)  se  combine  au  moins  en  partie  avec  le  sulfate  alcalin  pour 
former  un  bisulfate  dissous.  S'il  en  est  encore  ainsi  dans  les  dis- 
solutions très  étendues,  le  grand  accroissement  de  conductibilité, 
qui  résulte  de  la  mise  en  liberté  de  l'acide  sulfurique,  disparaîtra 
ou  sera  très  atténué.  Il  y  aura  simplement  passage  de  l'acide, 
d'une  molécule  saline  à  une  autre,  ce  qui  ne  paraît  pas  devoir 
modifier  la  conductibilité  dans  de  grandes  proportions. 

Concentration  :  jtÎtï  (sel  anhydre) (îVst  d'équivalent  par  litre). 

Temps.  Résistances  R.  R, 

Dissolution  froide. 

obmt 

10  minutes Ro=  163900  » 

24  jours i5o6oo  0,0214 

Chauffée  à  100**. 

3o  minutes 833oo  0,4587 

Chauffée  à  100°,  puis  refroidie, 

10  minutes 833oo  o  ,4587 

3  jour? 1 12900  0,2664 

3o      »     149300  0,0299 

Les  diminutions  de  résistance  sont  encore  très  grandes.  Elles 
deviendront  relativement  plus  grandes  encore  si  l'on  tient  compte 
de  ce  fait  que  la  dissolution  est  formée  en  partie  de  sulfate  de  po- 
tasse dont  la  conductibilité  n'a  pas  augmenté. 

La  variation  de  conductibilité  est  peu  différente  de  ce  qu'elle 
serait  si  le  sulfate  d'alumine  était  seul  dissous  dans  l'eau.  Il  en 
résulte  que,  s'il  y  a  production  d'un  bisulfate,  ce  phénomène  doit 
être  très  limité  à  cette  grande  dilution.  Ce  résultat  est  d'accord 
avec  celui  de  M.  Berthelot,  d'après  lequel  le  bisulfate  de  potasse 
dissous  se  décompose  à  mesure  qu'on  fait  croître  la  quantité  d'eau. 
Il  s'accorde  aussi  avec  les  expériences  récentes  de  M.  Bouty,  qui 
y.  de  Phys,,  !•  série,  t.  VII.  (Janvier  1888.)  3 
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a  étudié  directement  Taction  de  Tacide  sulfurique  sur  le  sulfate 
neutre  de  potasse. 

En  résumé,  Tétude  des  sulfates  que  nous  venons  d^examiner 
conduit  à  des  résultats  très  analogues  à  ceux  que  fournit  Tétude 
des  chlorures. 

II.  ~  Acétates. 

Les  acétates  métalliques,  notamment  les  acétates  de  zinc  et  de 
cuivre,  déposent  aussi  peu  à  peu,  quand  on  fait  bouillir  leurs 
dissolutions,  un  précipité  d'acétate  basique  qui  se  forme  à  la 
longue,  même  à  froid.  M.  Berthelot  fait  remarquer  que  celte  pré- 
cipitation est  précédée  d'un  commencement  de  décomposition 
préalable  fournissant  des  produits  solubles,  car  l'odeur  d'acide 
acétique  se  développe  peu  à  peu  dans  les  dissolutions  de  ces  sels. 
En  décomposant  ces  dissolutions  par  la  potasse  et  en  mesurant 
la  chaleur  dégagée,  il  n'a  pas  constaté  de  réversibilité  dans  cette 
décomposition  préalable,  lorsqu'on  opère  sur  des  dissolutions 
contenant  de  j  à  ^  d'équivalent  par  litre. 

En  opérant  sur  des  dissolutions  étendues,  j'ai  reconnu  que 
cette  réversibilité  y  existe.  Mais  elle  ne  se  manifeste  nettement 
que  pour  des  dilutions  beaucoup  trop  grandes  pour  permettre 
l'application  de  la  méthode  calorimétrique. 

Quand  on  abandonne  à  elle-même  une  dissolution  d'un  acétate 
métallique,  on  observe  que  sa  résistance  croît  avec  le  temps,  con- 
trairement à  ce  qui  a  lieu  pour  les  chlorures  et  les  sulfates.  Cette 
différence  de  sens  dans  le  phénomène  physique  s'explique  aisé- 
ment, si  l'on  remarque  que  les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique 
conduisent  mieux  que  leurs  sels,  tandis  que  le  contraire  a  lieu 
pour  l'acide  acétique  et  en  général  pour  les  acides  organiques, 
d'après  les  mesures  de  M.  Bouty. 

Acétate  de  zinc.  —  L'exemple  suivant  permet  de  juger  de 
l'importance  des  altérations  de  ce  sel. 
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Concentration  :  55*;,  d'équivalent  par  litre. 

Accroissements 
de 
Températures.  Temps.         résistance, 

o 
15 i5  jours  0,0148 

100 I  heure  o,o43a 

(Après  refroidissement). .       7  jours  0,017a 

Il  exîsle  pour  chaque  température  une  altération  limite  qui  croît 
quand  la  température  s'élève,  et  qui  tend  à  reprendre  la  même 
valeur,  chaque  fois  qu'on  ramène  le  liquide  aux  mêmes  conditions. 
Ce  sont  bien  les  caractères  d'un  phénomène  réversible. 

La  décomposition  de  ces  acétates  présente  cependant  une 
marche  très  différente  de  celle  des  chlorures  et  des  sulfates  étudiés 
plus  haut,  en  ce  qui  concerne  Tinfluence  de  la  concentration  sur  le 
phénomène.  Dans  ces  derniers  composés,  l'altération  va  en  crois- 
sant et  tend  vers  l'unité,  à  mesure  que  la  concentration  diminue. 
Dans  le  cas  actuel,  au  contraire,  l'altération  croît  d'abord  quand  on 
étend  la  dissolution,  atteint  un  certain  maximum,  puis  diminue 
pour  des  dilutions  plus  grandes. 

Voici  les  résultats  fournis  par  une  série  de  dissolutions  d'acétate 
de  zinc  de  concentrations  décroissantes,  que  l'on  a  maintenues  à 
la  température  loo""  assez  longtemps  pour  les  amener  à  leur  état 
d'équilibre  : 


Concentrations 

(sel  anhydre). 
TrhirdlVs  d'équivalent).. 
■nr«T«(«wV7  d'équivalent).. 

eJo  (srrr  ^'^^"^^'2^'^'*^)  •  •  • 
Tkïtijh  d'équivalent) . . . 
TïhfinTi  d'équivalent).. 

La  variation  relative  de  résistance  passe  par  un  maximum  pour 
la  concentration  ^  et  décroît  ensuite.  / 


R,  résistances 

après 

Lj,  résistances 

échauiïement 

R-    Rn 

initiales. 

à  100". 

Ro 

1277 

1278 

0,0008  (») 

4x66 

4225 

0,0142 

16900 

17670 

0,0456 

147200 

l52200 

o,o34o 

3 I I 400 

319IOO 

o,o25o 

(*)  Négligeable. 
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Acétate  de  cuivre.  —  Les  phénomènes  présentés  par  racétate 
de  cuivre  sont  identiques  à  ceux  que  nous  venons  d'exposer  rela- 
tivement à  l'acétate  de  zinc,  avec  cette  différence  cependant  que 
les  altérations  varient  pour  Tacétate  de  cuivre  entre  des  limites 
beaucoup  plus  étendues. 

Le  Tableau  suivant  contient  les  résultats  relatifs  à  une  même 
dissolution  : 

CONCENTEATION  :   jïTTg  d'ÉQCIVALENT  PAR  LITRE. 

Accroissements 

de 

Températures.  Temps.  résistance. 

o 
15 49  jours  o,0283 

73 62  minutes  o  ,210a 

100. 59        »  0,4871 

(Après  relroidissemcnt). ,     49  jours  0,0437 

Aux  faibles  concentrations,  l'altération  diminue  encore  à  mesure 

que  la  dilution  croît. 

R,  résistances 
après 
R(,,  résistances      échauffement  H  -R» 

Conccnlrations  initiales.  à  loo^  i\.^ 

J-/03  (9^77  d'équivalent  par  litre  ).. .       40810  65820  0,6126 

X%v^{iiïy%  d'équivalent) i556oo  23i4oo  0,4871 

jgVô(7  8  6,4  d'équivalent) 21 1600  3oiioo  o,423o 

Acétate  de  plomb.  —  Ce  sel  est  plus  stable  que  les  précédents. 
Il  éprouve  cependant  à  la  température  de  100"  un  commencement 
de  décomposition  réversible. 

En  résumé,  les  acétates  étudiés  subissent,  avant  toute  précipi- 
tation, une  altération  réversible,  avec  production  de  sels  basiques. 
Mais  ils  s'écartent  des  chlorures  et  des  sulfates  étudiés  plus  haut 
par  l'influence  très  différente  de  la  concentration.  L'explication 
théorique  suivante  permettrait  d'interpréter  celte  différence. 

Les  chlorures  dissous  donnent  naissance,  par  leur  décomposi- 
tion, à  un  acide  libre  et  à  un  hydroxyde  ou  hydroxychlorure, 
c'est-à-dire  que  le  phénomène  se  réduit  à  la  substitution,  une  ou 
plusieurs  fois,  du  groupe  HO*  à  Cl,  si  l'on  adopte  la  notation  par 
équivalents,  ce  qui  est  ici  indifférent.  Dans  le  perchlorure  de  fer 
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Fe*CI',  par  exemple,  celte  substitution  peut  s'effectuer  une,  deux 
ou  trois  fois,  en  donnant  d'abord  un  hydroxychlorure,  finalement 
un  hydroxyde. 

De  même,  dans  les  sulfates^  tels  que  le  sulfate  ferrique 

Fe*(S»0»)», 

le  radical  acide  bibasique  S^O*  peut  être  remplacé  une,  deux  ou 
trois  fois  par  le  groupe  (HO^)^,  avec  élimination  d'acide  hydraté 
libre. 

Mais  il  n'intervient  toujours  dans  la  réaction  directe  qu'une 
molécule  du  composé  polyacide  primitif  agissant  sur  l'eau  am- 
biante. 

Cette  manière  d'interpréter  la  réaction  est  d'accord  avec  ce  fait, 
que  l'altération  tend  à  devenir  plus  complète  à  une  température 
donnée,  à  mesure  que  la  dilution  croît  indéfiniment.  Il  suffit  en 
effet,  pour  que  la  décomposition  d'une  molécule  de  sel  neutre  soit 
possible,  qu'elle  se  trouve  en  contact  avec  une  ou  plusieurs  molé- 
cules d'eau,  et  cette  condition  est  toujours  réalisée,  puisque  l'eau 
est  en  grand  excès  par  rapport  au  sel.  Au  contraire,  la  réaction 
inverse  qui  limite  la  première  ne  peut  se  produire  que  si  une 
molécule  du  composé  formé  rencontre  dans  le  liquide  une  ou 
plusieurs  molécules  d'acide  libre.  Cette  dernière  rencontre  sera 
d'autant  plus  rare  que  la  dissolution  sera  plus  étendue,  puisque 
les  produits  de  la  décomposition  seront  disséminés  dans  une  masse 
d'eau  croissante.  Il  en  résulte  que  la  limite  d'altération  doit  croître 
sans  cesse  et  tendre  vers  l'unité,  à  mesure  que  la  concentration 
diminue,  et  c'est  en  effet  à  ce  résultat  que  conduisent  les  expé- 
riences. 

Les  phénomènes  sont  tout  différents  quand  il  s'agit  des  acétates 
de  cuivre  ou  de  zinc.  La  molécule  de  sel  neutre  ne  contenant 
qu'un  seul  équivalent  d'acide,  la  substitution  de  HO^  au  radical 
C*H'0*  ne  peut  avoir  lieu  qu'une  fois.  Mais  il  résulte  des  expé- 
riences de  M.  Berlhelot  qu'il  se  forme  dans  la  liqueur  un  acétate 
basique  capable  de  donner  lieu  à  un  précipité  par  une  modification 
nouvelle.  L'hydroxyde  ne  se  forme  donc  pas  isolément  dans  la 
liqueur.  Il  s'unit  à  une  ou  plusieurs  autres  molécules  d'acétate 
neutre  pour  donner  l'acétate  basique,  de  sorte  que  la  réaction 


38  LEDUC. 

totale  peut  s'exprimer  par  une  équation  de  la  forme 

(m  -+-  /i)(ZnOH»0*)  H-  nH«0«  =  nG*H*OV-+-  |  '*^""?,''    , 

/mZnG*H>0* 

Acide  libre.  Sel  basique. 

La  somme  m  +  /i  étant  au  moins  égale  à  2,  cette  réaction  exige 
le  concours  simultané  de  plusieurs  molécules  d'acétate  neutre. 

Tant  que  le  sel  sera  relativement  abondant  dans  le  liquide,  la 
réaction  pourra  élre  favorisée  par  l'addition  d'eau  ;  mais,  quand  la 
dilution  sera  très  grande,  la  rencontre  des  molécules  d'acétate 
neutre  deviendra  moins  fréquente  et  l'altération  tendra  à  s'atté- 
nuer. Elle  cessera  tout  à  fait,  si  la  dilution  devient  assez  grande 
pour  que  le  nombre  des  molécules  de  sel  neutre  mises  en  présence 
soit  inférieur  k  m -h  n.  On  doit  donc  observer  un  maximum  d'al- 
tération pour  une  certaine  concentration,  conformément  au  ré- 
sultat de  l'expérience.  Mais  je  me  hâte  d'ajouter  que  ce  résultat 
ne  serait  en  rien  compromis,  si  ces  vues  théoriques  se  trouvaient 
inexactes. 


SIFR  LA  PÉRIODE  7ARIABLC  B'UH  GOURART  DAH8  LE  CIRCUIT 
D'UH  ÉLEGTRO-AIMAHT  DE  FARADAY  (i); 

Par  m.  a.  LEDUC. 


On  sait,  depuis  Faraday,  qu'un  courant  lancé  dans  le  circuit 
d'un  fort  électro-aimant  croît  avec  une  lenteur  telle  qu'il  est 
facile  d'en  suivre  l'établissement,  soit  en  observant  la  rotation 
progressive  du  plan  de  polarisation  dans  les  expériences  classiques 
que  l'on  répète  au  moyen  de  l'électro-aimant  de  Faraday,  soit  en 
plaçant  sur  le  circuit  un  galvanomètre  apériodique  convenable. 

Dans  le  cas  simple  où  l'aimantation  peut  être  considérée  comme 
proportionnelle  à  l'intensité  du  courant,  c'est-à-dire  dans  les 
limites  où  le  coefficient  L  de  self-induction  demeure  sensiblement 


(»)  Voir  Journal  de  Physique^  a*  série,  t.  VI,  p.  i84;  1887  (  Comptes  rendus 
des  séances  de  l* Académie  des  Sciences,  séance  du  3 1  janvier  1887). 
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conslant,  on  est  porté  à  admettre,  pour  représenter  Tintensitë  du 
courant  à  chaque  instant  de  la  période  variable,  la  formule  établie 
en  toute  rigueur  dans  le  cas  d'une  bobine  sans  fer 


(i) 


l=l{i~e"^'), 


dans  laquelle  i  désigne  l'intensité  du  courant  au  temps  ty  I  son 
intensité  définitive,  et  R  la  résistance  totale  du  circuit. 

Posons 

I    _  i 

n  ~~         I 

et  désignons  par  S  la  surface  totale  embrassée  par  les  bobines  de 
l'électro-aimant,  par  F  la  valeur  moyenne  de  la  force  magnétique 

P 
à  leur  intérieur,  et  par  m  le  rapport  constant  y  La  formule  (i) 

peut  alors  s'écrire 

{%)  t=—^n. 

Or  cette  formule  n'est  jamais  vérifiée  d'une  manière  satisfai- 
sante en  ce  qui  concerne  le  gros  électro-aimant  de  Faraday  dont 
nous  avons  fait  usage  maintes  fois. 

Si  l'on  donne  à  n  une  certaine  valeur  fixe,  et  si  l'on  fait  varier 
proportionnellement  la  force  électromotrice  E  de  la  pile  et  la  ré- 
sistance R,  on  voit  que,  d'après  cette  formule  (2),  le  temps  t  doit 
varier  en  raison  inverse  de  R.  Cette  conséquence  ne  se  trouve  à 
peu  près  vérifiée  que  pour  n  --  4  environ.  Ainsi,  pour  doubler  la 
valeur  de  t  avec  n  -=  looy  il  a  fallu  tripler  dans  un  cas  et  qua- 
drupler dans  un  autre  la  résistance  totale  du  circuit. 

Pour  bien  comprendre  à  quoi  tiennent  les  écarts  considérables 
constatés  entre  les  résultats  d'expériences  et  ceux  que  l'on  déduit 
de  la  formule  ci-dessus,  il  est  bon  de  faire  ressortir  les  restric- 
tions que  l'on  est  obligé  de  faire  en  établissant  cette  dernière. 

Si  l'on  désigne  par  <p  le  flux  de  force  total  qui  traverse  le  circuit 
au  temps  /,  (<^=SF),  il  est  clair  que  la  force  électromotrice  de 

l'extra-courant  de  fermeture  est  à  cet  instant  -,-•  Si  donc  nous  ne 

at 

tenons  pas  compte  des  courants  induits  dans  les  noyaux  de  fer 

des  bobines  (courants  qui  seraient  sans  doute  négligeables,  en 
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effet,  si  les  noyaux  étaient  en  fils  de  fer  isolés),  nous  pouvons 
écrire  Téquation  différentielle  suivante 

dt 
OU 

(3)  {E~Ki)dt  =  do, 

L'intégration  de  cette  équation  exige  que  l'on  connaisse  l'ex- 
pression de  cp  en  fonction  de  i.  Cette  intégration  ne  sera  possible 
d'ailleurs  que  dans  quelques  cas  simples. 

Admettons  provisoirement  qu'il  n'y  ait  pas  de  retard  dans 
l^ aimantation^  c'est-à-dire  que  le  flux  de  force  ait  à  chaque 
instant  la  valeur  qu'il  prendrait  à  l'état  permanent  sous  l'influence 
du  courant  d'intensité  t  qui  circule  actuellement  dans  les  bobines. 
L'expérience  nous  a  montré  (*)  que,  pour  des  valeurs  de  I  infé- 
rieures à  3  ampères,  on  peut  représenter  à  i  ou  a  pour  loo  près 
la  valeur  du  champ  entre  les  surfaces  polaires  par  la  formule 
simple 

(4)  F  =  /nI 

et,  pour  des  valeurs  plus  grandes  de  la  force  magnétisante,  par  la 
formule  de  M.  Frœlich 

(5)  F=-^, 

I  -T-  [jlI 

à  la  condition  que  la  distance  des  surfaces  polaires  ne  dépasse 

pas  1*=™. 

Adopter  cette  dernière  formule,  dont  la  précédente  n'est  qu'un 

cas  particulier  ([jl  =  o),  c'est  admettre  encore  que,  pour  I  =  o, 

on  a 

?  =o, 

c'est-à-dire  qu'iV  n^y  a  pas  de  magnétisme  rémanent. 

Grâce  aux  trois  hypothèses  que  nous  venons  de  faire,  notre 
équation  (3)  devient 

^E-^Ki)dt=d(-^^)i 


(«)  Voir  Journal  de  Physique,  loc,  cit.;  Comptes  rendus,  i5  novembre  i886. 
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ou 

Cette  équation,  intégrée  entre  o  et  /,  donne 
(•;)  /=A<_[/i-^IJiI(/i-i)l--HF,. 

Si  Ton  pose 

^         S  m  S  |JL 

H(i-^jxi)«      ^'     "- ïûr-f:,rr)' 

Dans  le  cas  particulier  où  (jl=:o  on  retrouve  bien  la  for- 
mule (2). 

Considérons  maintenant  le  renversement  du  courant  efiectué 
au  moyen  d'un  commutateur,  tel  que  la  résistance  R  du  circuit  de 
Félectro-aimant  ne  soit  pas  sensiblement  altérée  pendant  la  mani- 
pulation. Il  suffira,  pour  obtenir  la  formule  représentative  deTétat 
variable,  d'intégrer  le  deuxième  membre  de  l'équation  (6)  entre 
—  I  et  -^  I,  ce  qui  donne 

S  m         _        a       r  .,  M  Sam'         I -i- 1 

'  R(i-f-|il)'     i-+-fil*-         '  ^^       R(i  — [JL*P)  1-T-p.I 

et,  dans  le  cas  particulier  où  [x  =  o, 

S  m  , 
(9)  '-"  -K"^^'*' 

L'équation  (9)  exprime  que  les  extra-courants  de  rupture  et  de 
fermeture  se  superposent  et  ont  à  chaque  instant  la  même  inten- 
sité, bien  que  celui  de  fermeture  ne  commence  qu'au  moment  où 
le  courant  change  effectivement  de  direction,  c'est-à-dire  un 
certain  temps  après  la  manipulation. 

Les  seconds  membres  des  équations  (2)  et  (9)  ne  diffèrent  que 
par  une  constante.  Les  courbes  qu'elles  représentent  sont  donc 
parallèles,  tandis  que  les  courbes  expérimentales  qui  leur  corres- 
pondent ne  le  sont  pas. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  formules  relatives  au  ren- 
versement du  courant  reposent,  comme  les  précédentes,  sur  nos 
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deux  premières  hypothèses.  Elles  sont,  du  moins  en  apparence, 
indépendantes  de  la  force  coercitive.  La  confrontation  de  ces 
formules  avec  les  données  expérimentales,  très  intéressantes  en 
elles-mêmes,  aura  l'avantage  de  nous  montrer  jusqu'à  quel  point 
ces  hypothèses  sont  bien  fondées. 

Expériences.   —  Le  courant  de  la  pile  P  {fig*  i)  est  lancé 


Fig.  I. 

ni|i|.i|i|,||,|i|,,|i  |,i,|i||ini|ii|!|,|.yiili{p||i||l|| 

LÛLÉMùmMà 


dans  le  circuit  de  Télectro-aimant  AB,  ou  bien  est  inversé  au 
moyen  d'un  manipulateur  M.  La  différence  de  potentiel  e  produite 
entre  les  points  C  etD,  séparés  par  une  résistance  r{e  =  ir)^  peut 
être  compensée  par  une  différence  égale  obtenue  au  moyen  d'une 
pile  de  Daniell  Q  et  d'une  boîte  de  résistances  étalonnées.  Un 
électromètre  capillaire  E,  que  l'on  peut  intercaler  à  un  moment 
donné  dans  la  branche  CG  (toujours  ouverte)  au  moyen  d'un 
second  manipulateur  N,  permet  de  constater  que  la  compensation 
est  obtenue  exactement.  On  arrive  à  ce  résultat  après  quelques 
tâtonnements,  en  modifiant  peu  à  peu  la  résistance  GH. 

11  est  alors  facile  de  suivre  de  demi-seconde  en  demi-seconde, 
par  exemple,  l'établissement  du  courant.  11  suffit,  en  effet,  de 
compter  successivement  à  l'aide  d'un  métronome  une,  deux, 
trois,  etc.  demi-secondes,  à  partir  du  moment  où  l'on  a  lancé 
ou  renversé  le  courant,  et  d'obtenir  au  bout  de  ce  temps  l'équi- 
libre momentané  de  l'électromètre. 

J'ai  fait  ainsi  un  grand  nombre  d'expériences  sur  notre  électro- 


PÉRIODE  VARIABLE. 


43 


aimant  de  Faraday  et  modifié  successivement  la  distance  des  sur- 
faces polaires,  l'intensité  du  courant  et  la  résistance  totale  R. 

Considérons,  par  exemple,  le  cas  où  les  surfaces  polaires  sont 
distantes  de  o*^",5,  et  où  le  courant  I  produit  par  2  éléments 
de  Bunsen  vaut  environ  i""p,65  (R  =r=  a**'**"»,4  environ). 

Des  expériences  directes  m'ont  montré  que  la  valeur  du  champ 
en  son  milieu  est  bien  représentée  en  pareil  cas  par  la  formule 


(4) 


ml, 


avec  m  =  a63oo  (système  G.G.S.). 

J'ai  été  conduit  d'ailleurs  à  admettre  pour  la  surface  S  la  valeur 
96000^"*». 

D'après  ces  données,  l'établissement  du  courant  serait  repré- 
senté par  la  formule 

/  =  i,o5^/i, 

qui  correspond  à  la  courbe  A  de  \^fig*  2. 

Fig.  2. 


Noire  électro-aimant  n'est  pas  dépourvu  de  force  coercitive.  Il 
importe  donc  de  lancer  le  courant  toujours  dans  la  même  direc- 
tion ou  bien  alternativement  en  sens  contraires.  Dans  le  premier 
cas,  le  magnétisme  rémanent  favorise  l'établissement  du  courant; 
il  s'y  oppose  dans  le  second.  Les  résultats  obtenus  sont  repré- 
sentés par  les  courbes  B  et  G.  La  courbe  unique  que  l'on  obtien- 
drait si  le  fer  de  l'électro-aimant  était  parfaitement  doux  serait 
évidemment  intermédiaire  entre  B  et  G. 
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On  voit  sur  la  fig.  a  que  cette  courbe  moyenne,  que  nous 
appellerons  D,  s'élève  d'abord  beaucoup  plus  vite  que  la  courbe 
calculée  A,  coupe  celle-ci  en  un  point  qui  correspond  à  peu  près  à 

/i  =  4  (soit  -  =.  0,75  1  et  reste  ensuite  au-dessous  d'elle. 

Ce  résultat  s'explique  très  bien  par  l'existence  d'un  retard 
dans  l'aimantation,  dont  on  peut  voir  la  cause  dans  les  courants 
induits  qui  se  développent  dans  le  fer  et  qui  tendent  en  effet  à 
gêner  l'aimantation.  La  pile  n'effectue  pas  dès  le  début  tout  le 
travail  de  l'aimantation  que  nous  l'avons  supposée  opérer,  de 
sorte  que  le  courant  prend  une  certaine  avance,  qu'il  perd  bientôt 
parce  qu'il  doit  produire  à  chaque  instant  un  travail  en  quelque 

sorte  arriéré,  supérieur  à  notre  estimation  (ce  travail  est  propor- 
tionnel à  ^  qui  décroît  sans  cesse  ]  • 

Les  mêmes  observations  s'appliquent  au  renversement  du  cou- 
rant. Les  courbes  de  \^  fig,  3  représentent,  l'une  (G)  la  formule 

t  =  I  ,o54^an, 

l'autre  (H)  les  résultats  de  l'expérience. 

Fig.  3. 


On  voit  qu'il  y  a  entre    elles  le   même  rapport  qu'entre  les 
courbes  A  et  D  de  la  fig.  2. 

Résultats  généraux,  —  Toutes  les  fois  que  les  pièces  polaires 
sont  séparées  par  une  couche  d'air,   les  courbes  expérimentales 
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affectent,  comme  nous  venons  de  le  voir,  la  même  forme  que  les 
courbes  calculées.  Il  en  est  encore  ainsi  lorsque  les  pièces  polaires 
sont  au  contact  pour  les  courbes  obtenues  en  lançant  le  courant 
toujours  dans  le  même  sens;  mais  les  courbes  qui  représentent 
soit  rétablissement  du  courant  avec  changement  de  sens,  soit  le 
renversement  de  ce  courant  au  moyen  d'un  commutateur  con- 
venable,  ont  un  tout  autre  aspect.  Elles  se  composent  de  deux 
parties  qui  sont  bien  représentées  par  deux  équations  de  la  forme 

«  =  A4^/id:e, 

Fig.  (\. 


raccordées  par  une  courbe  à  double  inflexion.  Cette  forme  très 
remarquable  doit  être,  selon  toute  apparence,  en  rapport  intime 
avec  la  valeur  très  considérable  du  magnétisme  rémanent  que 
Ton  constate  en  pareil  cas.  On  suivra  aisément  sur  le  Tableau 
suivant  la  marche  d'une  expérience  relative  au  renversement  d^ln 
courant  égal  à  i""P,7  (fourni  par  2  éléments  de  Bunsen). 


t. 
0,5 


0,162 

« 0,277 

a o ,  366 

3 0,417 

4 o,465 

5 o,5ii 

6 o,55o 


o,o335 
o,o38o 
0,0378 
0,0377 
0,0379 
0,0377 


7 
8 

9 
10 
II 
12 
i3 


i 
î* 

0,595 
0,658 
0,741 
0,868 
o,93i 

0,967 
0,985 


log/t 


o,33i> 
0,337 
o,33| 
0,335 
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Cette  même  expérience  est  traduite  parla^^.  4- 
Citons  encore  une  expérience  relative  au  renversement  du 
courant  fourni  par  4  éléments  de  Bunsen  (I~-3*"p,o4)  et  dans 
laquelle  les  surfaces  polaires  étaient  distantes  de  o*=",  5.  La  courbe 
expérimentale  peut  encore  se  décomposer  en  2  parties  qui  sont 
bien  représentées  par  deux  équations  de  la  forme 

*=  A^/i±6, 

raccordées  cette  fois  sans  inflexion  : 

i  lofir/i  log/i 

t»  V  log/i.  t  —  0,4'  i-i-o,a' 

o,5 0,064  0,0287  0,287  ** 

!.. 0,348  o,i858  o,3o9  » 

1,5 0,622  0,3206  0,291  » 

2 o,655  0,4622  0,289  0,210 

3 0,799  0,6968  0,267  0,217 

4 0,879  0,917a  »  0,218 

5 0,918  1,0862  »  0,209 

6 0,960  i,3oio  »  0,210 

7 0,969  i,5o86  »  0,210 

8 0,981  i,72i3  w  0,210 

Nous  allons  indiquer,  en  terminant,  sous  forme  de  Tableau, 
comment  a  varié,  avec  la  distance  D  des  surfaces  polaires  et  le 
nombre  N  des  éléments  de  Bunsen  qui  servaient  à  produire  le 
courant,  le  temps  t  nécessaire  au  rétablissement  du  courant  à 
I  pour  100  près,  après  renversement  (la  résistance  extérieure  à  la 
pile  est  constante  et  égale  à  a®**"",  2  environ). 

N-r     1.  2.  4.  8. 

I    ::0»«»P,87.  1"»P,7.  3»"P,I.  5— P,2. 

cm  s  ISS 

o 29  i3,53  7,43  4,5o 

0,26 »  i5,3o  »  » 

0,6 »  11,08  9,32  4)93 

D  =  {  I »  7i74  7>70  5,3o 

a »  6,87  5,66  4,88 

4 »  »  4,1  4,00 

40 »  »  2,8  » 

On  remarquera  que  cette  durée  t  est,  en  général,  plus  grande 
lorsque  les  pièces  polaires  sont  rapprochées  que  lorsqu'elles  sont 
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très  éloignées,  mais  qu'elle  présente  un  maximum  très  net  pour 
une  distance  d'autant  plus  petite  que  le  courant  est  lui-même  plus 
faible,  et  qu'elle  diminue  d'ailleurs,  pour  une  même  distance  D, 
à  mesure  que  Ton  augmente  l'intensité  I  du  courant. 


R.  V.  HELMHOLTZ.  —  Die  Aenderung  des  Gefrierpunktes  berechnet  aus  der 
DampfspannuDg  des  Eises  (Variation  du  point  de  congélation,  calculée  au 
moyen  de  la  tension  de  vapeur  de  la  glace);  Wied.  Ann.,  t.  XXX,  p.  4oi;  1887. 

Soient,  pour  une  substance  donnée  et  à  une  température  dé- 
terminée T, 

P  la  pression  sous  laquelle  la  fusion  est  réversible  ; 

F  et  F'  les  tensions  maxima  de  la  vapeur  émise  par  le  corps  à 

l'état  liquide  et  à  l'état  solide; 
i>  le  volume  spécifique  de  la  vapeur  sous  la  pression  F  ; 
u  et  m'  les  volumes  spécifiques  respectifs  à  l'état  liquide  sous  la 

pression  F  et  à  l'état  solide  sous  la  pression  F'; 
a*  et  «'"  les  volumes  spécifiques  à  l'état  liquide  et  à  l'état  solide 

sous  la  pression  P. 

Pour  obtenir  une  relation  entre  P,  F  et  F',  M.  R.  von  Helmholtz 
emploie  la  même  méthode  que  M.  Moutier,  c'est-à-dire  considère 
UQ  cycle  isotherme  réversible  composé  des  transformations  sui- 
vantes. 

Le  corps,  pris  à  l'état  solide  sous  la  pression  P,  est  d'abord 
fondu  sous  cette  pression  \  le  liquide  passe  ensuite  de  la  pression 
Pà  la  pression  F,  puis  se  vaporise  sous  la  pression  F;  la  vapeur 
est  amenée  de  F  à  F'  et  condensée  à  l'état  solide  ;  enfin  le  solide 
revient  de  F'  à  P. 

En  exprimant  que  le  travail  extérieur  est  nul  et,  appliquant  à 
la  vapeur  la  loi  de  Mariotte  entre  les  pressions  F  et  F',  on  arrive  à 

l'équation  suivante,  dans  laquelle  R  désigne  la  constante  ^  : 
Dans  le  voisinage  du  point  de  fusion  normal,  cette  équation 


a8  helmholtz. 

peut  être  réduite  à 

(P  —  F' n  u  -  u)  =  {V  —  V )(v  -  u). 

Cette  dernière  équation,  identique  à  celle  qui  a  été  obtenue 
par  M.  Moutier,  peut  encore  se  mettre  sous  la  forme 

[dT  - 5TJ("  -''^  =  (dT  -  }rïr-''^' 

Or,  G.  Kirchhoffa  établi,  d'autre  part,  la  relation  suivante  : 
d?^  _  '^^  _         K/ 

E  désignant  l'équivalent  mécanique  de   la  chaleur,  /  la  chaleur 
latente  de  fusion  et  T©  la  température  du  triple  point. 
En  réunissant  ces  deux  équations  fondamentales,  on  a 

El        _  fdP  _  rfF'\  Il  —  II'  _^  _dF 

^'^  T^{v-u)~\dT       df)v  —  u~dT        df' 

Les  divers  cas  qui  peuvent  se  présenter  sont  les  suivants  : 

1°  P  augmente  quand  la  température  s'élève  et  varie  plus  rapi- 
dement que  les  tensions  de  vapeur; 

2°  P  augmente  quand  la  température  s'élève,  mais  moins  rapi- 
dement que  les  tensions  de  vapeur; 

3**  P  diminue  quand  la  température  s'élève  (cas  de  l'eau). 

Mais,  dans  tous  les  cas,  comme  le  montre  l'équation  de  Kirch- 
hoff,  F'  doit  être  plus  petit  que  F,  ce  qui  est  d'accord  avec  tous 
les  faits  connus. 

La  double  équation  (2)  est  susceptible  d'une  vérification  assez 
précise,  grâce  aux  nombreuses  données  que  l'on  possède  sur 
l'eau. 

Le  calcul  du  premier  membre,  quand  on  y  fait 

E  =  4-24,        l  =  79, '^.5,        To  =  273,        if  =  2054^0000        u  =  1000, 
donne 


0,0  jii, 


Dans  le  deuxième  membre,  on  peut  négliger  -=  devant 
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(/=  1090,68  diaprés  Bunsen;  pour  ^,  sîr   Will.  Thomson    a 
trouvé  ia3"*"  et  Dewar  î3q. 

Le  premier  membre  donne 0,0460 

Le  second  »  »      0,04 1 3 

Moyenne o,o44 

Le  troisième  membre  est  le  moins  bien  déterminé;  les  expé- 
riences de  MM.  Ramsay  et  Young  conduisent  au  nombre 


o,  05*28  ; 


celles  de  M.  Fischer  donnent 

0,0465  ; 

mais,  étant  donnée  la  difficulté  de  ce  genre  de  recherches,  la  con- 
cordance doit  sembler  satisfaisante. 

On  peut  maintenant  se  proposer  dNitiliser  Téquation  (i)  pour 
ta  détermination  de  P,  toujours  en  se  bornant  à  Peau  ;  mais,  aupa- 
ravant, l'auteur  croit  devoir  reprendre  la  détermination  de  F'  à 
Faide  d'une  méthode  fondée  sur  la  relation 

^        AT    "^^ 

et  appliquée  déjà,  mais  d'une  manière  imparfaite,  par  Ramsay  et 
Young. 
Il  obtient  les  résultats  suivants  : 

F 

d'après  les  expériences 

de  Regnault 


Températures 

en 

degrés  centigrades. 


—  2. 
--  3. 

—  4. 

—  5. 

—  6. 

—  7- 

—  8. 

—  9 
—10. 


revisées  par  Broch.  F'. 

4, "569  4°  569 

4,^49  4,209 

3,950  3,875 

3,669  3,565 

3,406  3,278 

3,160  3,OI'2 

2,930  5i,766 

2,7!5  a, 538 

2,5i4  .1,328 

a, 327  2,i34 

^,i5i  1,954 


y.  de  Phys.,  «•  série,  t.  VIL  (Janvier  1888.) 
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L'équation  (i)  donne  alors  pour  P  les  valeurs  suivantes  : 

-  I i3i,5 

—  5 655,6 

— 10 i3o9,o 

La  dernière  Partie  du  Mémoire  de  M.  R.  von  Helmhoitz  esi 
consacrée  à  Texamen  de  la  loi  énoncée  par  M.  Kolacek  et  en  vertu 
de  laquelle  une  dissolution  saline  commencerait  à  se  congeler  à  la 
température  à  laquelle  la  tension  de  la  vapeur  émise  par  la  disso- 
lution serait  égale  à  la  tension  de  la  vapeur  émise  par  la  glace  pure. 
Les  résultats  précédents  permettent  de  se  rendre  compte  de  la 
valeur  de  cette  proposition  :  la  comparaison  des  données  ne  permet 
pas  de  conclure  à  une  vérification  très  satisfaisante,  mais  donne 
lieu  à  quelques  remarques  intéressantes  qu'on  trouvera  dans  le 
Mémoire  original.  Ch.  Rivière. 


F.  MELDE.  —  Akustische  Experimentaluntersuchungen  (Recherches  expérimen- 
tales d'acoustique)  ;  Wied.  Ann,,  t.  XX\,  p.  i6i;  1887. 

M.  Melde  publie  de  nouvelles  expériences  sur  la  vibration  des 
vases  dits  de  révolution  qui  contiennent  un  liquide  susceptible  de 
vibrer  par  résonance.  Une  petite  verge  fixée  normalement  à  la 
paroi  du  vase  lui  communique  les  vibrations  qu'on  excite,  en  la 
frottant  longitudinalement. 

En  pareil  cas,  la  surface  du  liquide  présente  des  lignes  nodales 
qui  forment  une  sorte  d'étoile  régulière.  M.  Melde  relève  la  posi- 
tion de  ces  lignes  en  collant  à  la  partie  supérieure  du  vase  et  à 
l'intérieur  une  bande  étroite  de  papier  sur  laquelle  vient  affleurer 
la  surface  du  liquide  en  repos.  U  évite  la  production  en  goutte- 
lettes du  liquide  vibrant  en  remplissant  le  vase  d'une  dissolution 
étendue  de  gomme  ou  de  gélatine,  et  il  la  colore  par  l'addition 
d'un  peu  d'acide  picrique  ou  de  rouge  d'aniline. 

Lorsque  le  vase  rend  un  son  unique  et  intense,  la  surface  du 
liquide  dessine  sur  le  papier  une  courbe  sinueuse  qui  permet  de 
reconnaître  la  place  des  nœuds. 

On  peut  encore  remplir  le  vase  d'eau  pure  que  l'on  recouvre 
d'une  couche  très  mince  de  pétrole.  Lors  de  la  vibration  on  voit 
se  former  une  étoile  très  nette. 
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Les  mouvements  tourbillonnants  du  liquide  mis  en  vibration 
sont  rendus  visibles  à  l'aide  de  poussières  fines,  telles  que  le  lyco- 
pode  ou  le  minium,  que  l'on  répand  à  la  surface.  M.  Melde 
cherche  ensuite  ce  qui  se  passe  si  l'on  introduit  dans  le  vase  qui 
est  mis  en  vibration  un  second  vase  cylindrique,  vide  ou  plein  de 
liquide. 

Le  résultat  le  plus  intéressant  de  ses  expériences  est  que  le 
premier  vase  cesse  de  vibrer  si  le  second  est  plein  de  sable  et  ne 
peut  vibrer  lui-même.  Ce  dernier  est  soutenu  par  un  trépied  en  fil 
de  fer,  et  la  distance  des  parois  des  deux  vases  est  de  i5"™. 

On  peut  généraliser  cette  expérience;  une  plaque  de  laiton 
placée  dans  une  cuvette  pleine  d'eau  et  soutenue  à  une  distance 
du  fond  égale  à  i*^™  ne  vibre  plus  si  le  fond  repose  directement 
sur  une  table.  La  mise  en  vibration  est  facile  si  l'on  isole  le  fond, 
en  le  faisant  reposer  sur  la  table  par  quatre  points,  ou,  encore,  si 
on  en  éloigne  la  plaque. 

Reprenons  les  deux  vases  cylindriques,  concentriques,  pleins 
d'eau.  S'ils  ont  deux  harmoniques  à  l'unisson,  l'un  répondant, 
par  exemple,  à  six  nœuds,  l'autre  à  dix,  le  mouvement  vibratoire 
excité  dans  l'un  d'eux  détermine  aussitôt  la  vibration  de  l'autre,  et 
les  deux  figures  nodales  se  forment  respectivement  dans  chacun 
d'eux.  On  s'assure  de  la  réalité  de  l'unisson,  en  fixant  successi- 
vement sur  chaque  vase  un  fil  métallique  qui  vibre  alors  à  la  ma- 
nière d'une  verge.  La  division  de  cette  verge  en  fuseaux  séparés 
par  des  nœuds  est  identiquement  la  même  sur  l'un  et  l'autre  vase. 

Si  le  vase  intérieur  est  dans  une  position  excentrique  au  pre- 
mier, la  communication  du  mouvement  vibratoire  de  l'un  à  l'aulre, 
au  travers  du  liquide,  s'affaiblit,  si  on  la  compare  à  ce  qu'elle  est 
dans  le  cas  précédent.  Les  deux  vases  vibrent  encore  à  Tunisson. 

Le  cylindre  intérieur  peut  prendre  deux  modes  différents  de 
vibrations  pour  un  harmonique  d'un  ordre  déterminé.  Par  exemple, 
on  observe  six  lignes  nodales  à  la  surface  du  vase  qui  le  remplit  : 
i"  si  on  le  fait  vibrer  directement,  il  fait  alors  loi  vibrations; 
2**  si  l'on  excite  les  vibrations  directes  du  vase  extérieur  (le  nombre 
des  vibrations  est  alors  121)  et  si  le  mouvement  vibratoire  n'arrive 
au  vase  intérieur  que  par  transmission,  au  travers  du  liquide. 

E.  Gripon. 
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MBSIIBES  ABSOLUES  ErrSGTïïÉES  Aïï  MOYEN  DU  SPHÉROMÉTRE  ; 
Par  m.  J.  MACÉ  DE  LÉPINAY. 

Le  sphéromètre,  que  nous  envisagerons  uniquement  dans  ce 
travail  au  point  de  vue  des  mesures  d'épaisseurs,  est  susceptible 
d'acquérir  une  remarquable  sensibihté.  Avec  Tinstrument  dont 
j^ai  fait  principalement  usage,  et  qui  est  identique  à  celui  que 
MM.  Brunner  frères  ont  récemment  construit  pour  le  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures  (*),  en  vue  des  recherches  de 
M.  R.  Benoît,  les  lectures  consécutives  effectuées  dans  les  mêmes 
conditions  ne  diffèrent  jamais  que  de  deux  ou  trois  dix-millièmes 
de  millimètre.  Mais,  quelque  perfectionné  que  puisse  être  cet  appa- 
reil, il  n'en  présente  pas  moins  plusieurs  causes  d'erreur,  telles 
que  :  inexactitude  et  irrégularités  du  pas  de  la  vis  micromélrique; 
inclinaison  possible  de  Vaxe  de  la  vis  par  rapport  au  plan  qui  sup- 
porte les  lames  à  mesurer 5  impossibilité  de  connaître  avec  exacli- 
lude  la  température  de  l'instrument,  variable  pendant  la  dun'e 
même  des  mesures  et,  par  suite,  de  tenir  compte  de  sa  dilatation. 


(•)  Ccl  appareil  devant  être  décrit  en  détail  dans  Je  lîectieU  des  Travaux  et 
Mémoires  du  Bureau  international,  je  me  contenterai  d'en  indiquer  ici  le  prin- 
<*ipe  :  sa  disposition  générale  est  donnée  schématiquement  par  la  figure  ci-dessous. 


î 2L 


J\ a(L_ 


JC_ 


IT 


J 


4:?. 


Ia  vis  micromctrique  V  tourne,  en  montant  ou  en  descendant  dans  son   corou 

immobile  E.  Une  tête  élargie  T  mesure  la  rotation  par  rapport  à  un  repère  fixe.  La 

vis  porte,  entre  deux  pointes,  une  équerre  ABC,  qui  monte  et  descend  avec  elle, 

J.  de  Phys,,  a»  série,  t.  Vil.  (février  1888.)  .', 
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H  faut  enfiD,  à  ces  causes  d'erreur,  en  joindre  une  dernière  au 
moins  aussi  imporUnte,  qui  n'avait  pas  été,  à  ma  connaissance, 
signalée  jusqu'ici  et  qui  sera  étudiée  en  détail  un  peu  plus  loin. 
La  méthode  que  je  me  propose  d'exposer  dans  ce  travail,  et  qui 
permet  d'éliminer  toutes  ces  causes  d'erreur,  peut  être  considérée 
comme  une  modification  de  celle  qui  a  été  indiquée  en  1879  par 
M.  Mouton  {*).  Elle  repose  sur  l'emploi  d'un  nombre  suffisant  de 
lames  étalonnées  en  valeur  absolue,  avec  une  grande  précision. 

Etalons.  —  Quant  à  la  détermination  en  valeur  absolue  des 
épaisseurs  de  ces  lames  étalons,  sans  revenir  ici  sur  un  sujet  qui 
a  été  exposé,  en  détail,  dans  un  précédent  travail  (^),  je  rappel- 
lerai que  j'ai  montré  la  possibilité  de  déterminer,  avec  une  préci- 
sion de  7f^  près  au  moins,  les  épaisseurs  de  lames  transparentes 
à  faces  parallèles,  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  de  la  raieD2. 
Les  plus  récentes  déterminations  de  la  valeur  absolue  de  cette 
longueur  d'onde  ('),  très  précises  et  parfaitement  concordantes, 
permettent  d'exprimer  immédiatement  les  épaisseurs  ainsi  mesu- 
rées, en  fonction  des  unités  métriques.  La  méthode  que  j'ai  em- 
ployée à  cet  effet,   plus  précise  et  plus  générale  que  celle  des 


sans  tourner  et  de  la  même  quaalitc.  Sur  celle-ci  est  tracée  une  échelle  doDl  les 
traits  viennent  passer  devant  un  repère  immobile  R  et  indiqaent  les  nombres 
entiers  de  tours.  A  cette  équerre  est  attaché  le  levier  coudé  LL,  terminé  par  la 
pointe  P,  et  qui  pivote  autour  de  Taxe  O  lorsque  cette  pointe  est  arrêtée  par  un 
obstacle.  A  l'autre  extrémité  en  D,  est  un  ti*ait  qui  vient  se  placer  en  face  d'un 
nouveau  repère  pour  une  position  donnée  de  la  pointe;  la  coïncidence  s'observe 
au  moyen  d'une  loupe;  sur  le  socle  lourd  et  massif,  H,,  de  l'appareil  sont  trois 
pointes  K,  K',  K'  dont  les  extrémités  déterminent  un  plan  perpendiculaire  à  la  vis, 
et  sur  lesquelles  se  place  le  corps  à  déterminer.  La  première  est  fixe;  les  deux 
autres,  mobiles,  peuvent  être  fixées  à  diverses  dislances  de  la  première,  de  telle 
sorte  qu'elles  puissent  supporter  des  lames  de  dimensions  très  différentes.  La  pointe 
P  est  d'abord  mise  en  contact  avec  la  pointe  K,  qui  est  émoussée  et  aplatie;  puis, 
après  avoir  relevé  la  vis,  avec  le  corps  à  mesurer.  La  diiïérence  des  deux  lectures, 
le  trait  D  étant  chaque  fois  mis  en  place,  donne  l'épaisseur  suivant  la  direction 
PK  en  tours  et  fractions  de  tour.  Le  pas  de  la  vis  est  d'environ  ^  millimètre  et 
le  tambour  divisé  en  5oo  parties  égales  correspondant  par  suite  au  micron. 

(  »  )  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VIII,  p.  393,  et  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  5*  série,  t.  XVHl,  p.  i^i;  1H79. 

(»)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  V,  p.  4o5,  1886,  et  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  6*  sëri«,  t.  X;  1887. 

(•)  Xi),=  01^,58900  daas  l'air  à  o».  Voir  Jaut^nal  de  Physique^  i*  série,  t.  VI, 
p.  39»,  en  note. 
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franges  de  Fizeau  et  Foucault  proposée  par  M.  Mouton  {loc»  cit.)y 
repose  sur  Tobservation  des  franges  de  Talbol  que  Ton  obtient  en 
interceptant  la  moitié  du  faisceau  lumineux  qui  sort  du  coUima- 
leur  d'un  speclromètre  au  moyen  de  la  lame  à  faces  parallèles  que 
l'on  étudie.  C'est  par  cette  méthode  que  j'ai  pu  déterminer,  entre 
autres,  les  épaisseurs  absolues  de  trois  lames  de  quartz,  parallèles 
à  Taxe,  chacune  d'elles  étant  en  double,  de  2"",  4"*"  et  6"*"* 
d'épaisseur  environ.  Les  dimensions  à  o*^  de  ces  lames,  qui  nous 
serviront  d'étalons  fondamentaux,  sont  : 

(La)©    ou     ( L' 2 )o  =  0,200869  cent., 
(L4)o     ou    (L'4)o=^  0,399731, 
(L6)o    ou    (L'6)o --=0,599352. 

Ces  nombres  se  rapportent,  pour  chacune  d'elles,  à  des  régions 
bien  déterminées. 

Ces  six  lames  permettent  déjà,  en  les  superposant  au  besoin 
deux  à  deux,  de  réaliser  toutes  les  épaisseurs  de  a™"  en  a"", 
jusqu'à  12""  (*).  Pour  aller  plus  loin,  et  pour  utiliser  la  totalité  de 
la  course  de  la  vis  de  l'instrument  (4^*"),  on  dut  joindre  aux  lames 
de  quartz  trois  étalons  secondaires,  eu  crown,  à  faces  parfaile- 
meul  planes  et  parallèles  (taillés  par  M.  Laurent),  de  1^",  2*^"*  et 
3"°  d'épaisseur.  Leurs  dimensions  en  valeur  absolue  ont  été  déter- 
minées, comme  on  le  verra  plus  loin,  au  moyen  du  sphéromètre 
même,  par  comparaison  avec  les  étalons  de  quartz. 

Erreur  correspondant  à  la  détermination  du  zéro  de  l'in- 
slrument.  —  Avant  d'aller  plus  loin,  nous  devons  étudier  avec 
quelques  détails  la  cause  d'erreur  signalée  plus  haut,  que  parais- 


(')  II  est  indispensable,  dans  ce  cas,  de  tenir  compte  de  Tépaisseur  de  la  lame 
trair  qui  reste  interposée  entre  les  lames  au-dessous  du  point  que  vient  toucher  la 
poÎDte  du  sphéromètre.  On  y-  arrive  sans  peine  en  observant,  sous  Tincidence 
normale,  les  anneaux  de  Newton  qui  prennent  naissance  entre  les  lames,  et  cela, 
d'abord  ea  lumière  blancbe,  pour  reconnaître  les  numéros  d'ordre  des  anneaux, 
puis  en  lumière  rouge.  On  a  adopté,  pour  la  dilatation  du  quartz  parallèle  i 
l'axe,  la  formule  établie  par  M.  R.  Benoit 

/,  =  /^(i4-i,3i6x  io-»<+  i,a6x  io-«/*) 

et,  pour  le  crown,  celle  élablte  par  M.  Ftzeftu  pour  le  yerre  à  glace  de  Saint- 
Gobain,  dool  la  composition  est  très  voisine  de  celle  du  crown  : 

^=r/,(i-h7,i'l  xior^/-h7,9X  ro-/'). 
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sent  comporter  toutes  les  mesures  effeclnées  avec  un  sphéromctre 
ou,  plus  généralement,  avec  un  appareil  à  louche  quelconque,  tel 
que  le  comparateur  à  levier.  Les  expériences  suivantes  la  melliMii 
en  évidence. 

En  vue  de  contrôler  l'exactitude  et  la  régularité  du  pas  de  lavis 
micrométrique  du  sphéromètre,  on  eflfectua,  au  moyen  de  cet  in- 
strument, plusieurs  séries  de  mesures  des  lames  étalons  soit  iso- 
lées, soit  superposées.  Afin  d'éliminer  Tinfluence  parfaitement 
appréciable  d'une  variation  régulière  de  la  température  de  la  >is 
durant  les  mesures,  les  expériences  étaient  croisées  et,  par  suite, 
chaque  lame  mesurée  deux  lois.  Pour  la  même  raison,  le  zéro  de 
l'instrument  (correspondant  au  contact  de  la  pointe  de  la  vis  avec 
le  plan  d'acier  qui  porte  les  lames)  était  déterminé  avant  et  après 
l'interposition  de  chacune  des  lames  mesurées.  Pour  chacun  des 
contacts  de  la  vis,  soit  avec  une  lame,  soit  avec  le  plan  d'acier,  on 
effectuait  quatre  lectures  dont  on  prenait  la  moyenne. 

Les  résultats  obtenus  dans  l'une  des  séries  de  mesures  qui  ont 
été  ainsi  conduites  furent  les  suivants  (température  ii°). 

l^paiâseurs 

vraies  d'après 

à   II".  le  s|ihéronièlrc. 
0101  mm 

Lq. 9., 00884  ^..OlSl 

I-i 3,99790  î,oo33 

L(i 5,99no  0,0010 

L'Î-hL'G 9,99'23o  10,0009 

On  déduirait  de  ces  nombres  les  valeurs  successives  suivantes 
du  double  pas  de  la  vis,  à  1 1". 


mm 


De  o  à     -2 0,99788 

I>e  2  à     4 0,99943 

De  4  à     6 o,999Îo 

De  6  à   10 o', 99930 

La  vis  micrométrique  semblerait  donc,  d'après  ces  résultats, 
présenter,  sur  les  deux  premiers  millimètres  de  sa  course,  des  irré- 
gularités énormes,  qui  ne  se  retrouveraient  nullement  sur  les  mil- 
limètres suivants. 

Une  pareille  anomalie,  bien  invraisemblable,  n'existe  certaine- 
ment pas.  J'ai  pu,  d'une  part,  en  variant  les  conditions,  vérifier  la 
parfaite  régularité  de  la  vis  entre  2'"'"  et  12"*".  D'autre  part,  des 
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mesures  analogues  eflectuées  au  moyen  soil  d'un  sphéromètre 
Perreaux  à  double  levier,  soit  du  sphéromètre  Brunner  du  Bureau 
inlernalional  des  Poids  et  Mesures,  ont  conduit  à  des  résultats  en 
tout  semblables. 

Je  citerai,  en  particulier,  les  nombres  qui  résultent  des  expé- 
riences que  M.  R.  Benoît  a  bien  voulu  entreprendre,  sur  ma 
(lemande,  au  moyen  de  ce  dernier  appareil  : 

Valeurs 

du  double  pas 

à  i4». 


mm 


De  o  à    a 0,99881 

De  a  à    4 0,99981 

De  4  à     6 0,99950 

De  6  à  10 0,99972 

Ces  faits,  constants  et  réguliers,  indiquent  Texistence  d'une 
erreur  systématique  dont  l'origine  est  vraisemblablement  dans 
la  détermination  du  zéro  de  l'instrument.  Dans  cette  hypothèse, 
celle  erreur  se  calcule  aisément.  Si  nous  représentons,  en  effet, 
par  X  la  valeur  moyenne  du  double  pas  de  la  vis  à  la  température 
de  l'expérience  et  dans  l'étendue  utilisée,  par  e  l'erreur  du  point 
de  départ  (considérée  comme  positive  lorsque  le  sphéromètre  in- 
<lique,  de  ce  chef,  des  épaisseurs  trop  grandes),  nous  aurons  pour 
déterminer  ces  deux  inconnues,  et  en  prenant  pour  point  de  dé- 
part les  nombres  cités  en  premier  lieu,  les  quatre  équalions 

2,oi3ia7—  «  =  2,0088, 

4  ,oo33  J7  —  e  =  3 ,9979, 

6,ooioa?  — e  =  6,9944, 

10,0009^  —  e  =  9,9023. 

On  en  déduit,  par  la  méthode  des  moindres  carrés, 

j;  =  o™",  99946         et         e  — 3H',25(»). 

L'erreur  de  point  de  départ  est  donc  loin  d'être  négligeable, 
car  elle  peut  être  plus  que  décuple  des  erreurs  d'observation. 

Dans  ce  qui  procède,  nous  avons  fait  toutefois  une  hypothèse  ; 
nous  avons  admis  implicitement  que  l'erreur  du  zéro  de  l'instru- 
ment était  une  constante  et  était,  en  particulier,  indépendante  du 

(*)  ii  désignant  le  millième  de  millimètre  (micron). 
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poids  des  lames  (  *  ).  C'est  ce  que  paraissent  établir  effectivement 
les  expériences  suivantes  : 

On  disposa  sur  le  trépied  le  plus  léger  des  trois  étalons  (La)  et 
l'on  en  mesura  successivement  l'épaisseur  en  le  surchargeant  de 
poids  croissants  (sous  la  forme  de  plaques  de  laiton  rectangulaires 
présentant  une  légère  entaille  pour  laisser  passer  la  pointe  de  la 
vis).  Parmi  les  résultats  obtenus  je  citerai  les  suivants  : 

Épaisseurs 
apparentes 
Poids  total.  à  i5\ 

gr  mm 

1,7  2,0128 

5,1 2,oi3o 

I  I  ,*2 2,Ol32 

20,0 2,Ol3l 

Le  fait  de  la  constance  de  l'erreur  de  départ,  nettement  mise  en 
évidence  par  ces  nombres,  est  importante;  car  elle  légitime  tout  a 
la  fois  le  mode  de  calcul  qui  a  été  employé  plus  haut,  et  la  mé- 
thode suivante  de  mesure. 

Aléthode  générale  de  mesures  absolues,  —  Il  résulte  de  la 
discussion  qui  précède  que,  pour  obtenir  l'épaisseur  absolue  d'une 
lame  quelconque,  au  moyen  d'un  sphéromètre,  on  devra  joindre 
à  la  mesure  de  cette  dernière  deux  autres,  relatives  à  deux  des 
lames  étalons.  Ces  dernières  mesures  auront  pour  but  de  déter- 
miner les  valeurs  actuelles  des  constantes  instrumentales  x  et  e. 
11  est  d'ailleurs  nécessaire  de  répéter  chaque  fois  la  détermination 
de  ces  deux  constantes.  La  valeur  de  e  varie  en  effet  nettement 
selon  l'écartement  des   trois  pointes  d'acier  qui   supportent  les 


(*)  Cette  vérification  était  d'autant  plus  nécessaire  que  l'on  peut  être  tente  d'attri- 
buer les  faits  en  question  aux  contacts  imparfaits  soit  de  la  lame  avec  le  plan 
d'acier,  soit  de  la  lame  et  de  la  pointe  de  la  vis.  Dans  ce  cas,  la  première  des 
deux  couches  d'air  qui  seraient  ainsi  interposées  doit  diminuer  d'épaisseur  quand 
la  pression  augmente.  La  constance  de  l'erreur  de  départ  porte  à  penser  que  son 
origine  est  tout  autre  et  qu'elle  doit  provenir  de  la  construction  même  de  l'appa- 
reil. Elle  tient  sans  doute  à  ce  que  le  corps  à  mesurer  ne  porte  pas  sur  le  plan 
d'acier  exactement  au  même  point  que  la  pointe  dans  la  mesure  du  départ.  Or  la 
surface  de  la  pointe  mousse  peut  être  ou  légèrement  concave,  ou  légèrement 
convexe  (ce  qui  est  plus  probable),  ou  obliquement  coupée.  Ce  qui  vient  à 
l'appui  de  cette  manière  de  voir,  c'est  ce  fait  que  l'erreur,  qui  était  à  l'origine  de 
61*  environ  pour  le  sphéromètre  du  Bureau  international,  s'est  trouvée,  après  re- 
touche de  l'instrument,  réduite  à  ii^,5  environ. 
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lames  à  mesurer.  Quant  à  Xj  sa  valeur  dépend  non  seulement  de  la 
température  de  Tinstrumenl,  mais  aussi  de  rinclinaison  possible  de 
la  vis,  qui  peut  elle-même  ne  pas  demeurer  absolument  constante. 
Ces  trois  mesures  étant  dès  lors  nécessaires  dans  tous  les  cas,  il 
y  aura  tout  avantage  à  se  placer  dans  les  conditions  les  plus  favo- 
rables, de  manière,  en  particulier,  à  éliminer  les  erreurs  prove- 
nant des  irrégularités  possibles  de  la  vis  micrométrique.  Il  suffit, 
à  cet  effet,  de  choisir  pour  déterminer  x  et  e  deux  étalons  dont 
les  épaisseurs  comprennent  celle  de  la  lame  à  mesurer  et  en  soient 
les  plus  voisines  possibles.  L'épaisseur  cherchée  se  calcule  dès 
lors  par  interpolation,  et  la  détermination  du  zéro  de  Tinstrument 
devient  dès  lors  inutile.  Si  a  et  6  sont  les  épaisseurs,  à  la  tempé- 
rature moyenne  à  o**  des  expériences  (*)  des  lames  étalons,  x 
Tépaisseur  inconnue  de  la  lame  étudiée,  et  enfin  a,  ^  et  <p  les  trois 
lectures  correspondant  aux  contacts  de  la  vis  avec  les  deux  éta- 
lons et  avec  la  lame,  \l  le  coefficient  moyen  de  dilatation  de  o"  à 
r  de  cette  dernière,  on  aura 


i       r         o  —  a  "1 

= 7     a-f-  Tj (b  —  a)    . 


Je  citerai  comme  exemple,  et  en  vue  de  mettre  en  évidence  le 
degré  d^exactitude  que  Ton  peut  atteindre,  les  résultats  relatifs  à 
Tun  des  étalons  secondaires,  en  crown,  dont  il  a  été  parlé  plus 
haut.  Son  épaisseur  a  été  mesurée  à  i""  de  distance  .des  bords  et 
en  deux  régions  diamétralement  opposées.  Les  lames  de  compa- 
raison ont  été  L6  d'une  part  et  de  l'autre  L'6  -h  L4  superposées. 
Les  nombres  inscrits  dans  le  Tableau  suivant  sont  les  épaisseurs 
à  o*»  : 


Température 

des 

(C.).. 

(C'i)„. 

expériences. 

DIDl 

0 

9,93655 

9,936fi 

i5,9 

9,93689 

9,93656 

16,4 

9,9362>. 

9,93610 

'7,> 

9,93684 

9,93662 

23,5 

Moyennes..     9,93662  9,93642 


(')  Afin  de  connaître  cette  température  avec  une  exactitude  suffisante,  les 
lames  étaient  placées  plusieurs  heures  d'avance  sur  un  bloc  métallique  sur  lequel 
était  couché  le  réservoir  d*un  thermomètre.  On  ne  les  en  retirait  (avec  des 
pinces),  que  pendant  le  temps  strictement  nécessaire  pour  les  mesures. 
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L'écart  maximum  de  la  moyenne  est  de  oH',4  et  Terreur  probable 
d'une  détermination,  de  oi^,  i6  seulement.  H  importe  toutefois  de 
icMnarqucr  que  le  degré  réel  d'exactitude  obtenu  ne  peut  dépasser 
le  degré  d'exactitude  avec  lequel  sont  connues  les  lames  étalons,  à 
savoir  \^^  environ. 

Outre  la  lame  de  crown  de  i"""*  dont  je  viens  de  parler,  j'en  ai 
mesuré  de  même  deux  autres,  l'une  de  2**"*,  l'autre  de  3*^".  En 
superposant  convenablement  les  étalons  dont  je  dispose  ainsi,  je 
me  trouve  actuellement  à  même  d'utiliser  pour  des  mesures  abso- 
lues, la  totalité  de  la  course  de  la  vis  dusphéromètre,  à  savoir  4^". 
Je  me  tiens  avec  plaisir  à  la  disposition  des  physiciens  qui  désire- 
raient connaître  les  dimensions  absolues  de  lames  à  faces  paral- 
lèles ne  dépassant  pas  cette  dernière  limite. 

Je  ne  saurais  terminer  ce  travail  sans  exprimer  toute  ma  grati- 
tude à  M.  R.  Benoît,  qui  a  bien  voulu  m'aider  de  ses  bienveillants 
conseils  et  même,  à  diverses  reprises,  de  son  gracieux  concours. 


8UB  LA  THÉORIE  DES  BAIDS8  DS  TALBOT; 
Par  m.  CARIMEV. 

Quand  on  observe  un  spectre  virtuel  continu,  en  recouvrant  la 
moitié  de  la  pupille  par  une  lame  mince  transparente,  d'épaisseur 
convenable,  le  spectre  paraît  sillonné  de  bandes  transversales 
allernativement  brillantes  et  obscures,  qu'on  appelle  bandes  de 
Talboty  du  nom  du  physicien  anglais  qui  les  a  découvertes.  Talbot 
ne  tenta  pas  de  donner  une  explication  complète  de  ce  phénomène, 
il  se  borna  à  attribuer  d'une  manière  générale  la  production  des 
bandes  à  l'interférence  de  deux  moitiés  du  faisceau  lumineux, 
dont  l'une  avait  subi  un  retard  par  son  passage  à  travers  la  lame. 
Un  an  après  cette  remarque  de  Talbot,  en  i838,  Brewster  signala 
une  particularité  curieuse  du  phénomène  :  il  constata  que  les 
bandes  n'apparaissent  que  si  la  lame  transparente  retarde  la 
moitié  du  faisceau  qui  est  située  du  côté  de  l'arête  du  prisme.  Si 
l'on  retarde  l'autre  moitié,  les  bandes  n'apparaissent  pas,  quels 
que  soient  l'épaisseur  de  la  lame  et  le  pouvoir  dispersif  du  prisme. 
Celte  dissymétrie  ne  permet  pas  d'accepter  l'explication  de  Talbot  : 
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Brewsler  se  croit  obligé,  pour  rendre  compte  de  la  production 
des  bandes,  d'attribuer  à  la  lumière  une  nouvelle  propriété,  new 
polarify. 

Airy  rejeta  l'explication  de  Brewster;  il  fit  voir  que  les  bandes 
de  Talbot  sont  produites  par  la  diffraction  de  la  lumière  sur  les 
bords  de  la  pupille. 

M.  Félix  Bernard,  en  i864,  a  montré  que,  au  lieu  de  recouvrir  la 
moilié  de  la  pupille  par  une  lame  mince,  on  peut  faire  passer  le 
faisceau,  en  un  point  quelconque  de  son  trajet,  à  travers  une  fente 
rectangulaire  dont  une  moitié  est  recouverte  par  la  lame  transpa- 
rente. 

Nous  allons  supposer,  pour  faire  la  théorie  du  phénomène,  que 
celle  fente  se  trouve  placée  avant  le  prisme  :  c'est  la  disposition 
expérimentale  habituellement  employée.  Le  problème  est  donc  le 
suivant  : 

Un  faisceau  de  lumière  parallèle  sortant  d'un  collimateur 
est  limité  par  une  fente  rectangulaire  dont  une  moitié  est  re- 
couverte par  une  lame  transparente;  on  reçoit  ensuite  le  fais- 
ceau  sur  un  prisme,  puis  sur  une  lentille  achromatique  L  il 
s'agit  de  déterminer  et  d'expliquer  les  apparences  qu'on 
observe  dans  le  plan  focal  de  la  lentille. 

On  peut  regarder  l'ouverture  rectangulaire  comme  deux  fentes 
juxtaposées,  dont  l'une,  celle  de  droite  par  exemple,  par  rapport 
à  l'observateur  situé  dans  le  plan  focal,  est  recouverte  par  la  lame. 
Supposons  d'abord,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  source  lumi- 
neuse soit  monochromatique;  le  prisme  ne  fera  que  changer  la 
direction  commune  des  rayons  lumineux,  et  dans  le  plan  focal  de 
la  lentille  L,  on  aura  une  image  de  la  fente,  qui  ne  sera  pas  une 
image  géométrique,  mais  une  image  de  diffraction.  Le  calcul  de 
l'intensité  de  cette  image  se  fait  sans  difficulté  :  il  est  analogue  à 
celui  qu'on  fait  dans  le  cas  d'une  seule  fente;  il  a  été  effectué  par 
Airv;  M.  Joubert  a  présenté  le  même  calcul  d'une  manière  diffé- 
rente et  très  simple  (*). 


(*)  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  IV,  p.  2G7:  rS;3. 
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On  trouve  que,  si  rintensité  de  la  lumière  incidente  est  égale  à 
l'unité,  l'intensité  dans  une  direction  qui  fait  un  angle  0  avec  la 
direction  des  rayons  géométriques  émergeant  du  prisme  est 
donnée  par  la  formule 


sin 


îl 


où  /  est  la  demi-largeur  de  la  fente,  n  l'indice  de  la  lame,  et  e  son 
épaisseur. 

Posons,  pour  simplifier  récriture, 

2Tr/sinO  ^       irA  n  —  i)e 

X  =.   r et  0=    . —\ 


la  formule  (i)  deviendra 


sin*  — 


Si  l'on  opère  en  lumière  monochromatique,  comme  nous  Favons 
supposé,  la  discussion  de  I  ne  présente  aucune  difficulté.  Airy  a 
construit  des  courbes  dont  les  ordonnées  représentent  les  valeurs 
de  I  en  prenant  x  comme  abscisse,  et  cela  pour  des  valeurs  de  5  de 

^'  en  ^.  Voici  ces  courbes  {Jig»  i). 

On  les  a  bornées  àj?  =  2îrelàx  =  —  iiz\  car,  en  dehors  de  ces 
valeurs,  l'intensité  I  devient  sensiblement  nulle.  Les  minima  nuls 
A,  A,  . . .  correspondent  au  premier  facteur;  les  autres  minima 
nuls,  B,  6,  ...  proviennent  du  second  facteur;  on  voit  qu'ils  se 
déplacent  quand  3  varie.  En  définitive,  si  la  source  lumineuse  est 
linéaire,  on  aura  pour  image  de  cette  source  dans  le  plan  focal  de 
la  lentille  L,  non  pas  une  ligne  brillante,  mais  une  sorte  de  traînée 
lumineuse  présentant  des  bandes  obscures,  dont  la  position  dé- 
pendra de  la  lame  retardatrice;  c'est  à  cette  traînée  lumineuse  que 
Airy  a  donné  le  nom  àHmage  de  diffraction. 

Supposons  maintenant  que  la  source  soit  blanche,  au  lieu 
d'être  monochromatiqne  ;  chacune  des  radiations  simples,  dont  la 
superposition  constitue  cette  source,  donnera  à  travers  la  fente 
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une  image  de  diffraction;  toutes  ces  images,  observées  sans  le 
.secours  d'un  prisme,  resteraient  superposées,  et  l'on  aurait  une 
image  blanche,  bordée  de  quelques  franges  de  diffraction.  Un 
prisme,  placé  sur  le  trajet  du  faisceau,  aura  pour  effet  de  séparer 
toutes  ces  images;  les  images  géométriques,  produites  par  les 


2JIJ: 


diverses  radiations  simples,  au  lieu  de  rester  superposées,  seront 
juxtaposées^  les  images  de  diffraction  seront  bien  encore  super- 
posées en  partie,  mais  alors  on  conçoit  la  possibilité  d'avoir  un 
spectre  cannelé  :  il  suffira  qu'il  existe  entre  le  retard  dû  à  la  lame 
et  la  dispersion  du  prisme  une  relation  telle  que  les  minima  d(» 
ces  diverses  images  coïncident. 

En  général,  pour  avoir  l'éclairement  en  un  point  déterminé,  il 
faudra  faire  la  somme  des  éclairements  dus  à  chacune  des  images 
de  diffraction  qui  se  superposent  en  ce  point. 
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Soll  donc  i^fig^  i)  xr*  une  droite  du  plan  focal  située  dans  le 
speclre,  et  perpendiculaire  à  la  direction  commune  de  la  source  et 
de  Tarête  réfringente  du  prisme;  nous  nous  proposons  d'évaluer 
réclairement  d'un  point  quelconque  a  de  cette  ligne. 

Un  autre  point  quelconque  b  de  cette  ligne  sera  l'image  géomé- 
trique d'une  certaine  radiation  ou,  ce  qui  revient  au  même,  le 
centre  de   l'image   de  diffraction  de   cette  radiation;   l'intensilé 

V'\^.     2. 

X^ X 

3\  'y% 


lumineuse  du  point  de  celle  image  qui  se  trouve  en  a  aura  pour 
valeur,  en  appelant  x  la  distance  ab  comptée  à  partir  de  a  posi- 
tivement dans  le  sens  ax  et  négativement  dans  le  sens  ax 


0  élant  le  retard  correspondant  à  la  radiation  donnée. 

La  quantité  de  lumière  tombant  en  a  et  provenant  des  images 
(le  diffraction,  dont  les  centres  sont  compris  dans  une  bande  de 
largeur  dx  comprenant  le  point  6,  est  proportionnelle  au  nombre 
de  ces  images,  et  par  suite  à  dx\  elle  sera  donc  égale,  à  un  facteur 
constant  prés,  à  I  dx^  et  l'éclairement  total  au  point  a  aura  pour 
valeur 


=  /      r  dx, 


2 a  étant  la  largeur  sensible  d'une  des  images  de  diffraction.  L'ex- 
pression de  I  contient  deux  variables,  x  et  5  :  ces  deux  variables 
ne  sont  pas  indépendantes;  il  s'agit  d'exprimer  8  en  fonction  de  x. 
Quand  on  passe  d'un  point  du  spectre  à  un  autre,  la  variation  de 
X  et  celle  de  S  dépendent  de  celle  de  a;  nous  avons  déjà  fait  re- 
marquer qu'à  une  très  petite  distance  x,  de  part  et  d'autre,  du 
centre  de  chaque  image  de  diffraction,  l'intensité  de  cette  image 
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esl  sensiblcnient  nulle,  à  cause  du  facteur  -; — r-^  qui   décroît   tn-s 


(^) 


rapidement  quand  x  croît;  Esselbach  en  a  conclu  que,  dans  un 
si  petit  intervalle,  on  peut  admettre  que  les  variations  de  .r  et  i\c 
0  sont  proportionnelles  à  celle  de  A,  et* par  suite  proportionnelles 
entre  elles;  si  donc,  quand  on  passe  du  point  a  au  point  />, 
l'abscisse  passe  de  la  valeur  zéro  à  la  valeur  x,  et  que  Oq  devienne 
0,  on  aura,  d'après  Thypothèse  d'Esselbach, 

0  —  Oo=  Gj?         ou         o=OQ-i-Car, 

C  étant  une  constante,  en  portant  cette  valeur  de  o  dans  Texpres- 
sion  trouvée  pour  I,  on  a 


sin*  — 


(;)■ 


1 

cos" 


sin*  - 
=  i  ^*  -7 — r4  cos' 


la  quantité  totale  de  lumière  au  point  a  sera  donc 

Cette  intégrale  est  impossible  à  calculer  rigoureusement;  Essel- 
bach a  tourné  la  difficulté  d'une  manière  ingénieuse  :  il  fait  re- 
marquer que  l'intégrale 

J  =    /        \(ix 

peut  se  calculer  sans  difficulté;  il  a  remplacé  les  limites  — a  cl 
-h  a  par  — ce  et  4-oo  :  cette  modification  n'altère  pas  sensiblement 
la  valeur  de  l'intégrale,  puisque  les  éléments  différentiels  que  Ton 
ajoute  sont  sensiblement  nuls,  I  étant  très  voisin  de  zéro  pour 
'^>a.  Reste  donc  à  calculer  celte  dernière  intégrale. 
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On  a 


(OS*  I  — (i  -i-  G)  H — i  I  =  -  -r-  -('os0ocosj7(i  -H G ) sinô©  sinx(i-r-G). 

Posant  ~  =  ^  et  subslituanl  dans  J,  il  vient 

-t-cosoo  1        — j— cc>sa5(i-h  G)é/3 

—  sinool  ^^    sin!Â>s(i  -i-  G)  tf^  1. 

La  première  intégrale  est  égale  à  ir,  la  troisième  est  nulle  ^  car. 
pour  des  valeurs  égales  et  de  signes  contraires  de  la  variable,  Télé- 
ment  difTérentiei  a  des  valeurs  égales  et  de  signes  contraires; 
pour  calculer  la  deuxième  ou 

mi  >     r^*sin*^  .         ,,      , 

M  =  cosoo  I         -^jj— cos2z(i-i- (j;  a^j 

*'— •       ^' 
je  transforme  l'élément  différentiel  de  la  manière  suivante, 

sin*^  COSî«(l -h  G)        r         .,,  n\    .     ^     '    9     /  r-x.'-^r»!' 
-^ -=    —  sin*;;(i-T-  G)-+-  -sin«5(2-i-  G) -h  -sin'Gs  1— • 

Portant  celte  valeur  dans  l'intégrale  M,  on  voit  qu'elle  est  la 
somme  de  trois  intégrales  qu'il  est  facile  d'évaluer  au  moyen  de 
la  formule  suivante  : 

qu'on  obtient  en  posant  4-  kz  =  w,  k  étant  >  o. 

11  y  a  quatre  cas  à  considérer  suivant  les  signes  des  coefficients 
de  z  sous  le  symbole  sinus  : 

i"C>o; 
2''o>C^— i; 
3«  — i>C>— j: 

4"  —  2  >  C. 
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Eq  faisant  le  calcul  dans  ces  quatre  cas,  on  Irouve  facilement  : 

j®  C^  o  :  rintégrale  M  est  nulle,  et 

2*  o  >  C^ —  I  :  rintégrale  M  est  égale  à  — Ct,  et 
J  =4/«'k(i  —  Gcosoo); 

3^'  —  1  >  C^—  2  :  rintégrale  est  égale  à  ^(^  +  C),  et 
J  =  4/«'ir[i  -H  (a-T-  G)  ces 00 ]; 

4**  —  2  }>G  :  l'intégrale  est  nulle,  et 

Dans  le  premier  cas  et  dans  le  quatrième,  Téclairement  est  in- 
dépendant de  la  position  du  point  considéré,  puisque  J  ne  dépend 
pas  de  ûo;  donc  le  spectre  sera  continu  :  on  ne  verra  pas  de 
bandes. 

Dans  les  deux  autres  cas,  J  dépend  de  Sq  et,  par  suite,  de  la  po- 
sition du  point  a  dans  le  spectre;  cette  position  peut,  en  eflet, 
être  définie  par  la  yaleur  du  retard  Sq  correspondant  à  la  radiation 
qui  a  son  image  géométrique  en  a;  donner  3o  revient,  comme  on 
l'a  déjà  dit,  à  donner  \  et  un  point  du  spectre  ne  peut  pas  être 
mieux,  défini  que  par  sa  longueur  d'onde.  Dans  ces  deux  cas  donc 
le  spectre  présentera  des  bandes  sombres  pour  les  points  où 

et  des  bandes  brillantes  pour  ceux  où 

COSOo  =  -î-  I. 

Les  bandes  sombres  seront  tout  à  fait  obscures  si  C  =  —  i  ; 
c'est  le  cas  le  plus  favorable  pour  les  observer.  Les  bandes 
brillantes  sont  donc  défmies  par 

o^j=2A:Tt=  — ^— J i— , 

d'où 

(3)  ^/i  — i)c  =  A:X, 

A'  étant  un  entier  quelconque.  Ces  bandes  brillantes  seraient  donc 
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sensiblement  équidistantes  dans  un  spectre  de  réseau;  mats  il  n^en 
est  pas  tout  à  fait  ainsi  dans  un  spectre  de  prisme.  Nous  avons, 
en  effet,  supposé  C  constant  :  ceci  n'a  lieu  que  dans  une  petite 
partie  du  spectre  ;  dans  cet  intervalle  seulement,  on  peut  assimiler 
le  spectre  prismatique  au  spectre  d'un  réseau  et,  par  suite,  ap- 
pliquer la  formule  (3). 

La  plus  ou  moins  grande  netteté  du  phénomène  dépend  de  la 
valeur  de  C,  et  les  bandes  n'existent  que  si  C  est  négatif.  Or  C  est 
le  rapport  entre  la  variation  de  8  et  celle  de  x  quand  on  passe 
d'un  point  du  spectre  à  un  autre;  on  en  conclut  immédiatement 
que  0  doit  décroître  quand  x  croit.  Dans  le  cas  où  nous  avons  fait 
le  calcul,  la  lame  retardatrice  étant  placée  à  la  droite  de  l'obser- 
vateur, X  croît  vers  la  droite;  c'est  donc  de  ce  côté  que  devra  être 
placé  le  rouge  du  spectre  pour  avoir  les  bandes,  puisque  o  croît 
du  rouge  au  violet. 

En  faisant  le  calcul  dans  les  autres  cas,  on  arrive  toujours  au 
même  résultat  :  la  lame  retardatrice  doit  être  placée  sur  le  trajet 
des  rayons  qui  passent  le  plus  près  de  l'arête  du  prisme  pour  ob- 
tenir les  bandes. 

Telle  est  l'explication  qu'on  peut  donner  du  phénomène  des 
bandes  de  ïalbot,  et  de  la  dissymétrie  en  apparence  si  singulière 
qu'il  présente. 

Nous  allons  indiquer  en  quelques  mots  comment  on  peut  se 
servir  de  ce  phénomène  pour  obtenir  une  relation  entre  les  indices 
d'une  substance  par  rapport  à  deux  raies  du  spectre,  les  longueurs 
d'onde  correspondantes,  l'épaisseur  de  la  lame  employée  et  le 
nombre  des  franges  comprises  entre  les  deux  raies;  nous  avons 
trouvé  plus  haut  la  relation 

(/i  —  \)e  =  X'X; 
en  appliquant  cette  formule  à  deux  raies  ).|  et  ).2,  on  a 

p  étant  le  nombre  de  franges  compris  entre  les  deux  raies  de  lon- 
gueurs d'onde  \\  et  ).2;  l'élimination  de  k  donne 

,,  =  e(-j- ._). 
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Cette  formule  peut  servir  à  calculer  e  (*), 

Si  l'on  a  une  colonne  gazeuse  de  lç>ngueur  e,  et  qu'on  la  com- 
prime de  manière  que  son  indice  passe  de  la  valeur  /i  à  la  valeur 
n',  on  verra,  pendant  la  compression,  les  franges  se  déplacer;  s'il 
passe  p  franges  sous  le  réticule  de  la  lunette  du  spectroscope, 
pointée  sur  une  raie  déterminée  du  spectre,  on  aura  la  relation 

jdX  =  (/i'  —  n)e, 

qui  fournit  la  variation  de  l'indice.  Pour  de  plus  amples  rensei- 
gnements sur  les  dispositifs  expérimentaux,  on  pourra  consulter 
le  travail  de  M.  Mascart  sur  les  indices  des  gaz,  paru  dans  les 
Annales  de  V École  Normale  de  1877. 


CALCUL  DE  LA  LARCEUR  DES  F&AHCBS  DAH8  L'BXPÉRIEHCE 
DES  DEUX  MIROI&S; 

Par  m.  E.  BRANLY. 

Dans  l'expérience  des  deux  miroirs  de  Fresnel,  la  distance  Z 
de  la  /i*^"*  frange  à  la  frange  centrale  est  donnée  par  la  relation 

z  =  n =  0  —  , 

1  a  a 

D  distance  AC,  a  intervalle  des  deux  sources  virtuelles  L'  et  L". 

Billet,  dans  son  Traité  d^Optique,  présente  deux  méthodes 
pour  trouver  cette  valeur  de  Z. 

Sa  première  méthode  est  rigoureuse  :  c'est  d'ailleurs  celle  de 
Fresnel  i^OEuçres  de  Fresnel^  t.  I,  p.  272). 

Dans  la  seconde,  il  décrit  du  point  P  comme  centre,  avec  un 
rayon  PL',  l'arc  de  cercle  L'K,  et,  négligeant  la  courbure  de  L'K^ 
il  confond  l'arc  avec  la  perpendiculaire  abaissée  de  L'  sur  PL". 

On  pose  alors  L"  H=:8  et,  comme  L"  H[=L'  L"  sin  \!\1  H=a  sin  coj 


(*)  J.  Macb  de  Lépinay,  Sur  la  mesure  en  valeur  absolue  de  la  longueur 
d*onde  de  la  raie  D  {Arm,  de  Chiin,  et  de  Phys,f  1887). 

/.  de  Phy$.,  a-  séri«,  t.  VII.  (Février  1888.)  6 
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en  désignant,  pour  abr(^ger,  l'angle  L^L'II  par  co,  on  a 


o  —  a  sino). 

On  admet  ensuite  que  l'angle  L'^L'H  est  égal  à  Fangle  PAC, 
et,  comme  PC  =  CAtangPAC  ou  CAsinPAC,  il  vient 

PC  =  CAsinw, 

a 

D'après  Billet,  l'accord  des  résultats  obtenus  par  les  deux  mé- 
thodes montre  que  les  approximations  géométriques  de  sa  seconde 
méthode  sont  équivalentes  aux  approximations  algébriques  de  la 

méthode  de  Fresnel. 

Fig.  I. 
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Cette  conclusion  a  pu  paraître  suffisante  à  plusieurs  auteurs, 
car  celle  dcmonstralion,  présentée  par  Billet  comme  plus  simple 
que  l'autre,  a  été  reproduite  seule  dans  plusieurs  Traités  et  Cours 
de  Physique.  Il  est  cependant  aisé  de  reconnaître  que  deux  fautes 
y  sont  commises,  qui  rendent  le  procédé  entièrement  incorrect. 

En  premier  lieu,  les  angles  co  et  a  ne  sont  pas  égaux. 

En  second  lieu,  3  est  égal  à  L"K,  et  L"K  ne  peut  être  remplacé 
par  L"H.  Pour  le  montrer  rapidement,  faisons  la  figure  dans  le 
cas  où  L'P  est  parallèle  à  AC. 

L'angle  co  est  alors  rigoureusement  égal  à  L'PL"  et  ce  dernier 
angle  est  égal  à  la  somme  des  deux  angles  L'PA  (ou  PAG)  et 
APL",  c'est-à-dire  que  w  est  alors  à  peu  près  égal  à  '>.  a. 


EXPÉRIENCE  DES  DEUX  MIROIRS. 
Calculons  maintenant  o  (pour  le  même  cas  particulier) 

o  =  L'n  — KH, 


1^  H  =  a  sinto  =  ia  sin—  cos-  > 
i         2 


KH  =  D(i— cosa))  =  îiDsin«-; 

1 


Fig.  3. 
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par  conséquent, 


0  =  3sin 


—  (  a  cos D  sin  -    • 

'l\  x  2  / 


11  est  clair  qu'il  n*est  pas  permis  de  confondre  I/II   et  L^K, 
c'est-à-dire  de  négliger  Dsin-  devant  rtcos-- 

Fig.  3. 
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I 


K.J;-'-  --'  .     '  ! 
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K 
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(3n  trouve  dans  la  Physique  de  Pfaundler  une  variante  plus 
correcte  de  la  même  démonstration.  Une  perpendiculaire  à  PA  est 


:>.  GRIMALDf. 

menée  par  le  milieu  de  L'L'';  les  angles  FAL'  et  G  AL"  sonl  alors 
exactement  égaux  à  l'angle  PAC.  On  remplace  ensuite  L"K  par 
L'F-|-L''G.  (L'F  et  L"G  sont  des  arcs  de  cercle  décrits  de  A 
comme  centre.) 

Comme  le  résultat  trouvé  est  exact,  on  peut  admettre  ici  que 
l'approximation  géométrique  est  légitime,  mais  rien  n'autorise 
l'auteur  à  en  omettre  la  preuve. 


SUE  LA  DnJLTATIOH  THEBUaUE  DES  UaUIDES  A  DIYEESES  PEESSIOHS; 
Par  m.  G.-P.  GRIMALDl. 

DEUXlèME  PARTIE  (*). 

Avec  Tappareil  que  j'ai  déjà  décrit,  j'ai  étudié  la  dilatation  ther- 
mique du  chloroforme  et  de  l'hydrure  d'amyle,  à  diverses  pres- 
sions. 

Le  premier  de  ces  liquides  fut  convenablement  purifié,  le  se- 
cond fut  obtenu  par  distillation  fractionnée  de  l'essence  de  pétrole. 
11  passait  presque  entièrement  à  la  distillation  entre  So*^  et  35^  et 
avait  pour  densité,  à  o°,  rfo  =  o,644- 

Résultats.  —  Dans  les  Tableaux  qui  suivent,  sont  enregistrés 
les  résultats  de  mes  expériences  : 


Chloroforme, 

A. 

6. 

Température. 

1". 

i5-,5o. 

1". 

i5-,5o. 

V-' 

0 

0 

o,ooooo 

0,00000 

0,001217 

0,001190 

0,000101 

20 

0,025lO 

o, 02465 

0,001296 

0,001277 

0,000128 

40 

o,o52oo 

o,o5ii5 

o,oo(4o5 

0,001876 

0,000162 

60 

o,o8i5o 

0,07980 

0, 001544 

o,ooi485 

0,000204 

80 

» 

o,iio63 

1) 

o,ooi6o5 

» 

(')  Résumé  par  Tauleur.  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  V,  p.  ag. 


DILATATION  DES  LIQUIDES.  :3 

Hydrure  d'amyle. 

Tempe-                       ,^^               ^  „„,  ,„ 

rature.                 i™.             la".             aa"».  la™.  aa".  ji. 
o 

0 0,00000  0,00000  0,00000  o,ooi538  o, 001468  0,000229 

20 o,o3238  o,o3i52  o, 03075  0,001659  o,ooi6i5  o,ooo3i8 

40 .          »  0,06687  0,06487  0,001881  o,ooi833  o, 000416 

60 »  0,10762  0,10487  o,ooai8o  0,002121  0,000486 

80 »  o,i54'>o  o,i5oi2  0,002554  0,002479  0,000610 

100 »  0,21000  0,20417  o,oo3oo5  0,002908  0,000714 

Les  dilatations  A  ont  pu  être  représentées  par  des  équations  de 
la  forme  A  ==  a^  -|-  bt^  4-  c^',  dont  les  coefficients  a,  6,  c,  calcules 
par  la  méthode  de  M.  Degen,  varient,  pour  chaque  liquide,  avec  la 
pression.  On  a  tiré  de  ces  équations  les  coefficients  vrais  de  dila- 
tation 8  aux  diverses  températures  et  pressions.  Dans  les  calculs 
des  coefficients  de  compressibilité  [x  on  a  choisi  pour  unité  de 
pressions  la  pression  de  i"  de  mercure  à  o®.  Entre  les  limites  de' 
mes  expériences,  ces  coefficients  semblent  indépendants  de  la 
pression. 

Equation  de  Dupré,  —  Ainsi  qu'on  Ta  vu  dans  la  première 
partie  de  ces  recherches,  en  substituant,  dans  Péquation 

(0  ^='~p~"' 

les  valeurs  de  a,  p  et  V  déterminées  expérimentalement  pour  Téther, 
on  a  des  valeurs  de  k  qui,  au  lieu  de  rester  constantes,  croissent 
avec  la  température.  On  obtient  un  résultat  semblable  en  calcu- 
lant les  valeurs  de  k  pour  Thydrure  d'amyle  et,  dans  ce  cas,  l'ac- 
croissement de  ces  valeurs  avec  la  température  est  beaucoup  plus 
rapide. 

D'après  ces  résultats,  j'ai  voulu  étudier  les  calculs  que  M.  Dupré 
a  employés  pour  établir  son  équation,  et  j'ai  trouvé  qu'il  néglige 
im  terme  qui,  ainsi  que  je  vais  le  montrer,  n'est  pas  sans  influence 
dans  le  cas  des  liquides  très  dilatables.     . 

En  partant  du  théorème   de  Carnot,   Dupré  établit  l'équation 

(.)  a=tJ. 
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T  est  la  température  absolue,  p  la  pression,  v  le  volume  spécifique 
et  t  la  température.  A  désigne  ce  que  Dupré  appelle  attraction 
au  contact^  c'est-à-dire  «  Pattraction  qu'exercent  entre  elles  les 
parties  du  corps  situées  d'un  côté  et  de  l'autre  de  la  même  section 
plane  ».  En  nous  bornant  à  Tétude  des  liquides,  nous  l'appelle- 
rons plus  proprement  pression  intérieure,  résultante  des  actions 
moléculaires. 

Lorsque  l'on  établit  (2),  on  admet  que  le  travail  extérieur  est 
négligeable  relativement  au  travail  intérieur,  ce  qui  est  entière- 
ment justifié  dans  le  cas  des  solides  et  des  liquides. 

D'autre  part,  de  l'équation  de  la  Thermodynamique/(/?,  v^  t)=o 
on  tire 

(*n  appelant  A  la  dilatation  de  l'unité  de  volume  de  o"  à  t,  Dupré 
néglige  le  terme  A|3  et  substitue  dans  (2)  la  valeur  approchée  (*) 

^  *  ^  dt      3 

Cette  simplification  n'est  pas  justifiée  pour  les  liquides  avec 
lesquels  nous  avons  affaire.  Si,  au  contraire,  on  substitue,  dans 

l'équation  (y.),  la  valeur  de  -~  donnée  par  (3),  on  a 


(5  )  A  = 


TaVo 


Je  vais  rechercher  maintenant  la  loi  de  variation  de  A  avec  le 
volume.  Considérons  une  couche  de  molécules  attirée  par  la 
couche  inférieure  selon  une  fonction  quelconque  de  la  distance 
entre  les  deux  couches.  Si  la  densité  du  corps  croît,  une  telle  aug- 
mentation de  la  densité,  ou  du  nombre  de  molécules,  a  lieu  éga- 
lement dans  les  deux  couches.  La  pression  intérieure,  qui  est  la 


(')  De  même  que  Dupré,  pour  abréger,  nous  avons  employé  l'équation  \\) 
dans  le  calcul  des  coefficients  de  tension  -^  qui  sont  enregistrés  dans  la  pre- 
mière partie  de  ces  recherches.  L'emploi  de  la  formule  approchée  était  alors 
justifié,  parce  que  l'on  n'avait  d'autre  but  que  de  déterminer  le  sens  de  la  va- 
riation de  ces  coefficients  avec  la  température  et  la  pression. 
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résultante  des  attractions  que  les  molécules  des  diverses  couches 
exercent  entre  elles,  doit  donc  être  proportionnelle  au  carré  de  la 
densité  et,  par  conséquent,  inversement  proportionnelle  au  carré 
du  volume.  On  aura  donc 

où  m  est  une  constante. 

En  désignant  par  k  la  valeur  de  A  lorsque  /  =  o  et  V  =  Vo  =  i  > 
on  tirera  des  équations  (5)  et  (6) 

TaV 


(7)  k  = 


P 


qui  est  une  équation  plus  approchée  que  celle  de  Dupré. 

La  vérification  expérimentale  de  réquation(7)  donne  des  résul- 
tats satisfaisants  pour  l'éther  et  Thydrure  d'amyle;  pour  ces 
liquides,  si  Ton  tient  compte  de  la  limite  des  erreurs,  k  est  sensi- 
blement constant  aux  diverses  températures.  Au  contraire,  dans  le 
chloroforme,  les  valeurs  de  k  vont  nettement  en  diminuant  à  me- 
sure que  la  température  croît.  L'équation  (7)  n'est  donc  pas  ap- 
plicable au  chloroforme  et,  en  général,  il  y  a  des  liquides  qui 
satisfont  à  l'équation  (7)  et  des  liquides  qui  n'y  satisfont  pas. 

Pour  expliquer  cette  différence,  je  ferai  observer  que,  en  éta- 
blissant l'équation  (7),  on  a  admis  implicitement  que  la  pression 
intérieure  est  indépendante  de  la  température  et  dépend  seule- 
ment du  volume  ;  (7)  est  l'expression  dont  M.  Van  der  Waals  fait 
usage  lorsqu'il  établit  son  équation  générale  de  l'isotherme. 
M.  Clausius  a  remarqué  que  l'équation  de  M.  Van  der  Waals 
donne  des  résultats  approchés,  mais  non  entièrement  exacts,  par- 
ticulièrement aux  basses  températures,  lorsque  les  gaz  s'appro- 
chent de  l'état  liquide .  Pour  expliquer  ces  différences,  M.  Clausius  a 
admis  que  la  pression  intérieure  doit  être  fonction  non  seulement 
du  volume,  mais  encore  de  la  température.  Selon  M.  Clausius,  à 
cause  du  groupement  temporaire  de  deux  ou  plusieurs  molécules 
entre  elles,  la  pression  intérieure,  à  volume  constant,  doit 
augmenter  lorsque  la  température  s'abaisse.  11  est  probable  que 
quelque  chose  d'analogue  arrive  dans  mes  expériences.  En  échauf- 
fant le  liquide,  un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  molécules 
peuvent  se  dissocier  en  d'autres  moins  compliquées.  Dans  ce  cas, 
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V  demeurant  invariable,  A  doit  diminuer  à  mesure  que  la  tempé- 
rature croît,  et  Ton  doit  avoir,  en  général, 

(8)  A=  "^ 


VHi  +  [x)' 


où  C  est  une  constante  et  [x  une  fonction  de  ty  qui  croît  avec  la 
variable. 

Dans  ce  cas,  en  désignant  par  [Jio  et  k'  les  valeurs  de  [jl  et  de 
A,  lorsque  ^  =  o,  on  aura 

, ,  _  T«V(i-4-HL) 


(9) 


pVo(i-t-iio) 


k'  devant  rester  constante.  Celte  équation  nous  démontre  que  k 
dans  (7)  doit  aller  en  décroissant  à  mesure  que  la  température 
croît.  C'est  précisément  ce  qui  arrive  pour  le  chloroforme,  et 
évidemment  pour  tous  les  liquides  qui,  selon  M.  Pagliani,  satis- 
font à  Tcqualion  (i). 

Équations  de  M.  de  fleen.  —  Dans  son  essai  de  théorie  des 
liquides,  M.  de  Heen  admet  les  deux  hypothèses  qui  suivent  : 

I.  Lorsque,  par  l'effet  de  la  chaleur,  un  liquide  se  dilate,  à  des 
accroissements  égaux  de  température  correspondent  des  travaux 
égaux  de  dilatation; 

II.  Les  molécules  des  liquides  s'attirent  en  raison  inverse  d'une 
puissance  déterminée  et  constante  n  de  la  distance. 

En  comparant  les  résultats  de  ses  déductions  théoriques  avec 
les  expériences,  M.  de  Heen  a  trouvé  que  n  est  égal  à  7.  De  ces 
deux  hypothèses,  il  a  déduit,  par  l'analyse,  les  deux  équations  qui 
suivent  : 

^^  Po        To'^  To^'      ' 

(II)  ^  =  aoV"'  =  a,VM»3, 

OÙ  ^t  et  po  sont  les  coefficients  de  compressibilité  T^  et  To  les 
tem  péralures  absolues  à  /  et  à  o**,  V  le  volume  à  ^,  lorsque  Vo  =  i , 
et  ao  le  coefficient  vrai  de  dilatation  à  o*". 

L'équation  (10)  a  été  soumise  par  M.  de  Heen  à  des  vérifica- 
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lions  expérimentale.s.  Quoiqu^on  ait,  en  général,  des  résultats 
satisfaisants  pour  plusieurs  liquides,  elle  donne  des  valeurs  moins 
approchées  que  l'équation  de  Dupré. 

J'ai  vérifié  (10)  d'après  mes  expériences.  Dans  le  Tableau  qui 
suit  sont  reportées  les  valeurs  de'^^  observées  et  calculées  d'après 
(,o). 


Elher  sulfurique. 

Chloroforme. 

Hydrurc 

d'amylc. 

Tempé- 
rature. 

p.         p, 

obs.          cal.  (9"). 

Pi 

obs. 

p. 

cal.(i-). 

?7 

ohs. 

cal.  (22"')- 

0 
0.. 

40.. 

80.. 

100.. 

0,000107            » 
o,ooo3i6    0,000299 
o,ooo5i7     0,000 î 47 
o,ooo632    o,ooo556 

0,000101 
0,000137 

» 
» 

U 

0,000139 

» 

)) 

0,000229 
0,0004 16 

OjOOOÔlO 

0.000714 

» 
o,ooo33i 
0,000495 
0,000618 

Les  différences  entre  les  valeurs  observées  et  calculées  sont  con- 
sidérables, toujours  dans  le  même  sens  et  croissent  avec  la  tempé- 
rature. 

Pour  l'équation  (11),  M.  de  Heen  a  trouvé  qu'elle  donne  des 
résultats  satisfaisants  avec  les  liquides  peu  dilatables,  mais  qu'avec 
les  coefficients  de  dilatation  de  Drion  on  a  des  différences  très 
grandes.  Avec  mes  coefficients  on  a  aussi  des  différences  consi- 
dérables, qui  vont  dans  le  même  sens  que  celles  du  Tableau  précé- 
dent. 

M.  de  Ileen  explique  la  divergence  entre  ses  déterminations 
théoriques  et  les  déterminations  expérimentales  de  Drion  par  la 
dissociation  dont  nous  avons  parlé  à  propos  de  l'équation  de 
Dupré.  Il  me  semble  qu'une  telle  explication  ne  peut  pas  être 
acceptée  dans  le  cas  de  mes  expériences,  à  cause  de  la  contradiction 
que  l'on  aurait,  pour  l'éther  et  l'hydrure  d'amyle,  avec  les  résul- 
tats de  la  vérification  expérimentale  de  l'équation  (7).  Je  pense 
au  contraire  que  l'un  des  deux  principes  sur  lesquels  M.  de  Heen 
a  fondé  sa  théorie,  ou  tous  les  deux,  ne  sont  pas  applicables  à  tous 
les  liquides  et,  en  particulier,  qu'ils  sont  en  défaut  dans  le  cas  des 
liquides  très  dilatables. 


Note  additionnelle.  —  Tout  récemment,  en  acceptant  implici- 
tement mes  observations  sur  sa  théorie,  M.  de  Heen  a  admis  quen 
(voir  l'hypothèse  H)  peut  varier  d'un  liquide  à  un  autre,  et  dans 
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un  même  liquide,  avec  la  pression.  Celte  reslriclion  faite,  les 
valeurs  calculées  diaprés  ses  équations  se  rapprochent  des  données 
expérimentales;  mais,  pour  un  liquide  à  une  même  pression,  il  y 
a  des  différences  notables  entre  les  valeurs  de  n  qui  satisfont  à 
Téqualion  (lo)  et  celles  qui  satisfont  à  (n).  Ces  différences  sont 
entièrement  contraires  à  la  signification  théorique  de  n.  M.  de 
Heen  les  explique  en  attribuant  moins  de  confiance  à  mes  coeffi- 
cients de  compressibilité  qu'à  mes  coefficients  de  dilatation.  Il 
justifie  cette  observation  par  la  comparaison  de  mes  coefficients  de 
compressibilité  de  Télher  avec  ceux  déterminés  par  M.  Avenarius. 
Cette  comparaison  donnerait,  selon  M.  de  Ileen,  des  différences 
ronsidérables.  Cela  tient  à  ce  que  M.  de  Heen  a  comparé  mes 
coefficients,  qui  sont  calculés  pour  la  pression  de  i"*  de  mercure, 
avec  ceux  de  M.  Avenarius,  qui  sont  calculés  pour  la  pression 
(Tune  atmosphère.  Lorsque  Ton  fait  la  réduction  nécessaire,  on 
observe  un  accord  très  satisfaisant  entre  les  mesures  du  savant 
physicien  russe  et  les  miennes. 

Par  ces  considérations,  et  par  d'autres  que  je  ne  puis  détailler 
ici,  j'ai  été  conduit  à  admettre  que,  au  moins  pour  les  liquides 
que  j'ai  étudiés,  le  travail  correspondant  à  un  même  accroissement 
de  température  n'est  pas  constant,  mais  fonction  de  la  tempéra- 
ture. J'ai  supposé  qu'il  croît  proportionnellement  à  la  tempéra- 
ture. 

Dans  ce  cas,  en  employant  l'équation  (6)  pour  représenter  la 
])ression  intérieure,  on  obtient  la  relation 

où  A*|  et  k'i  sont  deux  coefficients  constants. 

Dans  le  Tableau  qui  suit  sont  enregistrés  les  volumes  observés 
vÀ  calculés  d'après  (i?.)  pour  Téther,  le  chloroforme  et  l'hydrure 
d'amyle  aux  diverses  températures. 
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Ëther: 

Chloroforme  : 

Ilydrurc 

d'amylc  : 

press. 

9"- 

press. 

i5- 

',5o. 

press 

.  12". 

X-j  =  o,ooi4^o, 

Â,  =  o 

,00] 

[i8d. 

Aj  =  0,0014765, 

A",  =  0,00000243. 

^J  =  0,000000712. 

Aj  =  o,ooooo25'|. 

Volume 

Vol 

lume 

Volume 

Tempc- 

— »- — -- 

- — --«i. — - 

ralure. 

observe. 

calculé. 

observé. 

calculé. 

observé. 

calcule. 

o 

0... 

1,00000 

I ,00000 

I , 00000 

I ,00000 

I ,00000 

I , 00000 

20... 

i,o3ii3 

i,o3o68 

1 ,02465 

I ,02463 

i,o3i52 

I  ,o3[5(> 

40... 

i,o65o5 

i,o655i 

i,o5ii5 

i,o5iii 

I ,06687 

1,06737 

60... 

1,10475 

i,io5i5 

1,07980 

I ,07973 

1,10762 

i,io83';t 

80... 

I, i5o35 

i,i5o4i 

i,iio65 

I , 11061 

1,1 5450 

I  ,i55v>.i 

100... 

I ,2025o 

I ,20236 

» 

» 

1 ,21000 

I  ,2092()- 

L'accord  entre  les  valeurs  calculées  et  observées  est  très  satis- 
faisant; les  difTérences  sont  seulement  dans  le  quatrième  chidre 
décimal  et,  en  moyenne,  -^  environ  des  dilatations.  Ces  diffé- 
rences sont  plus  petites  que  celles  que  Ton  obtient  dans  la  vérifi* 
cation  expérimentale  de  Téquation  de  M.  Avenarius,  qui,  entre 
les  diverses  équations  théoriques  de  la  dilatation,  donne  les  résul- 
tats les  plus  exacts.  Les  trois  liquides  examinés  étant  de  constitu- 
tion chimique  très  différente,  nous  pouvons  conclure  que  Téqua* 
lion  (12)  représente  d'une  manière  satisfaisante  la  loi  qui  régit  la 
dilatation  des  liquides  très  dilatables. 


EZPÉRIEirGE  DE  COURS; 
Par  m.  p.  SIMON. 


Il  existe  un  certain  nombre  d'expériences  servant  à  démontrer 
ce  fait  que,  lorsque  l'on  chauffe  un  corps,  les  radiations  qu'il  émet 
sont  fonction  de  la  température,  qu'elles  se  succèdent  en  se 
superposant  dans  l'ordre  des  couleurs  du  spectre  en  allant  du 
rouge  au  violet. 

On  connatt  la  méthode  qui  consiste  à  tendre  \\n  fil  de  platine 
dans  la  flamme  d'un  brûleur  Bunsen  et  à  le  regarder  avec  un 
prisme.  On  voit  alors  le  spectre,  complet  dans  la  partie  centrale, 
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diminuer  vers  les  bords  où  il  ne  contient  plus  que  des  rayons 
rouges. 

J'ai  donné  une  autre  disposition  à  l'expérience  qui  permet  de 
la  réaliser  d'une  manière  très  brillante.  On  prend  un  spectro- 
scope  que  l'on  dirige  vers  un  bec  de  gaz  ordinaire  de  façon  a  ob- 
tenir un  spectre  ;  puis,  en  travers  de  la  fente  et  très  près  de  celle- 
ci,  on  tend  un  fil  de  platine  que  l'on  peut  faire  rougir  fortement  au 
moyen  d'un  courant,  en  ayant  soin  d'installer  dans  le  circuit  un 
rhéostat.  Dans  ces  conditions  et  sans  chauffer  le  fil,  on  voit  le 
spectre  traversé  par  une  ligne  obscure.  Faisons  maintenant  passer  . 
graduellement  le  courant  dans  le  fil.  A  un  moment  donné  la  ligne 
obscure  disparaîtra  dans  le  rouge  seulement.  C'est  évidemment 
que  le  fil  émet  une  radiation  rouge  de  même  intensité  que  celle  de 
notre  spectre. 

Continuons  Fexpérience  en  augmentant  petit  à  petit  l'intensité 
du  courant.  Nous  verrons  alors  le  fil  se  détacher  en  clair  dans  le 
rouge  du  spectre,  tandis  qu'il  devient  invisible  dans  le  vert,  et 
qu'il  reste  obscur  dans  le  violet.  Chauffons  de  plus  en  plus,  la 
plage  invisible  se  déplace  lentement  vers  le  violet  jusqu'à*  ce 
qu'enfin  la  ligne  entière  se  détache  brillante  sur  tout  le  spectre. 
Cette  expérience  est  très  facile  à  réaliser  en  réglant  convenable- 
ment la  distance  de  la  source  de  lumière  au  spectroscope,  c'est- 
à-dire  l'intensité  du  spectre. 


J.  TIMBERG.  —  Untersuchungen  aber  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Capil- 
laritâtscoDstanten  einiger  FlUssigkeiten  (Recherches  sur  Tinfluence  de  la  tem- 
pérature sur  les  constantes  capillaires  de  quelques  liquides);  Ann.  der  Physik 
uncl  Chemie,  t.  XXX,  p.  545;  1887. 

Les  constantes  capillaires  étudiées  dans  ce  Mémoire  sont  la 
tension  superficielle  a  et  la  cohésion  spécifique  a^  liée  à  a  par  la 

relation  a  =:  -— ;  or  est  le  poids  spécifique;  a  est  mesuré  en  milli- 
mètres, a^  en  millimètres  carrés. 

Trois  méthodes  ont  été  employées  :  i"  la  mesure  de^  dimensions 
d'une  bulle  d'air  limitée  par  une  lame  plane;  i"*  la  force  portative 
d'une  lamelle  liquide;  3®  le  poids  des  gouttes. 
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Dans  la  première  méthode,  Tauteur  emploie  un  vase  semblable 
à  celui  dont  s'était  servi  Quincke  (*);  ce  vase  est  chauffé  dans  une 
étuve  percée  d'ouvertures  latérales  qui  permettent  de  mesurer  au 
microscope  la  hauteur  totale  K  de  la  bulle  et  la  distance  k  du 
plan  supérieur  au  ventre.  De  ces  nombres  on  déduit  à^  par  la  re- 
lation (K  —  A-)2=  a^  ou  bien  par  les  formules  de  Quincke  (^)  en 
remarquant  que  le  diamètre  des  bulles  employées,  25"'"-3o""*,  est 
assez  grand  pour  qu'une  petite  erreur  dans  la  mesure  n'entraîne 
pas  de  différence  sensible  dans  les  résultats.  Les  liquides  étudiés 
par  cette  méthode  sont  l'alcool,  la  benzine  œtraite  de  la  houille, 
la  benzine  de  l'acide  benzoïque,  l'éther,  l'eau  et  des  dissolutions 
de  carbonate  de  potasse,  de  chlorure  de  calcium  et  de  chlorure  de 
strontium. 

Dans  la  deuxième  méthode,  on  suspend  au  fléau  d'une  balance 
un  cercle  horizontal  formé  d'un  fil  de  platine  et  l'on  met  des  poids 
dans  l'autre  plateau  jusqu'à  ce  que  la  lame  liquide  se  brise.  Soient 
P  le  poids  du  cercle,  rf'  les  diamètres  intérieur  et  extérieur  de 
l'anneau  ;  on  a  la  relation 

Cette  méthode  donne  de  très  bons  résultats  avec  les  liquides 
précédents,  sauf  cependant  avec  les  dissolutions,  qui  s'altèrent  si 
rapidement  que  les  nombres  ne  sont  nullement  concordants. 

Dans  la  troisième  série  d'expériences,  on  détermine  le  poids 
des  gouttes  qui  se  forment  à  diverses  températures.  Pour  cela,  le 
vase  contenant  le  liquide,  le  siphon  et  le  récipient  sont  suspendus 
dans  l'étuve  par  des  tiges  qui  traversent  le  couvercle  et  qui  per- 
mettent de  les  manier  facilement.  La  formule 

P  =  iTzri 

n'est  pas  exacte  lorsqu'on  veut  mesurer  les  valeurs  absolues  de  a, 
mais  ici  elle  suffit  pour  les  comparaisons. 

Les  résultats  de  toutes  ces  expériences  ont  été  représentés  par 
des  courbes  construites  en  prenant  t  pour  abscisse  et  a  pour  or- 
donnée :  ces  courbes  se  confondent  très  sensiblement  avec   une 


(*)  Pogg.  Ann.y  t.  CLIII,  p.  i8i. 
(«)  Pogg,  Ann.y  t.  CLX,  p.  i58. 


8i  BOCK. 

ligne  droite;  on  peut  donc  poser 

3t  =  oLo(i  —  nt). 

a^  ne  doit  donc  pas  être  une  fonction  linéaire  de  t\  cependant  le 
coefficient  de  t^  est  tellement  petit  qu'on  peut  poser  aussi 

le  calcul  des  coefficients  par  la   méthode   des   moindres   carrés 

donne 

Méthodes. 

Alcool 1   ' 

Benzine  (de  la  houille) *         i 

Benzine  (de  Tacidc  benzoïque)  .  ■ 

Kther i 

i  ' 

Lan j   "2 

(  3 

Dissolution  Ca  Cl ^  „ 


SrCI. 


Densité. 

3to. 

nio*. 

al 

mio*. 

o,8i66 

2,475 

364a 

6,o7i 

2784 

» 

3,696 

Sai-i 

6,6o3 

23o4 

0,8993 

3,116 

4239 

6,938 

3298 

0,8985 

3,123 

4386 

6,96a 

3493 

» 

3,584 

4084 

7,972 

3i23 

0 ,  759>. 

^971 

59« 

5,192 

45io 

0,9998 

8,204 

2208 

16,347 

1951 

0 

8,236 

2732 

i6,4i3 

2475 

» 

» 

2536 

» 

2252 

1,4049 

9,626 

1716 

i3,7. 

i3oi 

1,^916 

ï> 

i338 

» 

0959 

1,3384 

8,856 

2923 

i3,23 

2572 

I ,3o36 

» 

1895 

» 

i5i3 

1,4280 

10, ï[ 

2059 

14,16 

1715 

1,3521 

> 

1881 

» 

l52« 

u 

I 
3 

Si  la  formule  pouvait  être  généralisée,  on  retrouverait  la  tempé- 
rature à  laquelle  le  liquide  cesse  de  monter  dans  les  tubes  en 
posant  a*-=o.  Mais  ce  calcul  donne  des  nombres  trop  grands; 
35o®  au  lieu  de  280"  pourTalcool,  220**  au  lieu  de  190  pour  l'éther  : 
la  courbe  se  rapproche  donc  de  Taxe  et  m  diminue  à  mesure  que 
la  température  s'élève.  On  peut  du  reste  remarquer  dans  le  Tableau 
que  m  est  d^aulant  plus  petit  que  la  température  critique  est  plus 
élevée.  C.  Daguejvet. 


Otto  BOCK.  —  Das  eleclrischeLeilungsvermCigen  von  Verbindungen  aus  Schwefel 
und  Kalium  in  Losung,  von  Natrium-Monosulfid  und  Bersâure  (Conductibilité 
des  combinaisons  du  potassium  et  du  soufre  en  dissolution,  du  roonosulfurc  de 
sodium  et  de  l'acide  borique);  IVied.  Ann.,  t.  X\X,  t.  63i;  1887. 

L'auteur  a  employé  dans  ses  recherches  la  méthode  de  Kohl- 
rausch,  le  pont,  les  courants  alternatifs  et  le  téléphone.  Il  obtient 


CONDUCTIBILITÉ  ÉLECTRIQUE.  83 

diverses  combinaisons  de  soufre  el  de  potassium  en  mélangeant 
en  proportions  convenables  des  dissolutions  de  KO  HO  et  de 
KSHS;  le  monosulfure  de  sodium  est  le  sel  pur  du  commerce. 
La  conductibilité  a  été  mesurée  pour  chaque  dissolution  à  trois 
températures  au  moins,  voisines  de  lo",  i8*,  26". 

Les  courbes  de  conductibilité  ne  diffèrent  pas  essentiellement 
de  celles  qui  correspondent  aux  autres  composés  du  potassium  et 
du  sodium;  on  remarque  seulement  que  l'addition  de  HS  diminue 
la  conductibilité  de  tous  ces  composés.  Les  coefficients  de  tempé- 
rature ne  présentent  non  plus  rien  de  remarquable. 

Dans  les  dissolutions  très  étendues,  les  conductibilités  molé- 
culaires de  KO  HO,  KS,  KSHS  sont  sensiblement  dans  le  rapport 
de  1  à  I  à  (f)2;  la  règle  est  la  même  pour  NaOHO  et  NaS. 

On  retrouve  également  ce  rapport  si  Ton  tient  compte  seulement 
<lu  nombre  de  molécules  de  K  ou  Na  et  de  S. 


3K0H0 

KO  HO 

KO  HO. 

KS. 

KSHS. 

KSHS. 

3KSHS. 

NaOHO. 

NaS. 

iK 

iK 

iK 

iK 

iK 

iNa 

iNa 

iS 

2S 

îs 

ÎS 

» 

iS 

199 

i36 

89 

i54 

lOI 

178 

I  ÀO 

1 

2 
3 

(î)* 

I 

î 

3 

I 

Xro" 


Ainsi    que  Tavait   annoncé  depuis   longtemps   M.   Bouty   ('), 

l'acide  borique  purifié  par  une  série  de   cristallisations   est    nu 

des  corps  les  plus  mauvais  conducteurs  ;  on  trouve  en  effet,  pour 

une  des  dissolutions  contenant 

Pour  100 

0,776  1,92       '^        2,88  3,G12 

K'^io'* o,o483  o,i322  0,1246  0,3217 

Pour  Teau  distillée  employée,  on  trouve 
KI8108  =  0,028. 

Une  trace  de  soude  augmente  rapidement  la  conductibilité. 

G.  Daguenet. 

(•)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6-  série,  t.  III,  p.  485;  i88'|. 
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V.  BOYS.  —  On  the  produclion,  properlies,  and  some  suggested  uses  of  the 
fincst  threads  (Production,  propriétés  et  usages  de  fils  très  fins);  Philosophical 
Magazine,  t.  XXIII,  p.  489;  1887. 

L'auteur  s'est  proposé  de  fabriquer  des  fils  de  verre  ou  d'autres 
substances  beaucoup  plus  fins  que  ceux  que  l'on  connaît. 

Un  premier  procédé,  déjà  ancien  mais  peu  connu,  est  le  filage 
électrique  :  une  petite  cuvette  isolée  et  en  communication  avec 
une  machine  électrique  est  remplie  de  résine  fondue,  de  cire,  poix, 
baume  du  Canada,  gutta-percha,  coUodion  ou  une  autre  substance 
visqueuse;  on  voit  alors  s'élancer  du  bord  du  vase  des  fils  d'une 
ténuité  extrême  qui  se  dirigent  suivant  les  lignes  de  force.  Lorsque 
la  substance  est  très  chaude,  les  cylindres  liquides  sont  instables  et 
se  résolvent  en  gouttelettes;  puis,  quand  la  température  s'abaisse, 
chaque  gouttelette  entraîne  une  longue  queue,  et  finalement, 
({uand  la  viscosité  est  assez  grande^  on  obtient  un  cylindre  parfai- 
tement uniforme  et  d*un  diamètre  très  petit. 

Pour  le  verre  qui  ne  fond  qu'à  une  haute  température,  la  méthode 
précédente  paraît  inapplicable;  mais,  si  l'on  se  rappelle  qu'on 
obtient  le  verre  filé  en  enroulant  sur  une  roue  du  verre  fondu,  il 
semble  que  l'on  obtiendra  des  fils  d'autant  plus  fins  que  la  vitesse 
sera  plus  considérable.  Pour  obtenir  une  grande  vitesse,  l'auteur  a 
pris  une  flèche  légère  formée  d'une  paille  et  terminée  par  une 
aiguille;  la  flèche  était  mise  en  mouvement  au  moyen  d'une  petite 
arbalète  fixée  dans  un  étau.  L'arc  primitivement  en  chêne  fut 
ensuite  remplacé  avec  avantage  par  un  arc  en  bois  de  pin  (plus 
élastique  que  le  chêne)  :  c'est  ainsi  que  l'auteur  put  obtenir  un  fil 
de  verre  de  90  pieds  de  long  et  tôïïôô  ^^  pouce  de  diamètre.  La 
façon  d'opérer  est  la  suivante  :  on  attache  un  fil  de  verre  à  l'extré- 
mité de  la  flèche,  on  en  fond  le  bout  au  chalumeau,  de  façon  à 
obtenir  une  perle  de  la  grosseur  d'une  tête  d'épingle  et  on  lance 
la  flèche;  la  perle  reste  en  arrière  en  vertu  de  son  inertie  et  le  fil 
se  trouve  étiré  avec  une  grande  rapidité. 

La  même  méthode  permet  d'obtenir  des  fils  d'émeraude,  d'or- 
thoclase,  de  quartz,  etc.,  qui  paraissent  avoir  un  diamètre  inférieur 

^  TôôVôô  de  pouce. 

Ces  fils  peuvent  être  employés  comme  fils  de  torsion  ou  pour 
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former  les  réticules  des  luoeltes^  on  pourrait  même,  en  disposant 
côte  à  côte  des  fils  d'égal  diamètre,  former  des  réseaux,  etc. 

A.   BoiTEL. 


E.  GIBSON  et  R.-A.  GREGORY.  —  Note  on  the  tenacity  of  spun  glass  (Note 
sur  la  téaacité  du  verre  filé);  Proceedings  of  the  Physical  Society  of 
Londjn,  p.  191;  1887. 

La  ténacité  des  fils  métalliques  augmente  à  mesure  que  leur 
diamètre  diminue;  les  auteurs  ont  voulu  déterminer  la  ténacité  de 
fils  de  verre  d'une  très  grande  finesse.  La  ténacité  était  mesurée  à 
l'aide  du  poids  nécessaire  pour  produire  la  rupture  5  les  résultats 

ont  été  les  suivants  : 

Charge 
Diamètre  de  rupture  Ténacité  en  dynes 

en  en  par 

centimètres.  grammes.  centimètre  carré. 

0,00186 11,76  4a4xio7 

o,ooi59 8,70  4^5xio' 

o,oo3i5 32,26  ioSxio"^ 

o, 00340 43,23  466xio7 

0,090 3908  60X 10' 

0,082 4443  83xTo7 

o,o5o 1948  97x10' 

0,042 1781  126x10' 

Ce  Tableau  montre  que,  pour  le  verre,  la  ténacité  est  d'autant 
plus  grande  que  le  diamètre  du  fil  est  plus  petit. 

A.  BoiTEL. 


W.  BROCKMANN.  —  Beobaclitungen  an  Orgelpfeifen  (Expériences  relatives 
aux  tuyaux  d'orgue);  Wied.  Ann.,  t.  XXXI,  p.  78. 

L'auteur  étudie  l'état  vibratoire  de  l'air  renfermé  dans  un  tuyau 
d'orgue  ouvert,  en  y  introduisant  un  brûleur  à  gaz  qui  donne  une 
très  petite  flamme.  Il  l'observe  directement,  ou  bien  il  a  recours  à 
la  méthode  stroboscopique. 

Il  interpose  entre  l'œil  et  la  flamme  un  disque  de  carton,  percé 
de  trous  équidistants  et  animé  d'une  vitesse  de  rotation  telle  qu'il 
/.  de  Phys.,  2»  série,  t.  VIÏ.  (Février  j888.)  7 
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rende  un  son  de  même  hauteur  que  celui  du  tuyau  lorsqu'on  dirige 
un  courant  d'air  sur  les  bords  des  trous. 

L'unisson  n'est  jamais  parfait  et  l'on  voit  la  flamme  se  déplacer 
dans  un  sens  déterminé;  on  en  déduit  le  sens  réel  du  mouvement 
de  la  flamme. 

Y  a-t-il,  comme  l'a  supposé  M.  Sonreck  (*),  une  sorte  d'oscilla- 
tion du  courant  d'air  à  l'embouchure,  qui  tantôt  serait  dirigé  vers 
l'extérieur  et  tantôt  resterait  à  l'intérieur  du  tuyau? 

En  plaçant  la  flamme  à  la  hauteur  de  l'embouchure,  la  pointe 
voisine  du  biseau,  on  reconnaît  qu'elle  n'est  pas  refoulée  périodi- 
quement vers  l'intérieur  du  tuyau. 

Il  y  a  un  entraînement  de  l'air  par  la  veine  gazeuse  qui  sort  de 
la  fente,  et  c'est  ce  qui  explique  les  mouvements  observés  par 
M.  Sonreck.  Le  mouvement  de  translation  des  couches  d'air  le  long 
du  tuyau  n*est  pas  nécessaire.  On  peut  le  faire  disparaître  com- 
plètement en  plaçant  devant  l'embouchure  une  petite  plaque  de 
bois  qui  en  recouvre  une  certaine  partie. 

Si  celle-ci  est  trop  faible,  on  reconnaît,  en  mêlant  delà  fumée  à 
l'air  de  la  soufflerie,  que  le  gaz  s'écoule  par  l'orifice  supérieur  du 
tuyau.  Si  elle  est  trop  grande,  le  gaz  sort  par  l'embouchure. 

Dans  une  position  moyenne,  que  l'on  a  prise  dans  toutes  les 
expériences  suivantes,  la  colonne  de  fumée  est  immobile  dans  la 
moitié  supérieure  du  tuyau. 

Lorsque  la  petite  flamme  est  introduite  dans  le  tuyau  vertical, 
elle  oscille  dans  un  plan  vertical,  partageant  ainsi  les  vibrations 
longitudinales  de  la  colonne  d'air.  De  plus,  les  changements  de 
densité  de  la  couche  où  elle  se  trouve,  les  condensations,  les  raré- 
factions font  varier  sa  longueur,  et  elle  vibre  dans  le  sens  hori- 
zontal. 

Ces  deux  mouvements  simultanés  et  de  même  période  font  dé- 
crire, à  la  pointe  de  la  flamme,  une  petite  ellipse.  Les  longueurs 
des  axes  peuvent  nous  renseigner  sur  la  valeur  maxima  de  la  vitesse 
de  vibration  ou  de  la  condensation. 

En  explorant  le  tuyau  dans  les  parties  voisines  de  l'orifice  supé- 
rieur, M.  Brockmann  observe   un  mouvement   elliptique   de    la 


(')  Journal  de  Physique,  i"  série,  t.  V,  p.  Sai. 
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flamme  dans  le  plan  de  rorîfîce.  Ce  mouvement  devient  rectiligne 
à  G''"  de  rorifice,  les  maxima  de  vitesse  et  de  compression  n'ont 
pas  un  mouvement  identique  de  progression  dans  Tintérieur  du 
tuyau,  et,  dans  la  tranche  considérée,  ces  mouvements  diffèrent,  en 
temps,  d'un  quart  de  la  durée  de  la  vibration. 

La  différence  de  phase  des  deux  mouvements  diminue  de  plus 
en  plus,  à  mesure  que  Ton  s'approche  d'une  surface  nodale. 

Le  procédé  que  nous  décrivons  ne  donne  que  des  indications 
approchées. 

La  place  qu'occupe  la  flamme,  lorsque  sa  trajectoire  est  recti- 
ligne, change  avec  la  pression  du  gaz  qui  l'alimente.  Elle  se  rap- 
proche du  plan  de  l'orifice  lorsque  cette  pression  diminue;  peut- 
être  l'atteindrai t-elle,  si  la  pression  décroissait  indéfiniment. 

Si  Ton  place  la  flamme  au  centre  de  l'orifice  et  si  on  la  déplace 
dans  le  sens  radial  pour  la  rapprocher  des  parois,  le  plan  de  l'el- 
lipse, qui  était  d'abord  vertical,  s'incline  de  plus  en  plus  et  finit 
par  devenir  horizontal.  La  direction  de  la  vitesse  de  vibration 
passe  donc  progressivement  de  la  verticale  à  Thorizonlale.  La 
surface  de  l'onde,  normale  à  cette  direction,  n'est  plus  plane,  mais 
convexe. 

C^est  ce  qu'avait  supposé  M.  Helmholtz  dans  sa  théorie  des 
tuyaux  sonores.  E.  Grïpow. 


J.  STEFAN.  —  Ueber  die  Beziehung  zwischen  den  Theorien  der  Capillarit9t  und 
Verdampfung  (  Relations  entre  les  théories  de  la  capillarité  et  de  la  vaporisation)  ; 
Wied,  Ann.j  t.  XXIX,  p.  655. 

Les  phénomènes  capillaires  ont  été  attribués,  par  Laplace,  à 
des  attractions  entre  les  particules  d'un  même  liquide.  Soit  /  la 
résultante  de  ces  attractions  par  unité  de  masse  en  un  point  du 
liquide,  z  la  direction  de  cette  résultante,  c'est-à-dire  la  normale 
à  la  surface,  p  la  densité  supposée  constante  et  p  la  pression; 
Féquatîon  fondamentale  de  l'Hydrostatique  peut  s'écrire 

dp=:pfdz; 
en  l'intégrant,  on  a 

Pi  —  Pi  =  P^, 

P2  désignant  la  pression  à  l'intérieur,  /?,  la  pression  à  la  surface  et 
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Â  le  travail  des  actions  moléculaires  sur  Tunité  de  masse  qui 
serait  transportée  de  la  surface  à  Tintérieur  du  liquide. 

M.  Stefan  joint  à  Thypothèse  de  La  place  celle  d'une  attraction 
moléculaire  identique  entre  un  liquide  et  les  particules  de  sa  va- 
peur qui  se  trouvent  dans  le  voisinage  de  sa  surface;  il  en  résulte 
que,  pour  écarter  les  particules  liquides  de  la  surface  et  les  trans- 
former en  particules  gazeuses  libres,  il  faut  dépenser  le  même  tra- 
vail que  pour  les  amener  de  Tintérieur  du  liquide  à  la  surface, 
c'est-à-dire  un  travail  A.  Si  l'on  suppose  enfin  la  molécule  gazeuse 
identique^  au  point  de  vue  de  l'énergie,  à  la  molécule  liquide,  ce 
travail  doit  être  équivalent  à  la  chaleur  latente  de  vaporisation. 
On  arrive  donc  ainsi  à  déduire  de  cette  dernière  donnée  la  diffé- 
rence de  pression />2  — /?|. 

Le  calcul,  appliqué  à  l'éther  à  o^,  donne 

Pi  — />!  =  2574"*". 

Mais  les  hypothèses,  sur  lesquelles  repose  cette  évaluation,  ne 
sont  sans  doute  pas  toutes  exactes.  Si  l'on  tient  compte  de  l'in- 
fluence que  la  pression  doit  avoir  sur  la  densité  du  liquide,  on 
trouve  une  différence  plus  grande  encore. 

M.  Stefan  cherche  aussi  à  évaluer  cette  différence  en  attribuant 
au  liquide  et  à  sa  vapeur  la  même  loi  de  compressibilité  repré- 
sentée par  la  formule 

/>(i>  —  b)  =  const. 

Il  est  alors  facile,  connaissant  le  coefficient  de  compressibilité 
dans  chacun  des  états,  de  calculer  la  pression  qui  doit  régner  à 
l'intérieur  du  liquide  ;  on  trouve 

i8oo*'". 

Si  enfin  on  joint  aux  hypothèses  précédentes  la  supposition 
qu'une  molécule  n'ait  d'action  que  sur  celles  qui  sont  dans  son 
voisinage  immédiat,  le  travail  nécessaire  pour  accroître  la  surface 
libre  d'une  quantité  égale  à  la  section  moyenne  d'une  molécule 
devra  être  équivalent  à  la  chaleur  nécessaire  pour  vaporiser  cette 
molécide,  ce  qui  fournira  une  relation  entre  sa  section  et  son 
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volume  et  permettra,  par  suite,  de  calculer  son  diamètre  moyeu. 
On  trouve  ainsi,  toujours  pour  Téther, 


Ch.  Rivière. 


R.  LAMPRECHT.  —  Ueber  die  Einwirkung  des  MagDetes  auf  electrische  Entla- 
duDgea  ia  verdûonten  Gasen  (Action  des  aimants  sur  la  décharge  électrique 
dans  les  gaz  raréfiés);  Wied.  Annalen,,  t.  XXIX,  p.  58o. 

L'auteur  étudie,  en  vue  d'une  application  aux  décharges  élec- 
triques qui  s'effectuent  en  présence  d'un  aimant,  les  formes  d'é- 
quilibre d'un  conducteur  soumis  à  des  actions  magnétiques  quel- 
conques et  obéissant,  d'autre  part,  à  des  liaisons  déterminées  : 

1**  Si  le  conducteur  est  un  fil  parfaitement  flexible  fixé  à  ses 
deux  extrémités,  le  rayon  de  courbure  p  en  un  point  est  lié  à  la 
tension  T  du  fil,  à  l'intensité  I  du  courant,  à  la  force  magnétique/ 
et  à  l'angle  a  que  fait  la  force  magnétique  avec  la  direction  du  fil, 
par  la  relation 

-        T 

P""  Ai/sina" 

2^  Si  le  conducteur  est  une  tige  élastique  fixée  dans  une  direc- 
tion déterminée  à  l'une  de  ses  extrémités,  on  a,  K  désignant  un 
coefficient  d'élasticité  de  flexion, 

_        K 

^""  Al/sina" 

3®  Enfin,  si  l'on  imagine  la  décharge  comme  un  jet  de  particules 
électrisées  sur  lesquelles  l'aimant  agirait  suivant  la  loi  de  Biot  et 

Savart,  on  trouve 

sinf 
^  ~  Afx/sina' 

m  désignant  la  masse  matérielle,  |x  la  masse  magnétique  et  v  la 
vitesse  d'une  particule. 

On  voit  que,  dans  les  trois  cas,  l'application  de  la  loi  de  Biot  et 
Savart  conduit  à  des  résultats  analogues;  en  particulier,  la  direc- 
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tion  du  conducteur  ne  peut  coïncider  avec  celle  d^une  ligne  de 
force  que  dans  le  cas  oà  celle-ci  est  rectiligne. 

L'application  de  la  loi  de  Biot  et  Savart  à  la  lumière  négative 
des  tubes  de  Geissler  paraît  justifiée  par  certaines  apparences  qui 
ont  été  observées  par  Hiltorff,  mais  la  lumière  positive  semble 
obéir  à  des  lois  toutes  différentes.  Ch.  Rivière. 


F.  HIMSTEDT.  —  Ueber  eine  Bestimmung  der  Grosse  «  p »  (Mesure  de  v) ; 
Wied.  Ann,,  t.  XXIX,  p.  56o. 

Les  plus  récentes  déterminations  de  la  vitesse  v  (rapport  des 
unités  de  masse  électrique  dans  le  système  électrostatique  et  le 
système  électromagnétique)  présentent  encore  des  divergences 
qui  ne  semblent  pas  en  rapport  avec  la  précision  avec  laquelle  on 
connaît  l'unité  électromagnétique  de  résistance;  tandis  que 
M.  Exner  ne  trouve  que  29,20.10®  et  M.  J.-J.  Thomson  29,63, 
M.  Klemencic  arrive  à  3o,  18  et  plus  récemment  à  3o,  i5,  nombre 
identique  à  celui  qui  a  été  déterminé,  Tannée  dernière,  par 
M.  Colley. 

L'écart  entre  le  nombre  obtenu  par  M.  Klemencic  et  les  résul- 
tats antérieurs  a  déterminé  M.  Himstedt  à  reprendre  d'abord  le 
problème  par  la  même  méthode^,  dont  le  principe  est  le  suivant  : 

Les  deux  armatures  d'un  condensateur  de  capacité  C  en  mesure 

G 
électrostatique,  —  >  par  conséquent,  en  mesure  électromagnétique, 

sont  alternativement  chargées  et  déchargées  n  fois  par  seconde; 
on  les  charge  en  les  mettant  en  relation  avec  deux  points  du  cir- 
cuit d'une  pile  séparés  par  une  résistance  R  déterminée  en  unités 
électromagnétiques;  on  les  décharge  par  l'intermédiaire  d'un  des 
fils  d'un  galvanomètre  différentiel;  l'autre  fil  du  galvanomètre,  de 
résistance  p,  est  en  dérivation  entre  deux  autres  points  du  circuit 
séparés  par  une  résistance  r.  Si  le  galvanomètre  reste  au  o,  ces 
diverses  quantités  sont  liées  par  la  relation 


=vA 


grê: 


Le  condensateur  se  compose  de  deux  plaques  d'acier  nickelé 
de  5o*^"  environ  de  diamètre,  maintenues  écartées  à  l'aide  de  trois 
cales  de  verre;   sa  capacité  se  déduit  de  ses  dimensions  à  l'aide 
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d'une  formule  de  Kirchhoff.  Les  résistances  r  et  p  n'entrent  dans  ^^^  *  ^  ) 
la  formule  que  par  leur  rapport,  qu'il  est  aisé  de  déterminer  :  p  est 
d'environ  33 000  siemens,  r  varie  de  66  à  200.  La  résistance  R, 
évaluée  d'abord  en  unités  Siemens  (elle  en  vaut  en  moyenne 
1 10800),  est  convertie  en  unités  électromagnétiques  à  l'aide  d'une 
détermination  de  l'ohm  faite  il  y  a  quelque  temps  par  M.  Himstedt 
lui-même.  EnGn,  n  est  le  nombre  de  vibrations  d'un  diapason  in- 
terrupteur. La  force  électromotrice  est  empruntée  à  une  pile  de 
28  à3o  éléments  à  acide  chromique.  On  varie  les  conditions  expé- 
rimentales en  écartant  plus  ou  moins  les  armatures  du  condensa- 
teur. 

Cinq  séries  d'expériences  ont  donné  comme  moyennes  les  résul- 
tais suivants  : 


Capacité  du  condensateur. 

Vjio-». 

770, 5i3 

30,071 

472,320 

3o,o44 

35o,2o4 

30,087 

275,870 

30,082 

189,170 

3o,o88 

La  moyenne  générale,  3o,07,  se  rapproche  beaucoup  du  nombre 
obtenu  par  M.  Klemen6ic.  On  peut  remarquer  aussi  qu'il  est 
presque  identique  au  nombre  3o,o4  trouvé  par  M.  Cornu  pour  la 
vitesse  de  la  lumière.  L'auteur  se  propose  d'ailleurs  d'appliquer 
une  autre  méthode  à  la  résolution  du  même  problème. 

Ch.  Rivière. 
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BLONDLOT.  -  DOUBLE  RÉFRACTION  DIÉLECTRIQUE,     yi 


8UB  UDOÏÏBUS  BÉFRAGTIOH  DIÉLECTBiaUB.  SUÏÏLTANÉITÉ  DBS  PHÉNOMËNES 
ÉLBGTBiatnS  ET  OPTiaUB  ; 

Pau    m.    R.    BLONDLOT. 

M.  Kerr  a  découvert,  en  1875,  que  le  diélectrique  d'un  conden- 
sateur devient  biréfringent  lorsque  celui-ci  est  chargé  ;  les  liquides 
eux-mêmes  présentent  ce  genre  de  double  réfraction  accidentelle. 
Ce  phénomène  est,  selon  toute  apparence,  en  relation  intime  avec 
les  tensions  et  pressions  dont,  suivant  Faraday  et  Maxwell,  le 
diélectrique  est  le  siège  :  il  se  présente  comme  la^  preuve  visible 
de  l'état  forcé  dans  lequel  se  trouve  le  diélectrique. 

Toutefois,  on  s'est  demandé  si  Ton  a  réellement  affaire  ici  à  un 
phénomène  fondamental,  et  s'il  ne  serait  pas  possible  d'expliquer 
la  double  réfraction  par  les  mouvements  de  conveclion  qui  se  pro- 
duisent dans  le  diélectrique  liquide  lorsque  le  condensateur  est 
chargé.  Cette  question,  qui  a  une  importance  capitale  pour  la 
théorie  des  phénomènes  électrostatiques,  a  été  posée  par  M.  Ront- 
gen  en  1879  (*),  mais  jusqu'ici  elle  n'a  pu  être  résolue.  Dans  le 
but  de  contribuer  à  sa  solution,  je  me  suis  proposé  de  rechercher 
si  la  double  réfraction  du  diélectrique  se  produit  au  moment 
même  où  le  condensateur  est  chargé,  et  cesse  au  moment  même 
de  la  décharge  de  celui-ci,  ou  bien  s'il  existe  un  intervalle  de 
temps  appréciable,  soit  entre  la  production  du  phénomène  élec- 
trique et  celle  du  phénomène  lumineux,  soit  entre  les  époques 
de  cessation  des  deux  phénomènes. 

A  cet  effet,  j'ai  eu  recours  aux  oscillations  électriques  qui 
prennent  naissance  lorsque  l'on  décharge  une  batterie  de  Leyde  à 
travers  une  bobine,  oscillations  à  l'aide  desquelles  M.  Bichat  et 
moi  avons  déjà  pu  constater  que  la  rotation  du  plan  de  polarisa- 
tion sous  1  influence  d'un  courant  se  produit  sans  retard  appré- 
ciable (^).   J'ai  construit  un  condensateur  constitué   par  deux 


(•)  Ueber  die  von  Herrn  Kerr  ge/undene  neue  Beziehung  zivischen  Lie  ht  und 
Elektricitàt  {tirage  à  pari  du  XIX*  Bulletin  de  la  Oberh.  Gcsellschaft  f.  Natur  v. 
Heilkunde). 

(•)  BiCHAT  et  BLONDLOT,  Comptes  rendus  des  sJances  de  rAcadémie  des 
Sciences  et  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  I,  p.  364. 

y.  de  Phys,,  2*  série,  t.  VIT.  (Mars  188?.)  H 
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plaques  rectangulaires  AA'  en  laiton  {fig-  i),  ayant  16*"*  de  lon- 
gueur et  a*^"*  de  largeur,  maintenues  à  un  écartement  de  2""*  à 
l'aide  d'une  monture  formée  de  baguettes  de  verre,  qui  laissaient 
complètement  libre  l'intervalle  des  armatures.  Ce  condensateur 
est  disposé  horizontalement  dans  l'intérieur  d'un  gros  tube  de 
verre,  fermé  aux  deux  bouts  par  des  obturateurs  de  verre  mince, 
et  rempli  de  sulfure  de  carbone;  des  fils  de  platine,  a  et  a',  scellés 
dans  le  tube,  permettent  de  mettre  les  deux  lames  du  condensa- 
teur respectivement  en  communication   avec  les  deux  armatures 

d'une  batterie  Z. 

Fig.  I. 


A. 


'^^•^^^  ~  ~  !v  Y 


M 


Un  faisceau  de  lumière  parallèle  polarisée,  obtenue  à  l'aide 
d^nne  lanterne  à  lumière  Drummond,  d'un  collimateur  muni  d'une 
fente  horizontale  F  et  d'un  prisme  de  Foucault  P,  traverse  le 
diélectrique;  le  plan  de  polarisation  fait  un  angle  de  4^^  avec  le 
plan  horizontal.  Un  nicol  Q,  croisé  par  rapport  au  foucault, 
reçoit  la  lumière  qui  sort  du  condensateur,  et  l'éteint. 

Les  choses  ainsi  disposées,  si  l'on  charge  la  batterie  et  par 
conséquent  le  condensateur,  la  lumière  réapparaît  en  vertu  de  la 
biréfringence  acquise  par  le  sulfure  de  carbone  :  c'est  le  phéno- 
mène découvert  par  le  D**  Kerr;  la  différence  de  marche  entre  les 
composantes  horizontale  et  verticale  du  rayon  est,  d'après  les  ex- 
périences du  D'  Kerr  et  de  M.  Quincke,  proportionnelle  au  carré 
de  la  différence  de  potentiel  V  entre  les  deux  lames  du  condensa- 
teur :  d'après  cela,  un  calcul  facile  montre  que  l'intensité  de  la 
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lumière  qui  sort  de  l'analyseur  est  représentée  par  une  expression 
de  la  forme  Asin*KV*,  Â  et  K  étant  des  constantes. 

Lorsqu'on  décharge  la  batterie,  la  biréfringence  cesse  et  la  lu- 
mière disparaît.  Qu'arrivera-t-îl  si  l'on  rend  cette  décharge  oscil- 
latoire en  l'efTectuant  par  l'intermédiaire  d'une  bobine? 

Si  la  double  réfraction  accompagne  sans  retard  aucun  le  phé- 
nomène électrique,  l'intensité  lumineuse  suivra  les  variations  de 
Asin^KV^  et,  par  conséquent,  il  y  aura  une  succession  d'appari- 
tions de  lumière,  séparées  par  des  éclipses  correspondant  aux 
époques  où  V  change  de  signe. 

Pour  rechercher  s'il  en  est  ainsi,  j'ai  fait  tomber  le  faisceau  de 
lumière  sortant  de  l'analyseur  sur  un  miroir  M  mobile  autour  d'un 
axe  horizontal,  disposé  de  façon  k  exécuter  une  révolution 
unique  (*),  pendant  laquelle  se  faisait  la  décharge  de  la  batterie. 
Ces  conditions  mécaniques  étaient  réalisées  de  la  manière  sui- 
vante :  l'axe  du  miroir  porte  un  treuil,  sur  lequel  est  enroulé  un 
cordon  fixé  d'autre  part  à  un  ressort  à  boudin  ;  on  bande  le  ressort 
en  faisant  faire  un  tour  au  miroir,  qui  est  alors  maintenu  par  un 
arrêt  pouvant  fonctionner  comme  détente;  lorsqu'on  lâche  cette 
détente,  le  miroir  se  met  en  mouvement,  et,  lorsqu'il  a  décrit  en- 
viron 180**,  la  décharge  de  la  batterie  s'effectue  par  une  tige  TT, 
fixée  à  angle  droit  à  l'axe  de  rotation,  qui  vient  effleurer  une 
plaque  fixe  C  en  laiton,  reliée,  par  l'intermédiaire  du  fil  ^,  de  la 
bobine  B  et  du  fil  y»  à  l'armature  interne  de  la  batterie  (2). 

En  plaçant  l'œil  dans  une  position  convenable,  que  l'on  trouve 
après  quelques  tâtonnements,  on  voit  l'image  de  la  fente  au  mo- 
ment de  la  décharge. 

L'expérience,  faite  comme  je  viens  de  le  dire,  m'a  montré  que 
l'image  observée  dans  le  miroir  est  composée  d'une  série  de 
bandes  lumineuses  horizontales,  séparées  par  des  bandes  ob- 
scures :  on  peut  en  apercevoir  cinq  ou  six  bien  nettes;  la  suite  de 


(*)  Oa  ne  pouvait  employer  ici  un  miroir  animé  d'un  mouvement  continu  de 
rotation,  car  la  lumière  due  à  la  double  réfraciion  du  diélectrique  existe  avant 
la  décharge^  et  produirait  une  bande  lumineuse  qui,  par  suite  de  la  persistance 
des  impressions  visuelles,  empêcherait  de  voir  ce  qui  se  passe  pendant  la  décharge 
elle-même. 

(')  La  bobine  B  était  le  fil  induit  d'une  petite  bobine  d'induction;. la  batterie 
se  composait  de  trois  à  neuf  jarres  de  dimensions  moyennes. 
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rimage  est  trop  peu  lumineuse  pour  que  l'on  puisse  y  distinguer 
les  autres.  Cette  expérience  suffit  pour  montrer  que  le  phénomène 
optique  accompagne  les  oscillations  électriques  et,  par  suite,  que 
la  modification  du  diélectrique  qui  le  rend  biréfringent  se  produit 
avec  une  extrême  rapidité;  car  la  durée  d'une  oscillation  dans 
mon  appareil  était  de  l'ordre  du  aouoo  ^^  seconde;  toutefois,  elle 
ne  prouve  point  que  la  double  réfraction  accompagne  sans  retard 
aucun  la  charge  du  condensateur.  Voici  une  autre  expérience, 
qui  montre  que  ce  retard,  s'il  existe,  ne  peut  être  qu'extrêmement 
petit. 

A  l'appareil  précédent  j'ajoute  les  dispositions  suivantes  : 

Je  place  la  bobine  B,  par  l'intermédiaire  de  laquelle  la  décharge 
de  la  batterie  a  lieu,  de  manière  que  son  axe  soit  horizontal  et 
i»en  contre  normalement  le  faisceau  lumineux  FO  (^fig*  a);  dans  la 
bobine  est  disposé  un  tube  rempli  de  sulfure  de  carbone.  Un 
second  faisceau  lumineux,  provenant  d'une  fente  horizontale  F', 
polarisé  par  un  foucault  P',  traverse  le  sulfure  de  carbone,  et  est 
éteint  par  un  nicol  Q'.  Lors  de  la  décharge,  le  plan  de  polarisation 
de  ce  faisceau  oscille,  et  cette  oscillation  se  manifeste  à  la  sortie 
de  l'analyseur  par  des  éclairements  successifs,  séparés  par  des 
éclipses,  ces  alternatives  lumineuses  sont,  comme  M.  Bichat  et 
moi  Tavons  constaté  antérieurement,  exactement  concomitantes 
des  phases  du  courant  de  décharge  de  la  batterie.  Un  miroir 
vertical  [x,  faisant  un  angle  de  4^^  ^vec  chacun  des  faisceaux 
lumineux,  est  disposé  de  manière  à  réfléchir  le  faisceau  provenant 
de  F'  parallèlement  à  celui  qui  provient  de  F,  et  sans  intercepter 
ce  dernier  :  de  cette  façon,  le  miroir  mobile  M  donne  une  image 
horizontale  de  chacune  des  deux  fentes  F  et  F';  on  règle  l'appareil 
de  manière  que  ces  images  aient  la  même  largeur  et  soient,  au 
repos,  exactement  en  prolongement  l'une  de  l'autre. 

Comment  doivent  varier  les  intensités  de  ces  deux  images  pen- 
dant la  décharge  de  la  batterie,  dans  l'hypothèse  de  la  simulta- 
néité absolue  des  phénomènes  électriques  et  lumineux? 

L'intensité  de  l'image  de  F  suivra,  comme  nous  l'avons  vu,  les 
variations  de  AsinKV^.  L'intensité  de  l'image  de  F'  suivra  les 
variations  de  l'intensilc  du  courant  de  décharge  de  la  batterie; 
l'intensité  de  ce  courant  est  égale  à  moins  la  dérivée  par  rapport  au 
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temps  de  la  charge  de  la  balterie,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
au  produit  de  la  capacité  de  la  balterie  par  —  -7-.  Aux  époques 
où  -TT  est  nul,  Je  courant  est  nul  et,  par  suite,  l'intensité  de 
rimage  de  F'  est  nulle  aussi,  ou  ces  époques  correspondent  aux 

Fig.  2. 


maxima  et  minima  de  V,  et,  par  suite,  comme  on  le  voit  aisément, 
aux  maxima  de  la  quantité  Asin^KV^,  qui  représente  l'intensité 
de  l'image  de  F. 

Donc,  s'il  n'y  a  aucun  retard,  les  éclipses  de  l'image  de  F' 
doivent  se  produire  aux  époques  des  maxima  de  l'image  de  F;  par 
conséquent,  en  examinant  les  deux  images  dans  le  miroir  tour- 
nant M,  on  doit  obtenir  pour  chacune  d'elles  une  série  de  bandes 
lumineuses  séparées  par  des  bandes  noires,  et  les  bandes  noires 
de  l'image  de  F'  doivent  former  les  prolongements  des  maxima 
d'éclat  des  bandes  lumineuses  de  l* image  de  F. 
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En  exécutaDt  rexpéricDce,  j'ai  vu  que  les  deux  images  juxta- 
posées présentent  en  effet  Falternance  de  leurs  bandes  obscures  et 
lumineuses;  quoique  les  sensations  visuelles  n'aient  pas  une  préci- 
sion suffisante  pour  que  Ton  puisse  affirmer  que  les  bandes  noires 
de  l'image  de  F'  correspondent  exactement  aux  maxima  de  l'image 
de  F,  on  doit  cependant  conclure  de  cette  expérience  que  le 
retard,  s'il  existe,  ne  peut  être  qu'une  fraction  de  la  durée  d'une 
demi-oscillation,  c'est-à-dire  une  fraction  de  xôTôô  ^^  seconde. 

Il  me  semble  que,  en  présence  de  ce  résultat,  on  doit  rejeter 
toute  explication  du  phénomène  de  Kerr  fondée  sur  les  mouve- 
ments de  convection  dont  le  diélectrique  est  le  siège.  Dans  une 
explication  de  ce  genre,  en  eflet,  il  faudrait  d'abord  admettre  que 
le  mouvement  peut  produire  la  double  réfraction,  ce  qui  n'est  ni 
prouvé  ni  même  vraisemblable  dans  le  cas  d'un  liquide  aussi 
dénué  de  viscosité  que  le  sulfure  de  carbone,  puis  supposer  que, 
pendant  la  durée  d'une  oscillation  électrique,  c'est-à-dire  environ 
:fuùoo  ^^  seconde,  l'état  d'agitation  du  diélectrique  se  produit  deux 
fois  et  s'éteint  deux  fois  :  or  des  alternatives  aussi  rapides  de  mou- 
vement violent  et  de  repos  sont  inconciliables  avec  la  loi  de 
l'inertie  de  la  matière,  en  vertu  de  laquelle  les  mouvements  du 
liquide  doivent  certainement  persister  pendant  les  intermittences 
instantanées  de  l'électrisation.  On  peut  comparer,  au  point  de  vue 
dynamique,  le  diélectrique  à  un  volant  soumis  à  l'action  d'un 
couple  s'éteignant  périodiquement  pendant  des  temps  très  courts  ; 
il  est  clair  que  ce  volant,  loin  de  s'arrêter  pendant  les  intermit- 
tences de  la  force,  prendra  un  mouvement  continu,  à  peine 
influencé  par  la  cessation  momentanée  de  l'action  du  couple  accé- 
lérateur. 

L'objection  de  Rontgen,  que  son  auteur  n'avait,  du  reste,  émise 
que  dubitativement,  est  ainsi  écartée,  et  l'on  peut  aflirmer  que  la 
double  réfraction  découverte  par  le  D'  Kerr  est  bien  un  phéno- 
mène fondamental,  en  relation  directe  avec  les  actions  élec- 
triques. 


GOUY.  —  ÉLECTROMÈTRE  A  QUADRANTS.  y? 

8UB  L'ÉLEGTaOKÉTBE  A  aUADBAITS; 

Par  m.  GOUY. 

1.  Objet  du  Mémoire,  —  D'après  la  théorie  généralemcDl 
admise,  les  forces  éleclriques  agissant  sur  Taiguille  de  Télectro- 
mètre  à  quadrants  se  réduisent  à  un  couple  dont  le  moment  esl 
donné,  à  un  facteur  constant  près,  par  l'expression 


(v,-v.,(v,-5^): 


en  désignant  par  V©,  V|  et  Vj  les  potentiels  de  Taiguille  et  des 
deux  paires  de  quadrants.  Il  en  résulte  que  les  petites  déviations 
doivent  être  elles-mêmes  proportionnelles  à  celte  expression,  ce 
que  Texpérience  confirme  en  général. 

J'ai  reconnu  cependant  que,  dans  un  cas  particulier  assez  im- 
portant, la  formule  précédente  se  trouve  entièrement  en  défaut  ; 
ce  cas  est  celui  de  la  charge  symétrique^  où  les  quadrants  se 
trouvent  maintenus  à  des  potentiels  assez  élevés,  égaux  en  valeur 
absolue,  et  de  signes  contraires,  l'aiguille  étant  reliée  à  la  source 
à  étudier.  On  réalise  ces  conditions,  comme  on  sait,  en  reliant  les 
deux  paires  de  quadrants  aux  deux  pôles  d'une  pile  d'un  assez 
grand  nombre  d'éléments,  dont  le  milieu  est  mis  à  la  terre. 
D'après  ce  qui  précède,  la  sensibilité  devrait  être  proportionnelle 
au  nombre  d'éléments  de  la  pile,  et  en  raison  inverse  du  couple 
de  la  suspension.  On  observe,  au  contraire,  que  la  sensibilité  est 
presque  indépendante  de  ce  couple,  lorsqu'il  est  petit,  et  que, 
loin  d'être  proportionnelle  au  nombre  des  éléments,  elle  atteint 
un  maximum  pour  un  certain  nombre  d'éléments,  et  décroît  rapi- 
dement quand  ce  nombre  augmente. 

Ces  faits,  remarqués  en  essayant  de  donner  une  grande  sensi- 
bilité à  l'électromètre,  m'ont  amené  à  faire  une  étude  particulière 
de  cet  instrument.  J'ai  fait  usage  de  deux  électromètres  à  qua- 
drants, du  modèle  de  M.  Mascart,  construits  par  M.  Carpentier, 
qui  ne  diffèrent  que  par  la  hauteur  de  la  boîte  formée  par  les 
quadrants,  et  d'un  électromètre  à  secteurs  plans.  Comme  pile  de 
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charge,  j'ai  employé  d'abord  une  pile  de  3oo  petits  éléments 
Callaud,  puis,  afin  de  suivre  plus  loin  les  phénomènes,  une  pile 
de  looo  éléments  au  bioxjde  de  mercure  valant  i^**'^,4o  (*). 

2.  Oscillations,  —  La  charge  symétrique  produit  une  accélé- 
ration manifeste  des  oscillations  de  Taiguille,  fait  en  contradiction 
avec  la  théorie  généralement  admise,  et  dont  l'étude  nous  occupera 
d'abord. 

Dans  ces  expériences,  l'aiguille  est  reliée  à  la  terre  d'une  ma- 
nière permanente.  On  la  fait  osciller,  d'abord  sous  l'action  de  la 
suspension  seule,  les  quadrants  étant  mis  à  la  terre,  puis  en  les 
chargeant  au  moyen  d'un  nombre  croissant  d'éléments.  On 
compte  un  certain  nombre  d'oscillations,  on  réduit  l'amortisse- 
ment le  plus  possible,  ou  on  le  supprime  en  remplaçant  la  sus- 
pension bifilaire  par  un  fil  métallique. 

On  trouve  invariablement  que  la  charge  symétrique  produit  une 
accélération  considérable.  Ainsi,  l'un  des  électromètres  Mas- 
cart('),  à  vide,  a  une  période  d'oscillation  simple  de  i3*,  avec  un 
fil  de  suspension  en  platine,  de  o"™,  02  de  diamètre  ;  avec  3oo  élé- 
ments Callaud,  la  période  devient  5%  2;  elle  se  réduit  à  i*,34  avec 
1000  éléments  au  bioxyde  de  mercure. 

Voici  une  série  d'expériences  faites  avec  cet  électromètre  et  la 
pile  de  1000  éléments;  n  désigne  le  nombre  d'éléments  employés, 
et  9  la  durée  d'une  oscillation  simple,  en  secondes. 


(•)  Ces  éléments  ne  diffèrent  de  l'élément  étalon  à  bioxyde  de  mercure  décrit 
ailleurs  {Comptes  rendus,  1887)  que  par  leurs  petites  dimensions  et  par  la  sup- 
pression (lu  mercure,  l'électrode  positive  étant  simplement  formée  d'un  fil  de 
platine. 

(*)  Modèle  ordinaire,  hauteur  intérieure  de  la  botte  :  9""",  a. 
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Tableau   l. 

/i.  0.  h^  e*     ej         w^  \o^     bjy 

o 1 3 ,  o  <) ,  0069:1  »  » 

100 9,4  0,011 3  o,  00.538  o,oooooo538 

aoo 6,0  0,0277  0,02178  o, 000000544 

3oo 4ï07  o,o6o3  o,o5438  0,000000604 

400 3,3  O1O917  0,08578  o,oooooo536 

5oo 2,62  0,146  0,14008  o,oooooo56o 

600 2,21  o,2o5  0,19908  o,oooooo553 

700 i,9{  0,266  0,26008  o,oooooo53i 

800 1,69  o,35o  0,34408  0,000000537 

900 1,48  0,457  o,45io8  0,000000557 

1000 i,i5  0,555  0,54908  0,000000539 

Od  constate  que  la  durée  d^oscillation  ne  dépend  pas  de  Tam- 
plilude;  pour  de  petites  oscillations.  Le  couple  qui  fait  osciller 

faiguille  est  proportionnel  à  ^y  dont  les  valeurs  sont  données 

dans  la  troisième  colonne;  on  voit  que  ce  couple  varie  de  i  à  100 
dans  les  limites  des  expériences.  Il  faut  donc  qu'il  existe,  en  même 
temps  que  le  couple  directeur,  dû  à  la  suspension,  un  autre 
couple  directeur,  dû  aux  forces  électriques,  qui  tend  aussi  à  ra- 
mener Taiguille  au  zéro,  et  qui  agit  proportionnellement  à  l'angle 
d'écart;  nous  l'appellerons  couple  directeur  électrique.  Le  mo- 
ment de  ce  couple  est  proportionnel  à  p  —  p  '  ®^  désignant  par 

Oq  la  durée  de  l'oscillation  à  vide  ;  sa  valeur  est  donnée  par  la  qua- 
trième colonne. 

Le  couple  directeur  électrique  est  indépendant  de  la  suspension, 
comme  on  pouvait  le  prévoir.  Ainsi  le  même  électromèlre,  avec 
un  fil  plus  gros  (o™"*,o5),  a  une  période,  avide,  de  3%i,  et,  avec 
1000  éléments,  de  i*,25.  La  valeur  du  couple  directeur  électrique, 
d'après  cela,  est  de  0,587,  ^°  employant  les  unités  précédentes. 

Avec  une  suspension  formée  d'un  seul  fil  de  cocon,  le  couple 
de  la  suspension  est  tout  à  fait  négligeable,  et  le  couple  électrique 
agit  seul;  la  période  est  de  i*,37  avec  1000  éléments,  et  la  valeur 
du  couple  de  o,532.  L'appareil  ainsi  disposé  fournit  une  démons- 
tration très  simple  de  l'existence  du  phénomène  que  nous 
étudions. 
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Le  couple  directeur  électrique  est  proportionnel  au  carré  du 
nombre  d^éléments  de  la  pile  de  charge,  —  La  cinquième  co- 
lonne du  Tableau  précédent  donne  le  quotient  du  moment  de  ce 
couple  par  n^,  et  cette  quantité  est  constante,  au  degré  d'ap- 
proximation que  comporte  la  mesure  de  0.  Cette  loi  s'est  trouvée 
confirmée  par  toutes  les  expériences,  et  nous  verrons  plus  loin 
qu'elle  est  d'accord  avec  la  théorie. 

Il  nous  reste  à  examiner  comment  varie  ce  couple  avec  la  dis- 
tance de  l'aiguille  aux  quadrants.  Avec  les  électromètres  ordi- 
naires, l'aiguille  étant  au  milieu  de  la  boîte  formée  par  les  qua- 
drants^ cette  distance  est  la  moitié  de  la  hauteur  de  la  boîte.  Dans 
l'électromètre  auquel  se  rapportent  les  résultats  donnés  plus  haut, 
cette  hauteur  est  de  9"™,  2  ;  elle  est  de  4"™>8  dans  un  autre  élec- 
tromètre, d'ailleurs  identique.  Les  deux  appareils,  avec  la  même 
aiguille  suspendue  par  un  fil  de  cocon,  donnent  sensiblement  la 
même  période  d'oscillation  (i%37  et  i%38)  avec  1000  éléments. 

L'électromètre  à  secteurs  plans  (*)  permet  de  faire  varier  la 
dislance  dans  des  limites  plus  étendues  : 

s 

Durée  de  roscillation,  à  vide 8,7 

»  »)  avec  1000  éléments,  distance  13""" 4î8 

M  »  w  »  »  9"" 4,1 

»  »  »  M  »  5"™ 3,7 

»  «  M  u  ^>  3»'" 3,3 

»  »  »  »  M  2""' 3,0 

On  peut  conclure  de  ces  diverses  expériences  que  le  couple 
directeur  électrique  varie  en  sens  inverse  de  la  distance  de 
l'aiguille  aux  secteurs,  mais  que  cette  variation  est  peu  sensible 
quand  la  distance  est  petite. 

En  résumé,  la  charge  symétrique  produit  un  couple,  propor- 
tionnel au  carré  de  la  différence  de  potentiel  des  quadrants,  qui 
tend  à  ramener  l'aiguille  dans  une  position  symétrique  par  rap- 
port aux  quadrants  (2).  L'existence  de  ce  couple,  que  ne  faisait 


(«)  L'aiguille  de  ces  électrométres  est  assez  lourde,  en  forme  de  8;  celles  des 
deux  autres  sont  légères,  de  la  forme  figurée  dans  rOuyrage  de  MM.  Mascart  et 
Joubcrt.  II  ne  parait  pas  que  la  forme  de  l'aiguille  joue  un  rôle  très  important 
dans  le  phénomène,  mais  cette  question  mériterait  une  étude  particulière. 

(*)  En  chargeant  l'aiguille  à  de  très  hauts  potentiels,  le  quadrant  étant  relié  à 
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pas  prévoir  la  théorie  usuelle,  va  nous  rendre  compte  de  la  marche 
de  rinstrument,  employé  comme  électromètre. 

3.  Déviations.  —  Avec  la  charge  symétrique,  la  sensibilité  de 
l'ëlectromètre  croît  d'abord  proportionnellement  au  nombre  d'élé- 
ments de  la  pile  de  charge,  puis,  de  moins  en  moins  vite,  passe 
par  un  maximum  pour  un  certain  nombre  d'éléments,  et  décroît 
ensuite.  Ainsi,  avec  l'électromètre  auquel  se  rapporte  le  Tableau  I, 
on  a  une  déviation  de  46"*"*  pour  i  danlell  (l'échelle  étant  à  2™), 
avec  une  pile  de  charge  de  3o  éléments  Callaud;  avec  60  éléments, 
la  déviation  est  de  80"";  le  maximum  est  atteint  vers  i5o  élé- 
ments, il  est  de  106"*"*;  puis,  avec  les  3oo  éléments,  la  déviation 
se  réduit  à  80"*"*. 

Ces  variations  sont  encore  plus  étendues  avec  la  pile  de 
1000  éléments.  Le  Tableau  suivant  donne  lés  déviations,  pour 
I  daniell,  avec  ce  même  électromètre  muni  de  trois  suspensions 
différentes  : 

I,  un  seul  fil  de  cocon. 

II,  fil  de  platine  de  o"°*,o2. 

III,  fil  de  platine  de  o"*"*,o4. 

n  désigne  le  nombre  d'éléments  de  la  pile  de  charge. 

Tableau  II. 

n.  I.                        IL  III. 

20 »                  4^)^  ^' 

60 »  97,5  » 

100 ^3 1,7  111,5  12,3 

140 »  1^7  î-^  " 

200 116,0  Q'-ijO  21,0 

300 77,7  70,0  23,8 

400 58, o  54,2  27,0 

5oo M  45,5  26,5 

6o<) 39,0  38, o  25,8 

700 ».  33,0  24,3 

800 29,2  28,6  22,9 

90^> »  25,  i  21,3 

1000 23,3  23,0  19,7 

la  terre,  la  période  d'oscillation  est  sensiblement  la  même  qu'à  vide,  quand 
l'appareil  est  bien  réglé.  En  général,  il  y  a  une  différence  assez  appréciable,  soit 
en  plus,  soit  en  moins.  Ainsi,  la  période  à  vide  étant  de  treize  secondes,  elle  a 
yarié,  avec  1000  éléments,  de  onze  à  quinze  secondes,  suivant  le  réglage  de  l'ap- 
pareil; avec  une  centaine  d'éléments,  ces  différences  sont  insensibles. 
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Ces  résultais  sont  représentés  dans  la  figure  cî-dessous;  n  est 
porté  en  abscisse  et  la  déviation  en  ordonnée.  Les  droites  ponc- 
tuées, tangentes  aux  courbes  II  et  III  à  l'origine,  représentent  la 
déviation  que  donne  i  daniell  lorsqu'on  charge,  non  plus  les  qua- 
drants, mais  l'aiguille,  avec  la  même  pile  de  charge. 

Avec  la  suspension  I,  dont  le  couple  est  nul,  la  déviation  est  en 
raison  inverse  du  nombre  n  des  éléments  de  la  pile  de  charge, 
et  la  courbe  correspondante  est  une  hyperbole  équilatère. 
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Ce  résultat  nous  montre  que  le  couple  qui  tend  à  dévier  l'ai- 
guille est  proportionnel  à  n,  conformément  à  la  théorie  usuelle 
de  l'électromètre.  En  effet,  ce  couple  étant  équilibré  par  le  couple 
directeur  électrique,  qui  agit  seul  ici  pour  ramener  l'aiguille  au 
zéro,  et  qui  est  exprimé  par  An^,  A  étant  une  constante,  la  dé- 
viation sera  proportionnelle  à  -r— ^  =  -r— • 

Avec  les  suspensions  II  et  III,  les  effets  sont  plus  complexes. 
Le  couple  qui  tend  à  dévier  Taiguille  est  évidemment  le  même 
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que  précédemment,  mais  le  couple  directeur  est  ici  donné  par 
Texpression  An*+B.  B  étant  le  moment  du  couple  de  la  sus- 
pension. La  déviation  sera  donc  proportionnelle  à  x~  r  ~r' 

Il  en  résulte  que  la  déviation  est  proportionnelle  à  /i,  quand  n 
est  petit;  qu'elle  passe  par  un  maximum  pour  n  =  */— (*)^  et 
qu'elle  tend  vers  la  limite  y—'  quand  n  s'accroît;  c'est  la  valeur 

qu'elle  possédait  avec  la  suspension  I.  Aussi  l'on  voit  que  les 
courbes  II  et  III  sont  asymptotes  à  l'hyperbole  I. 

On  voit  aussi  que,  A  étant  indépendant  de  la  suspension,  la 
valeur  de  n  qui  produit  le  maximum  de  sensibilité  est  proportion- 
nelle à  y/B.  Ainsi,  avec  une  pile  donnée,  le  maximum  ne  sera 
observable  que  lorsque  le  couple  de  la  suspension  sera  petit,  c'est- 
à-dire  quand  l'instrument  sera  réglé  pour  avoir  une  grande  sensi- 
bilité; dans  le  cas  contraire,  par  exemple  avec  l'électromètre  dis- 
posé pour  l'élude  de  l'électricité  atmosphérique,  la  portion  initiale 
de  la  courbe  sera  seule  observable,  et  l'instrument  obéira  sensi- 
blement à  la  formule  usuelle. 

En  résumé,  avec  la  charge  symétrique,  le  couple  qui  tend  à 
dévier  l'aiguille  est  proportionnel  à  la  différence  de  potentiel  des 
quadrants,  comme  l'indiquait  la  théorie  ;  mais  le  couple  directeur 
électrique,  dont  elle  ne  tenait  pas  compte,  modifie  complètement 
les  phénomènes,  lorsque  le  couple  de  la  suspension  n'est  pas 
assez  grand  pour  le  rendre  négligeable. 

3.  Remarque  sur  l'usage  de  V électromètre,  —  Il  résulte  de 
ce  qui  précède  que  la  charge  symétrique  ne  permet  pas  de  donner 
à  l'électromètre  une  très  grande  sensibilité,  puisque  cela  ne  pour- 
rait être  obtenu  qu'avec  un  petit  nombre  d'éléments  de  la  pile  de 
charge,  et,  par  suite,  avec  des  forces  trop  petites  pour  que  l'ap- 
pareil fût  d'un  bon  usage.  Mais  la  sensibilité  qu'on  peut  obtenir 
est  bien  suffisante  pour  la  plupart  des  expériences  (^),  et  nous 


(■)  On  Yoit  aisément  que  ce  maximum  est  égal  à  la  moitié  de  la  déviation  qui 
existerait  si  le  couple  directement  électrique  n'agissait  pas,  avec  le  même 
nombre  d'éléments. 

(*)  Cette  sensibilité  est  environ  deux  fois  plus  grande  avec  l'électromètre  dont 
la  boite  a  une  hauteur  de  4""°)B. 
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allons  voir  que  la  charge  symétrique  présente  certains  avantages 
dans  la  pratique. 

En  premier  lieu,  on  peut  rendre  la  sensibilité  presque  indépen- 
dante des  variations  de  la  pile  de  charge  en  se  plaçant  au  voisi- 
nage du  maximum  ;  avec  une  suspension  formée  d^un  fil  métallique, 
la  sensibilité  devient  ainsi  à  peu  près  invariable. 

Mais  on  peut  en  tirer  un  meilleur  parti  en  suspendant  l'aiguille 
par  un  fil  métallique  très  fin  (o"",  02),  et  rendant  le  couple  direc- 
teur électrique  assez  notable,  de  telle  sorte  qu'il  agisse  presque 
seul  pour  diriger  l'aiguille.  L'expérience  montre  que  ce  couple 
directeur  n'est  pas  sujet  aux  mêmes  irrégularités  que  les  suspen- 
sions, bifilaire  ou  unifilaire,  irrégularités  qui  produisent  en  ma- 
jeure partie  les  variations  du  zéro  de  l'instrument  et  limitent  la 
précision  des  mesures. 

Toutefois,  pour  obtenir  la  fixité  du  zéro,  il  est  indispensable 
que  les  deux  moitiés  de  la  pile  soient  égales,  ou  présentent  une 
différence  très  petite  et  constante,  ce  qu'il  est  très  difficile  de 
réaliser.  En  effet,  avec  une  pile  de  200  éléments,  par  exemple,  il 
suffit  que  l'une  des  moitiés  de  la  pile  varie  seule  de  o""®",  02,  c'est- 
à-dire  de  0^^*^0002  par  élément,  pour  que  le  zéro  se  déplace  d'une 
quantité  correspondant  à  o^*",  01;  or  de  pareilles  variations  ré- 
sultent presque  inévitablement  des  trépidations  ou  autres  causes 
perturbatrices  qui  agissent  inégalement  sur  les  deux  moitiés  de  la 
pile. 

On  peut  lever  cette  difficulté  d'une  manière  complète  en  re- 
liant les  quadrants  aux  deux  extrémités  d'une  grande  résistance 
métallique,  traversée  par  un  courant,  et  dont  le  milieu  est  relié  à 
la  terre.  La  pile  qui  fournit  le  courant  doit  être  placée  sur  un 
pied  isolant.  Je  fais  usage  pour  cela,  depuis  plusieurs  années, 
d'une  pile  de  3oo  éléments  Callaud,  de  3o*^"  de  hauteur  sur  2*^"  de 
diamètre,  et  d'une  boîte  de  résistance  de  i  mégohm.  Le  courant 
étant  très  faible,  il  n'y  a  pas'd'échauffement  sensible  des  bobines, 
et  les  potentiels  aux  deux  extrémités  de  la  boîte  restent  exactement 
égaux  en  valeur  absolue. 

Ce  dispositif,  à  défaut  de  simplicité,  présente  l'avantage  de 
donner  au  zéro  de  l'instrument  une  fixité  qu'on  ne  pourrait  guère 
obtenir,  par  d'autres  moyens.  Les  déplacements,  dans  le  cours 
d'une  séance  d'observations,  dépassant  rarement  quelques  dixièmes 
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de  millimètre,  on  peui  aisément  mesurer  o^°^*,ooi.  On  peut  em- 
ployer avec  avantage  de  Thuile  au  lieu  diacide  sulfurique,  pour 
amortir  les  oscillations  de  Taiguille. 

4.  Théorie.  —  Les  phénomènes  décrits  précédemment  n'étant 
pas  d*accord  avec  la  théorie  usuelle,  nous  devons  penser  que  les 
conditions  que  suppose  celte  théorie  ne  sont  pas  suOisamment 
réalisées,  et  nous  allons  essayer  de  traiter  la  question  à  un  point 
de  vue  plus  général,  en  nous  appuyant  seulement  sur  des  con- 
sidérations de  symétrie.  Nous  admettrons  que  la  forme  de  Tinstru- 
ment  est  telle  que  tout  est  symétrique  par  rapport  à  un  certain 
plan  vertical  pour  une  position  déterminée  de  Taiguille,  position 
que  nous  prendrons  pour  zéro,  et  qui,  lorsque  l'instrument  est 
bien  réglé,  correspond  à  l'équilibre  de  la  suspension. 

Supposons  d'abord  l'aiguille  maintenue  au  zéro  par  une  force 
extérieure  quelconque.  Soient  Mo,  M4,  M2  les  charges  de  l'aiguille 
et  des  deux  paires  de  quadrants,  V©,  V«,  V2  leurs  potentiels,  Cq, 
Ci,  C2  leurs  capacités,  t|,  I2  les  coefficients  d'induction  entre 
l'aiguille  et  les  deux  paires  de  quadrants,  iq  le  même  coefficient 
entre  les  deux  paires  de  quadrants  (*  ). 

D'après  un  théorème  connu,  on  a 

i   Mo=GoVo-M\Vi^.-,V„ 
(1)  j  M,=  iiVo--C,V,-tiVV„ 

I  M,=  ijVo-h/^Vi-    G,V„ 

et  l'énergie  électrique  W  du  système  sera 

{'X)  \\r=  i(MoVoH-MiVi-4-  M,V,). 

Faisons  maintenant  tourner  l'aiguille  d'un  angle  très  petit  o,  les 
potentiels  restant  constants.  Le  travail  T  produit  par  les  forces 
électriques  est  donné  par  l'équation 

T  =:  AW  =  -(ACoV^-^  AG,  VÎH-AG,V})-^-  A/,VoV,-,-  At,VoV,-f-  At^V,  V„ 


(  *  )  Les  antres  conducteurs  du  système,  tels  que  la  cage  de  l'instrument,  sont 
supposés  en  communication  avec  le  sol,  et  il  est  inutile  d'en  tenir  compte  dans 
les  formules  qui  suivent. 
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en  désignant  par  ACq,  AGi,  . . . ,  ^iq  les  variations  des  coedGcients 
Cq,  Co  --•9  iq  produites  par  la  rotation  o.  Ces  variations  sont 
assujetties  à  certaines  conditions,  en  raison  de  la  symétrie  du 
système.  ACo  ne  dépend  pas  du  signe  de  8;  on  pourra  donc  poser, 
en  négligeant  les  puissances  de  8  supérieures  à  la  deuxième, 

AGo-ao*; 
on  aura  de  même 

Quant  à  ACf  et  AC^,  ils  échangent  leurs  valeurs  quand  o  change 
de  signe  ;  on  aura  donc 

et  de  même 

Ail  —         [XO  -;-  vo*, 
Alj  =3      -  (JLO  -  -  vo', 

a,  j3,  Y,  X,  jjL  et  V  étant  des  coefficients  caractéristiques  de  l'ap- 
pareil. 

Il  vient  donc 

1  T-[iT(VÎ-VÎ)-    |xVu(V,-V,)l5 

(3)    ' 

Si  Ton  pose 

Téquation  (3)  peut  s'écrire 

T=:=    /     (G-^G'8)é/o. 

Cette  équation  nous  montre  que  les  forces  électriques  appliquées 
ù  Taiguille  peuvent  être  réduites  à  deux  couples  agissant  simulta- 
nément : 

I®  Un  couple  dont  le  moment  C  est  indépendant  de  2;  il  lend  ù 
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dévier  l'aîgaille  dans  le  sens  des  8  positifs,  si  C>  o;  dans  le  sens 
contraire  si  G  <C  o. 

2°  Un  couple  dont  le  moment  C'5  change  de  signe  avec  8  et 
s'annule  pour  8  =  o  ;  c'est  le  couple  directeur  électrique  dont 
nous  avons  reconnu  l'existence  expérimentalement.  Il  tend  à  ra- 
mener l'aiguille  au  zéro,  de  quelque  côté  qu'elle  s'en  écarte,  si 
l'on  a  G'  <  o,  et  à  l'écarter  toujours  du  zéro,  si  Ton  a  G'  >  o. 

Si  l'aiguille  avait  de  très  grandes  dimensions,  comme  le  suppose 
la  théorie  usuelle,  il  est  aisé  de  voir  que  l'on  aurait 

a=p  =  X  =  v  =  o,         et         \j.—  —  Y" 
Il  viendrait  donc,  dans  ce  cas, 

G'=  o 
et 

G  =  T[i(V?-Vî)-Vo(Vi-Vo]=-T(V,-V,)(Vo-^— ^j, 

ce  qui  est  l'expression  usuelle.  G'est  donc  la  limitation  de  l'ai- 
guille qui  produit  dans  le  fonctionnement  de  l'appareil  les  effets 
que  nous  étudions. 

Examinons  maintenant  quelques  cas  particuliers,  en  vue  de 
connaître  le  rôle  des  divers  coefficients  qui  entrent  dans  les  for- 
mules (4). 

Si  l'on  fait  osciller  l'aiguille  en  la  chargeant  et  mettant  les  qua- 
drants à  la  terre,  il  vient  G  =  o,  G'=  aV".  L'aiguille  oscille  sous 
l'action  du  couple  G'  et  de  la  suspension.  L'expérience  montre 
que  G'  est  peu  différent  de  zéro  (*).  On  pouvait  le  prévoir  en 
remarquant  que  la  capacité  Go  de  l'aiguille  est  indépendante  de  8, 
si  l'instrument  est  bien  construit  et  réglé;  c'est-à-dire  si  la  boîte 
formée  par  les  quadrants  est  de  révolution  autour  de  l'axe  de  rota- 
lion  de  l'aiguille,  les  fentes  qui  séparent  les  quadrants  étant  trop 
petites  pour  avoir  un  effet  sensible  ;  on  doit  donc  avoir  sensible- 
ment 


(  '  )  Page  loo,  en  note. 

/.  de  Phys.,  a»  série,  t.  VII.  (Mars  i8 


io8  GOUY. 

Il  en  serait  évidemment  de  même  si  Ton  faisait  Vo  =  o, 
Vf  =  V2;  on  doit  donc  avoir  sensiblement,  sous  les  mêmes  con- 
ditions, 

Il  en  serait  encore  de  même  pour  V©  =  V,  =  V^  ;  on  a  donc 

sensiblement 

V  =  o. 

Remarquons  eniin  que  l'équilibre  de  Paiguille  ne  dépend  que 
des  différences  des  potentiels  Vo,  V,  et  Va,  et  non  de  leurs  valeurs 
absolues,  pourvu  que  Taiguille  soit  efficacement  protégée  par  la 
boîte  formée  par  les  quadrants  (*  )  ;  on  doit  donc  avoir  C=  o  pour 

Yo  =  — ^-; 7  et  par  suite 

Y=— {X. 

En  tenant  compte  de  ces  remarques,  on  obtient  les  expressions 
très  approchées 

,„  jc  =  -,<v.-v.,(v.-Yi±v,), 

(  G'  =  X(V,-VO'. 
L'expression  de  C  est  celle  que  donne  la  théorie  usuelle. 

Oscillations  avec  la  charge  symétrique.  —  L'aiguille  étant 
mise  à  la  terre,  on  a 

Vo=o,        Vt  =  -V, 
et,  par  suite, 

C  =  o        et        G'  =  2Vî(X-p), 

ou  sensiblement 

C  =  4XVî. 

Le  couple  directeur  électrique  C  est  proportionnel  au  carré  de 
la  différence  de  potentiel  des  quadrants,  comme  l'a  montré  l'ex- 
périence. Bien  que  \  soit  sans  doute  fort  petit  en  valeur  absolue, 
ce  couple  peut  devenir  très  notable  si  VJ  est  très  grand. 


(*)  Ou  bien  assez  éloignée  de  la  cage  de  l'instrument  pour  que  celle-ci  n'ait  pas 
d'effet  appréciable. 
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Désolation.  —  En  désignant,  comme  précédemment,  par  B  le 
couple  de  la  suspension,  le  moment  du  couple  qui  tend  à  ramener 
l'aiguille  au  zéro  est(B —  C')8(<);  le  couple  C  tend  à  Fen  écarter; 
par  suite,  Téquation  d'équilibre  sera 

Avec  la  charge  symétrique,  cette  expression  devient,  en  négligeant 
le  terme  aVJ,  qui  est  ici  tout  à  fait  insensible,  V©  n'étant  pas 
très  grand, 

,  2flVoV, 

B-2(X-P)Vî' 
ou  sensiblement 

.  XVoV^ 

^="B-2XVî' 

expression  de  même  forme  que  celle  que  nous  avait  donnée  l'expé- 
rience. 

Avec  la  charge  de  l'aiguille,  l'équation  (6)  ne  peut  pas  être 
simplifiée  dans  le  cas  général.  Mais,  si  les  potentiels  des  quadrants 
ne  sont  pas  très  différents,  G  sera  très  petit,  et,  dans  l'hypothèse 
contraire,  B  est  nécessairement  très  grand,  de  telle  sorte  que  la 
formule  usueUe  sera  applicable. 

En  reliant  l'aiguille  à  un  des  quadrants,  et  mettant  l'autre  à  la 
terre,  suivant  la  méthode  de  M.  Joubert,  on  aura 

Vo=V„        V,  =  o, 
et  par  suite 

8= ïX?— . 


il  est  facile  de  voir  que  le  terme  de  }.VJ  sera  insensible,  pour  les 
mêmes  raisons. 

En  résumé,  avec  un  instrument  bien  construit,  deux  coefficients 
seulement,  y  et  X,  sont  nécessaires  à  connaître  pour  calculer  les 
effets  de  l'appareil.  Le  premier  est  donné  par  la  théorie  usuelle  ; 
le  second,  qui  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  charge  symétrique, 
paraît  au  contraire  fort  difficile  à  calculer,  mais  on  peut  aisément 
les  déterminer  tous  deux  par  l'expérience. 

(*)  On  se  souvient  que  C<o  quand  le  couple  directeur  électrique  tend  à  ra- 
mener Taiguille  au  zéro. 
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BBCHEBGHE8  SUR  L'APPLIGATIOH  DU  POUVOIB  BOTATOIBE  A  L'ÉTUDE  DES 
COMPOSÉS  POBHÉS  PAB  L'AGTIOH  DU  MOLTBDATE  D'AMMOIUttUE  SUB 
LES  SOLUnOHS  D'ACIDE  TARTBiaUE; 

Par  m.  D.  GERNEZ. 

J'ai  montré  précédemment  (  *  )  que  les  solutions  d'acide  tartrique 
droit,  mises  en  contact  avec  un  grand  nombre  de  substances  sans 
action  propre  sur  la  lumière  polarisée,  peuvent  éprouver  des 
modifications  qui  se  traduisent  par  un  changement  considérable 
dans  la  nature  et  la  grandeur  de  leur  pouvoir  rotatoire,  qui  peut 
devenir,  lorsqu'on  emploie  certaines  substances,  trente,  quarante 
et  jusqu'à  soixante  fois  plus  grand  qu'il  n'était  avant  l'addition  de 
ces  composés. 

J'ai  fait  voir  que  l'on  pouvait  arriver  à  une  interprétation 
relativement  simple  des  phénomènes  observés,  si  l'on  comparait 
entre  eux  les  résultats  obtenus  en  faisant  agir,  sous  le  même 
volume  et  à  la  même  température,  sur  un  poids  donné  d'acide  tar- 
trique, des  poids  d'une  autre  substance  représentant  des  fractions 
ou  des  multiples  simples  d'équivalents  et  j'ai  indiqué  les  nombres 
relatifs  à  l'action  qu'exercent  sur  une  solution  d'acide  tartrique 
droit  des  poids  de  molybdate  de  soude  graduellement  croissants. 
L'inspection  de  ces  nombres  conduit  aux  remarques  suivantes  : 
1°  lorsqu'on  ajoute  à  i  équivalent  d'acide  tartrique  des  poids  de 
molybdate  de  soude  progressivement  croissants  jusqu'à  j  équiva- 
lent, les  rotations  sont  rigoureusement  proportionnelles  aux  quan- 
tités de  molybdate  de  soude;  7,^  pour  des  quantités  de  ce  sel 
comprises  entre  7  et  |  d'équivalent,  les  rotations  augmentent 
encore  de  quantités  égales  pour  des  additions  égales,  mais  l'aug- 
mentation est  plus  grande  que  dans  le  cas  précédent  ;  3®  pour  des 
additions  ultérieures  et  jusqu'à  i  équivalent  de  molybdate  de 
soude,  les  rotations  continuent  à  augmenter;  4°  dès  que  le  poids 
de  molybdate  de  soude  atteint  i  équivalent,  la  rotation  prend  une 
valeur  maxima  qui  n'éprouve  qu'une  très  faible  diminution  pour 


(»)  Journal  de  Physique,  a»  série,  t.  VI,  p.  383. 
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des  additions  ultérieures  qui  peuvent  porter  la  quantité  totale  à 
7  équivalents. 

On  peut  interpréter  ces  résultats  en  admettant  que,  dès  que  la 
première  quantité  de  molybdate  de  soude  est  mise  au  contact  de 
l'acide  tartrique,  elle  se  combine  en  totalité  avec  une  partie  de  cet 
acide  (*)  pour  donner  un  composé  dont  le  pouvoir  rotatoire  est 
beaucoup  plus  grand  que  celui  de  Tacide,  composé  qui  continue  à 
se  former  pour  chaque  addition  nouvelle  de  molybdate  de  soude 
jusqu^à  ce  que  le  poids  total  soit  de  ^  équivalent. 

Ce  composé  serait  formé  de  i  équivalent  d'acide  tartrique  uni 
à  ^  équivalent  de  molybdate  de  soude  et  serait  représenté  par 

G«H*0*4(NaO,MoO»). 

L'addition  de  nouvelles  quantités  de  sel  donnerait  lieu  à  la  for- 
mation d'un  nouveau  composé,  qui  coexisterait  dans  le  liquide 
avec  une  partie  graduellement  décroissante  du  premier  jusqu'à  la 
complète  transformation  de  celui-ci.  Ce  résultat  serait  atteint 
lorsque  tout  l'acide  tartrique  se  serait  uni  à  i  équivalent  de 
molybdate  de  soude.  Ce  nouveau  composé 

G»H60'*,NaO,MoO» 

aurait  une  stabilité  assez  grande  pour  n'être  que  très  peu  modifié 
par  l'addition  de  six  autres  équivalents  de  molybdate  de  soude. 

J'ai  étudié,  par  le  même  procédé  et  avec  le  même  dispositif 
expérimental,  l'action  qu'exerce  le  molybdate  d'ammoniaque  sur 
les  solutions  d'acide  tartrique  droit  :  les  expériences  ont  été  un 
peu  plus  laborieuses  en  raison  de  la  coloration  assez  rapide  des 
solutions,  par  suite  de  la  réduction  du  molybdate  d'ammoniaque. 

Je  transcrirai  ici  les  données  numériques  d'une  seule  des  séries 
d'expériences  que  j'ai  effectuées  :  c'est  la  plus  complète,  et  les 
autres,  moins  étendues  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  conduisent 
tout  à  fait  aux  mêmes  conséquences.  Elle  comprend  l'étude  de 


(*)  Le  pouvoir  rotatoire  de  ces  composés  étant  très  grand  par  rapport  à  celui 
de  l'acide  tartrique  (il  peut  s'élever  à  trente-huit  fois  ce  dernier),  l'action  de 
l'acide  tartrique  non  combiné  est  assez  faible  pour  que,  dans  la  différence  des 
rotations  correspondant  à  deux  expériences  consécutives,  elle  soit  de  l'ordre  des 
erreurs  expérimentales. 
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vingt  et  un  liquides  obtenus  en  ajoutant  à  i  équivalent  diacide  tar- 
trique  des  quantités  de  molybdate  d^ammoniaque  croissant  gra- 
duellement depuis  —  =  —  d'équivalent  jusqu'à  1*^,5. 

On  les  obtenait  en  dissolvant  2«'',5  d'acide  tartrique  dans  l'eau 
distillée,  ajoutant  la  quantité  pesée  de  molybdate  d'ammoniaque 
et  l'eau  distillée  suffisante  pour  amener  le  volume  total  à  occuper 
100*^*^  à  la  température  de  17**,  qui  était  aussi  celle  à  laquelle  on 
effectuait  les  mesures  de  rotations.  La  solution  d'acide  tartrique 
non  additionnée  de  sel  et  observée  dans  le  même  tube  de  io5"*",  7 
de  longueur  donnait  une  rotation  de  0^21^6. 


ÉquÎYalents 

Variations 

de  ce  sel 

delà 

Poids 

pour  1**1 

rotation 

de 

d'acide  tartrique 

pour 

molybdate 

exprimés 

Rotations 

des  poids  égaux 

l'ammoniaque. 

en  j\j  d'équivalent. 

observées. 

de  sel. 

ET 

0     . 

0,000 

0,0 

0.21,6 

0,0402 

0,25 

0.32,0 

41^6 

o,o8o5 

0,5 

0.42,5 

4a, 0 

0,161 

1,0 

I.  2,0 

39,0 

o,24i5 

1,5 

1.21,0 

38,0 

o,3aa 

2,0 

1.41,0 

40,0 

0,482 

3,0 

2.21,0 

40,0 

0,644 

4=A 

2.57,0 

36,0 

0,965 

6,0 

4.  5,0 

34,0 

1,288 

8,0 

5.  3,0 

a9,o 

1,931 

12,0 

6.52,0 

28,0 

2,575 

16,0 

8.49,0 

29,0 

3,8625 

24,0 

l3.22,0 

34,0 

5,i5o 

32  =  1 

17.38,0 

32,0 

6,4375 

40,0 

19.50,0 

16,0 

6,866 

42,66=1 

20.39,0 

18,0 

7,725 

48,0 

20. 36,0 

—  o,56 

9,oi25 

56, 0 

20.35,0 

-  0,12 

io,3oo 

64,0 

19-47,0 

—  6,00 

i5,45o 

96,0 

17.28,0 

-  4,34 

20,600 

128  =  I 

16.44,0 

-  1,37 

30,900 

19^  =  1,5 

16.33,0 

—  0,17 

L'examen  de  ces  nombres  conduit  aux  remarques  suivantes  : 
1°  les  premières  rotations  croissent  de  quantités  rigoureusement 
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égales  lorsqu'on  ajoute  des  poids  égaux  de  molybdate  d^ammo- 
niaque  jusqu'à  ce  que  ce  poids  soit  à  peu  près  ~  d'équivalent  de  ce 
sel  ^  pour  des  poids  plus  grands,  jusqu'à  ~  d'équivalent,  les  nombres 
s'écartent  un  peu  de  la  proportionnalité;  2**  pour  des  quantités  de 
sel  comprises  entre  j  et  ^  d'équivalent,  l'augmentation  de  rotation 
rapportée  au  même  poids  de  sel  change  brusquement  et  devient  à 
très  peu  près  moitié  de  ce  qu'elle  était  ;  3**  on  observe  un  maximum 
dont  la  grandeur  est  cinquante-sept  fois  la  rotation  de  l'acide  tar- 
trique  et  qui  correspond  à  un  poids  de  molybdate  d'ammoniaque 
égal  à  j  d'équivalent  ;  la  rotation  est  très  sensiblement  constante 
pour  des  variations  de  poids  de  sel  s'étendant  de  ^j^  à  -^  d'éqfui- 
valent;  4°  pour  des  quantités  plus  grandes,  la  rotation  diminue  et 
prend  une  valeur  à  très  peu  près  constante  lorsque  le  poids  de  sel 
atteint  i  équivalent. 

Ces  résultats  se  prêtent  à  une  interprétation  analogue  à  celle 
que  nous  avons  donnée  pour  le  cas  du  molybdate  de  soude.  Le 
molybdate  d'ammoniaque,  ajouté  peu  à  peu  à  l'acide  tartrique  en 
excès,  se  combinerait  en  totalité  avec  une  fraction  de  l'acide  tar- 
trique employé  jusqu'à  ce  que  le  poids  de  sel  fût  de  |  d'équivalent. 
Il  se  formerait  une  combinaison  représentée  par  la  formule 

G8H«Oi»,J(7MoOî,3AzH*0,4HO). 

Cette  combinaison  éprouverait  une  modification  brusque 
lorsque  la  quantité  de  molybdate  d'ammoniaque  passerait  de 
^  à  j  d'équivalent.  Il  y  aurait  alors,  aux  dépens  de  tout  l'acide  tar- 
trique et  de  la  totalité  du  sel,  formation  d'un  composé  dont  la 
formule  serait 

C»H«OiM(7MoO»,3AzH*0,4HO). 

Ce  composé,  correspondant  à  la  rotation  maxima,  est  assez  stable 
puisqu'il  résiste  aux  additions  de  sel  allant  de  •§  à  ^  équivalent 
environ. 

Pour  des  quantités  de  sel  plus  grandes,  ce  composé  se  trans- 
formerait en  un  autre  de  pouvoir  rotatoire  plus  faible  et  qui  serait 
formé  d'équivalents  égaux  d'acide  et  de  sel 

G»H«0",7MoO»3AzH*0,4HO. 

Ce  composé,  stable  dans  des  limites  relativement  étendues,  per- 
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sisterait  malgré  Faddition  de  ^  équivalent  de  molybdate  d'ammo- 
niaque qui  n'aurait  sur  la  combinaison  qu'un  effet  à  peine  appré- 
ciable. 

Ainsi  le  molybdate  d'ammoniaque,  comme  le  molybdate  de 
soude,  donne  avec  Tacide  tartrique  des  combinaisons  dont  le 
pouvoir  rotatoire  est  considérable  ;  les  plus  neltes  de  ces  combi- 
naisons correspondent  à  un  maximum.  Or,  tandis  que  pour  le 
molybdate  de  soude  le  maximum  se  produit  pour  équivalents 
égaux  de  ce  sel  et  d'acide  tartrique,  avec  le  molybdate  d'ammo- 
niaque il  se  produit  lorsqu'on  emploie  -J  d'équivalent  de  ce  sel. 
Mais,  si  l'on  considère  que  l'équivalent  du  molybdate  d'ammoniaque 
contient  3  équivalents  de  base,  tandis  que  celui  du  sel  de  soude 
n'en  contient  qu'un  seul,  on  reconnaît  que  la  rotation  maxima 
correspond  à  la  formation  de  composés  qui  pour  i  équivalent  d'acide 
contiennent  tous  deux  i  équivalent  de  base. 

Il  résulte  évidemment  de  ces  expériences  que  l'addition  de  ces 
sels  en  quantités  progressivement  croissantes  aux  solutions  d'acide 
tartrique  ne  donne  pas  lieu  à  autant  de  combinaisons  qu'on 
réalise  de  liquides  ayant  une  composition  particulière,  mais  qu'il 
se  forme  au  sein  des  liquides  un  petit  nombre  de  composés  dont 
quelques-uns  sont  très  stables  et  qui  résultent,  comme  dans  le  cas 
des  composés  ordinaires,  de  l'union  de  nombres  simples  d'équi- 
valents de  chaque  substance.  Il  faut  donc  renoncer  à  l'hypothèse 
de  l'existence  de  combinaisons  en  proportions  continûment 
variables  par  laquelle  Biot  avait  cru  pouvoir  traduire  ses  expé- 
riences, exactes  d'ailleurs,  sur  les  acides  tartrique  et  borique. 


PROCÉDÉ  HOUYEAU  POUR  ÉTUDIER  LA  DIFFUSIOH  DES  ACIDES; 
Par  m.  L.  CHABRY. 

Je  me  suis  servi,  pour  étudier  la  diffusion  des  acides,  d'un  appa- 
reil simple  qui  m'a  donné  plusieurs  résultats  satisfaisants.  Il 
se  compose  d'un  tube  de  verre  à  robinet  AB  {fig*  i)  mesurant 
environ  So*^*"  de  hauteur  et  5°"*  de  diamètre  interne  et  gradué 
en  millimètres  dans  sa  partie  inférieure.  Ce  tube  plonge  verti- 


DIFFUSION  DES  ACIDES, 
caiement  dans  une  cuve    de  verre   posée   sur 
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un  plateau  qui 
permet  de  l'élever  ou  de  l'abaisser  à  volonté.  La  cuve  est  remplie 
de  la  solution  acide  à  étudier  et  le  tube  d'eau  distillée  légèrement 
teintée  en  bleu  par  de  l'orcéine;  l'acide,  en  s'élevant  par  diffusion 
dans  le  tube,  détermine  le  virage  au  rouge  de  l'orcéine  et  la  limite 


Fig.  I. 
B 


LM  des  zones  bleue  et  rouge  est  parfaitement  tranchée  pendant 
plus  d'un  jour.  Ce  dispositif  permet  donc  de  savoir  à  quelle  hau- 
teur les  molécules  acides  se  sont  élevées,  au  bout  d'un  temps 
donné,  en  nombre  suffisant  pour  déterminer  le  virage  de  la  ma- 
tière colorante.  On  met  l'appareil  en  marche  de  la  manière  sui- 
vante :  la  cuve  étant  écartée,  on  remplit  par  aspiration  le  tube  AB 
dans  toute  sa  hauteur  et  Ton  ferme  le  robinet;  on  élève  ensuite  la 
cuve  acide  jusqu'à  ce  que  l'extrémité  A  du  tube  plonge  au-dessous 
de  la  surface  acide,  de  a*^"*  environ.  Ce  mouvement  doit  avoir  lieu 
sans  secousse  pour  éviter  les  remous  et  la  pénétration  dans  le  tube 
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soit  d'une  goutte  d'acide,  soit  d'une  bulle  d'air.  Malgré  les  pré- 
cautions prises,  il  pénètre  toujours  un  peu  d'acide  et  l'on  chasse 
celui-ci  en  tournant  le  robinet  R,  de  manière  à  faire  descendre  en 
masse  toute  la  colonne  d'orcéine  et  à  la  faire  même  un  peu  dé- 
border par  l'extrémité  inférieure.  L'orcéine  qui  reflue  en  dehors 
remonte  aussitôt  le  long  de  la  paroi  extérieure  du  tube  et  gagne 
la  surface  de  l'acide  sans  se  mélanger  à  celui-ci.  Pendant  que  le 
robinet  reste  ouvert  (et  pour  que  l'ouverture  du  robinet  soit  très 
faible,  il  est  muni  d'un  butoir  C  qui  limite  sa  rotation),  on  voit  la 
solution  d'orcéine  former  à  l'extrémité  A  du  tube  un  petit  dôme  D 
convexe  enveloppé  d'une  chemise  rouge  E  à  son  contact  avec 
l'acide,  comme  le  montre  \^fig>  2.  Dès  qu'on  ferme  le  robinet,  ce 

Fig.  2. 


dôme  s'aplatit  et,  au  moment  où  la  zone  rouge  pénètre  dans  le  tube, 
elle  est  parfaitement  plane  et  horizontale.  Les  temps  sont  comptés 
à  partir  de  cet  instant.  L'ascension  est  d'abord  fort  rapide  et  il 
faut  s'aider  pour  l'observation  d'un  chronomètre  et  d'un  micro- 
scope. Le  microscope  disposé  horizontalement  en  face  du  tube  est 
armé  d'un  grossissement  de  4o  diamètres  environ  et  muni  d'un 
micromètre  divisé  en  100  parties  dont  chacune  couvre  au  foyer  ~ 
de  millimètre.  L'observation  se  fait  avec  le  plus  de  facilité  en  no- 
tant au  chronomètre  le  passage  de  la  zone  bleu  rouge  devant 
chaque  division  du  micromètre.  Après  cinq  minutes,  la  vitesse 
est  assez  ralentie  pour  pouvoir  continuer  l'observation  à  l'œil  nu. 
On  peut  répéter  plusieurs  fois  de  suite  l'observation  du  début  :  il 
suffit  de  tourner  un  peu  le  robinet  et  de  chasser  le  liquide  rougi. 
Ce  reflux  n'altère  pas  la  solution  acide,  car  tout  le  liquide  rejeté 
est  aussitôt  entraîné  à  la  surface  et  il  ne  peut  se  mélanger  à  l'acide 
que  par  une  difl'usion  ultérieure  s'efiectuant  de  bas  en  haut  dans 
la  cuve  et  demandant  plusieurs  heures  avant  d'atteindre  l'orifice 
du  tube.  On  retrouve  donc  les  mêmes  hauteurs  de  diflusion  dans 
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plusieurs  expériences  consécutives,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
changer  ni  Facide  ni  la  solution  d'orcéine.  Pour  être  assuré  de  la 
bonne  fermeture  du  robinet,  il  est  bon  de  noter  chaque  fois  le 
niveau  de  la  colonne  liquide  qui  le  surmonte  et  qui  ne  doit  pas 
varier  pendant  la  durée  d^une  expérience. 

Avant  de  chercher  avec  cet  appareil  comment  varie  la  hauteur 
de  diffusion  en  fonction  du  temps,  j'ai  fait  un  certain  nombre  d'es- 
sais préliminaires  qui  ont  montré  que  :  i^  le  diamètre  du  tube  à 
diffusion  n'a  pas  d'influence  sur  le  phénomène  pour  une  variation 
de  o"",5  à  i5"*"*  de  rayon;  2°  la  capacité  de  la  cuve  n'a  pas  d'in- 
fluence dès  qu'elle  excède  un  certain  minimum  ;  ainsi  une  cuve  de 
3*"°  de  côté  équivaut  à  un  milieu  indéfini  pour  une  expérience  de 
plusieurs  jours  de  durée;  3**  la  profondeur  de  la  plongée  du  tube 
dans  l'acide  n'a  pas  d'influence  dès  qu'elle  atteint  un  certain  mi- 
nimum :  ainsi  une  plongée  de  5"™  et  de  S*^"*  donne  les  mêmes 
résultats;  4^  la  pesanteur  et  par  conséquent  la  verticalité  absolue 
du  tube  n'ont  pas  d'influence,  comme  je  le  montrerai  plus  loin  ^ 
5**  la  solution  d'orcéine  étant  neutre,  son  titre  n'a  pas  d'influence, 
aussi  employai-je  de  préférence  une  solution  saturée  qui  donne 
pendant  plus  longtemps  une  séparation  nette  des  zones  bleue  et 
rouge. 

Au  contraire,  le  degré  de  concentration  de  l'acide  et  la  tempé- 
rature ont  une  influence  manifeste.  A  défaut  d'un  local  à  tempé- 
rature constante,  je  me  suis  bien  trouvé  d'enfermer  tout  l'appareil 
dans  une  caisse  de  liège  munie  de  fenêtres  pour  Inobservation  5 
aucune  expérience  précise  n'est  possible  avec  un  appareil  librement 
exposé  dans  le  laboratoire.  Voici  le  Tableau  des  résultats  d'une 
expérience  :  la  première  colonne  indique  le  temps  T  écoulé  depuis 
le  passage  de  la  tranche  bleu  rouge  à  l'orifice  inférieur;  la  deuxième 
colonne  indique  la  hauteur  de  la  zone  bleu  rouge  au-dessus  de 
l'orifice;  la  troisième  colonne  indique  la  hauteur  calculée  d'a- 
près la  formule  A  =  i,9y/T;  la  quatrième  colonne,  la  différence 
entre  les  chiffres  calculés  et  observés;  la  cinquième  colonne  con- 

tient  le  rapport  --=.,  et  la  sixième  colonne  les  valeurs  moyennes  de 
ce  rapport  prises  de  cinq  en  cinq  observations. 
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CHABRY. 

Durée 

Moyeooes 

de 

Hauteur 

Hauteur 

Rapport 

du 

l'expérience 

observée 

calculée 

Diiïérence 

H 

rapport 

T. 

H. 

h. 

H-A. 

^t' 

précédent. 

h      m     s 

o.  o.  6 

0,5 

0,601 

-—0,101 

i,58i 

O.    O.II 

0,75 

0,814 

-0,064 

i,75i 

o.    0.20 

1,0 

1,096 

—0,096 

1,732 

1,724 

o.  o.3o 

1,25 

1,343 

-0,093 

1,768 

o.    i.i5 

2,0 

2,124 

—0,124 

1,788 

. 

o.   i.5o 

2,5 

2,572 

—0,072 

1,846 

\ 

o.  2.35 

3,0 

3,o53 

— o,o53 

1,866 

0.   3.25 

3,5 

3,5ia 

—0,012 

1,893 

1,826 

0.   4,3o 

4,0 

4,o3o 

— o,o3o 

1,885 

o.  6.40 

4,5 

4,905 

— o,4o5 

1,743 

1 

0.  7.35 

5,0 

5,232 

0,232 

1,816 

J 

0.  9.15 

6,0 

5,778 

-+-0,222 

1,973 

0.14.30 

7,5 

7,235 

-HO, 265 

1,969 

..936 

0.21.  0 

9,0 

8,707 

-T-0,293 

1,964 

0.26.  0 

10,0 

9,688 

-^0,3l2 

1,961 

) 

0.34.  0 

11,5 

11,079 

-HO, 421 

ï,97a 

1 

3.00.  0 

26,0 

îi5,494 

-^o,5o6 

1,938 

4.10.  0 

3i,o 

3o,i8o 

-1-0,820 

1,960 

1,941 

7.5o.  0 

42,0 

41,190 

-0,190 

1,937 

18.20.  0 

63, 0 

63,oi5 

-f-o,oi5 

1,900 

/ 

Dans  ce  Tableau  et  dans  ceux  qu'on  trouvera  plus  loin,  le  temps 
est  exprimé  en  heures,  minutes  et  secondes;  dans  les  calculs,  on 
a  pris  pour  unité  de  temps  la  minute  et  pour  unité  de  longueur  le 

millimètre. 

H 
On  voit  que  le  rapport  -p  est  sensiblement  constant  et  qu^en 

admettant  pour  sa  valeur  moyenne  le  chiffre  1,9,  on  peut  calculer 
la  hauteur  de  diffusion  par  la  formule  H  =  i  >  9^T.  En  se  reportant 
aux  lois  de  Fourier  sur  la  conductibilité  de  la  chaleur,  lois  qui 
d'après  Fick  valent  aussi  pour  la  diffusion,  la  signification  de  ce 
résultat  est  fort  simple.  La  tranche  limite  est  en  effet  une  couche 
de  composition  constante,  car  elle  contient  le  minimum  d'acide 
nécessaire  au  virage  ;  or  on  sait,  d'après  Fourier,  que  dans  un  mur 
indéfini  une  tranche  à  température  constante  s'éloigne  de  la  face 
chaude  du  mur  en  raison  de  la  racine  carrée  du  temps.  L'acide 
voyage  donc  dans  notre  tube  comme  s'y  propagerait  la  chaleur  et 
nous  avons  une  nouvelle  confirmation  de  la  loi  de  Fick.  S'agit-il 
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ici  d^une  loi  rigoureuse  ou  simplement  d'une  loi  d'approximation? 
C'est  là  un  point  aujourd'hui  encore  très  contesté.  Mes  expériences 
me  rallient  à  l'opinion  de  Weber  et  de  Stefan  qui  ne  voient,  dans 
la  loi  de  Fick,  qu'une  approximation.  On  voit,  en  effet,  dans  le 

Tableau  que  la  valeur  moyenne  du  rapport  -  :=.  va  en  croissant 

d'une  manière  assez  régulière. 

Toutefois,  si  Ton  considère  l'incertitude  qui  accompagna  le 
début  de  l'expérience,  principalement  en  ce  qui  concerne  le  niveau 
à  partir  duquel  il  faut  compter  les  hauteurs  (niveau  que  je  prends 
à  l'orifice  intérieur  du  tube,  mais  qu'on  pourrait  prendre  un  peu 
plus  bas  en  considérant  le  dôme  formé  pendant  le  reflux),  on 
pourrait  croire  que  la  loi  de  Fick  n'est  pas  sûrement  infirmée  par 
les  résultats  précédents.  J'ai  donc  fait  des  expériences  pour  élu- 
cider ce  point  spécial.  En  renouvelant  d'une  manière  continue  (à 
raison  de  2**^  en  quatorze  heures)  le  liquide  acide  de  la  cuve, 
j'ai,  il  est  vrai,  obtenu  les  mêmes  résultats  que  précédemment, 
mais  l'expérience  est  passible  de  la  même  objection  relativement 
à  l'incertitude  du  début.  Pour  éliminer  celle-ci,  j'ai  eu  recours  à 
l'artifice  suivant  :  la  diffusion  a  lieu  non  plus  dans  une  colonne 
d'eau,  mais  dans  une  colonne  solide  de  gélatine  teintée  par  l'or- 
céine;  la  gélatine  étant  coulée  dans  le  tube  gradué,  il  n'y  a  plus 
d'agitation  à  craindre  des  couches  en  diffusion  et  la  mise  en 
marche  s'effectue  de  la  manière  la  plus  simple  et  à  un  instant  par- 
faitement déterminé. 

Voici  les  résultats  d'une  expérience;  les  chiffres  de  la  première 
colonne  indiquent  le  temps  T,  ceux  de  la  deuxième  la  hauteur  H 

H 
de  la  diffusion  observée,  ceux  de  la  troisième  le  rapport  —;  la 

quatrième  colonne  contient  la  valeur  de  h  calculée  par  la  formule 
h  =  o,9244v^T,  et  la  cinquième  colonne  les  différences  entre  les 
résultats  du  calcul  et  de  l'observation.  Ces  différences,  bien  que 
faibles,  suivent,  comme  on  va  le  voir,  une  loi  parfaitement  régu- 
lière. 


CHABRY. 

Durée 

de 

Hauteur 

Hauteur 

Rapport 

rexpérience 

observée 

calculée 

Différence 

H 

T. 
m     s 

H. 

h. 

H -A. 

s/f' 

2.00 

ï,o 

1,307 

-0,307 

0,707 

2.3o 

1,25 

i,46i 

—0,211 

0,790 

3.i5 

1,5 

1,666 

—0,160 

0,822 

4.IO 

1,7^ 

1,886 

— o,i3o 

o,858 

5.i5 

2,0 

3,118 

— 0,118 

0,872 

6.3o 

2,25 

2,356 

—0,106 

o,883 

7.5o 

2,5 

2,587 

— 0,087 

0,893 

9.15 

2,75 

2,811 

—-0,061 

0,904 

10.45 

3,0 

3,o3o 

— o,o3o 

0,915 

12.45 

3,25 

3,3oi 

— o,o5i 

0,910 

14.35 

3,5 

3,53o 

— o,o3o 

0,916 

16.35 

3,75 

3,773 

—0,023 

0,920 

18.35 

4,0 

3,962 

4-0,042 

0,928 

20.45 

4,^5 

4,210 

-+-o,o4o 

0,933 

2., 24 

555 

4,425 

-f-0,075 

0,940 

25.35 

4,75 

4,675 

4-0,075 

0,939 

28.15 

5,0 

4,913 

-+-0,087 

0,941 

33.15 

5,5 

5,33o 

-+-0,170 

0,954 

43.0 

6,25 

6,061 

+0,189 

0,953 

49.15 

6,75 

6,487 

-+-0,2l3 

0,961 

60. 3o 

7,5 

7,25o 

-ho,25o 

o,956 

On  voit  par  ce  Tableau  que  la  diffusion  marche  dans  la  gélatine 
avec  beaucoup  plus  de  régularité  que  dans  Teau,  ce  qui  tient  à 
l'absence  de  tout  mélange  des  couches  en  diffusion. 

Le  rapport  —  croît  régulièrement  pendant  la  première  demi- 
heure;  après  ce  lemps,  sa  valeur,  devenue  sensiblement  constante, 
ne  présente  plus  que  les  oscillations  dues  aux  erreurs  d'obser- 
vation. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  que  la  loi  de  Fick  n'est  qu'appro- 
chée et  que  l'étude  de  la  loi  réelle  de  la  diffusion  des  sels  devra 
être  reprise  par  la  méthode  de  l'état  stationnaire  avec  un  dispo- 
sitif plus  ou  moins  analogue  à  celui  de  Fick.  Les  recherches  par 
l'état  variable  qui  constituent  une  excellente  méthode  de  vérifica- 
tion se  prêtent  malaisément,  en  effet,  à  la  recherche  élémentaire 
des  lois  des  phénomènes. 

L'artifice  qui  consiste  à  immobiliser  l'eau  par  l'addition  de  gé- 
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latine  m^a  permis  de  constater  que  la  hauteur  de  diffusion  ne 
dépend  que  de  la  température  et  de  la  concentration  de  l'acide  et 
nullement  de  la  forme  et  des  autres  conditions  de  mon  appareil.  Il 
m^a  permis  également  de  reconnaître  l'absence  de  toute  action  de 
la  pesanteur,  contrairement  à  ce  qu'avait  pensé  Fick  et  conformé- 
ment aux  résultats  obtenus  par  Stefan  avec  le  gaz  acide  carbo- 
nique. La  vérification  se  fait  facilement  avec  deux  tubes  emplis 
de  gélatine  colorée,  dans  l'un  desquels  la  diffusion  a  lieu  de  bas 
en  haut,  tandis  qu'elle  a  lieu  dans  Tautre  de  haut  en  bas;  les  hau- 
teurs de  diffusion  sont  rigoureusement  égales.  On  peut  faire  l'ex- 
périence d'une  autre  manière  à  l'aide  d'un  tube  de  gélatine  dont 
une  extrémité  aboutit  dans  une  cuve  acide  et  dont  l'autre  arrive 
au  centre  d'un  flacon  rempli  également  de  gélatine  colorée. 
Lorsque  l'acide  arrive  à  la  seconde  extrémité  du  tube,  il  diffuse 
également  dans  toutes  ces  directions  en  formant  dans  le  flacon  une 
sphère  rouge  parfaitement  régulière  dont  le  diamètre  s'accroît 
peu  à  peu. 

Les  recherches  qui  précèdent  ont  eu  pour  but  primitif  des  ap- 
plications à  la  Physiologie;  je  désirais  savoir  si  la  loi  de  Fick  est 
encore  applicable  à  la  diffusion  dans  une  masse  de  structure  aussi 
compliquée  qu'un  tissu  animal.  J'ai  pris  pour  objet  d'étude  un 
cartilage  hyalin  que  j'ai  taillé  en  prisme  et  teinté  à  l'orcéine;  j'ai 
introduit  ce  cartilage  dans  un  tube  gradué  en  remplissant  Tinter- 
valle  entre  le  prisme  et  le  tube  par  une  huile  transparente,  pour 
éviter  toute  intervention  de  la  capillarité  ou  de  Tévaporation. 
L'acide  s'est  élevé  dans  la  colonne  cartilagineuse  à  peu  près  sui- 
vant la  loi  de  Fick,  mais  avec  plus  de  lenteur  que  dans  la  gela- 
tine,  comme  le  montrent  les  chiffres  ci-dessous  : 


de 

Hauteur 

Hauteur 

Rapport 

l'expérience 

observée 

calculée 

Différence 

H 

T. 

H. 

A. 

H -A. 

^f" 

h      m 

0.    7 

2 

ï,9 

rO,I 

o,756 

16. 5o 

25 

23,8 

-HI,2 

0,786 

24.50 

^.9 

28,9 

H-0,I 

0,751 

64.40 

44? 

46,7 

-2,7 

0,706 

Les  hauteurs  ont  été  calculées  d'après  h  =  o^ySy/T,  c'est-à-dire 
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en  prenant  0,75  pour  valeur  moyenne  de  —-•  Cette  expérience, 

sur  le  tissu  mort,  indique  vraisemblablement  comment  la  difTusiou 
se  fait  pendant  la  vie  dans  le  même  tissu  et  concourt  à  expliquer 
la  lenteur  de  la  nutrition  du  cartilage.  On  voit  par  là  quel  intérêt 
s^attache  pour  les  physiologistes  à  établir  si  la  loi  de  Fick  est 
applicable  aux  tissus  vivants  et  structurés  avec  le  même  degré 
d'approximation  qu'aux  substances  solides  et  amorphes  et  aux 
milieux  liquides. 


SUR  UH  MÉMOIBE  DE  M.  ROBERT  VOl  HELHEOLTI  :  «  SUR  LA  VARIATIOl 
DU  POIHT  DE  GOmÉLinOH  »  ; 

Par  m.  p.  DUHEM. 

Le  numéro  de  janvier  du  Journal  de  Physique  contient  une 
analj'se  d'un  Mémoire  de  M.  R.  von  Helmholtz  Sur  la  variation 
du  point  de  congélation  calculée  au  moyen  de  la  tension  de 
vapeur  de  la  glace.  Je  désirerais  présenter  quelques  observations 
au  sujet  de  la  priorité  des  méthodes  employées  dans  la  partie 
théorique  de  ce  Mémoire. 

Le  §  II  du  Mémoire  de  M.  R.  von  Helmholtz  est  consacré  à 
Tétude  des  tensions  de  vapeur  de  l'eau  et  de  la  glace,  étude  qui  a 
fait  l'objet  des  travaux  de  G.  KirchhofTet  de  M.  Moutier.  M.  R. 
von  Helmholtz  reconnaît  d'ailleurs  les  droits  de  priorité  de  ces 
deux  physiciens;  mais  il  emploie,  pour  exposer  leurs  recherches, 
la  forme  même  que  j'ai  donnée  dans  mon  Ouvrage  sur  le  potentiel 
thermodynamique.  C'est  ainsi  que  les  équations  (2c)  et  (3  6)  sont 
respectivement  identiques  aux  équations  données  à  la  page  28  et 
à  la  page  27  de  mon  Mémoire  ;  que  la  définition  du  triple  point 
(p.  407)  n'est  que  la  traduction  en  langage  ordinaire  des  formules 
que  j'ai  données  ;  j'ajouterai  que  M.  R.  von  Helmholtz  avoue 
(p.  4 10)  n'avoir  pas  eu  entre  les  mains  le  Mémoire  même  de  M.  J. 
Moutier  où  les  résultats  en  question  sont  exposés  sous  une  forme 
un  peu  différente. 

Le  §  IV  du  Mémoire  de  M.  R.  von  Helmholtz  est  consacré  à  la 
variation  du  point  de  fusion  par  la  dissolution.  Il  y  démontre  celle 
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loi  de  M.  Kola6ek  :  Le  point  de  congélation  d'une  dissolution 
est  la  température  où  la  tension  de  vapeur  de  la  dissolution 
est  identique  à  la  tension  de  vapeur  de  la  glace.  Pour  démon- 
trer celte  proposition,  il  s'appuie  sur  celle-ci  :  Le  point  de  congé- 
lation  de  la  dissolution  est  celui  ou  la  fusion  de  la  glace  en  la. 
dissolution  ne  produit  aucune  variation  d'énergie  libre.  Or 
cette  loi  est  celle  sur  laquelle  repose  tout  le  §  II  du  Chap.  I  de  la 
deuxième  Partie  de  mon  Ouvrage.  J'ajouterai  que  M.  R.  von 
Helmholtz  applique,  pour  démontrer  la  loi  de  M.  Kolacek,  la  loi 
de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac  à  la  vapeur  d'eau,  tandis  que  mes 
formules  en  donnent  immédiatement  une  démonstration  rigou- 
reuse. 

Supposons  que  la  température  T,  sous  la  tension  de  vapeur 
saturée  P  de  la  glace,  soit  le  point  de  congélation  d'une  dissolu- 
tion de  dilution  h.  On  a  {Le  pot,  t/ierni,,  p.  127) 

F{h,  \\  T)=.G(P,T), 

F  étant  la  fonction  potentielle  de  l'eau  dans  la  dissolution,  G  le 
potentiel  thermodynamique  de  l'unité  de  poids  de  glace.  La  pres- 
sion P  étant  la  tension  de  vapeur  saturée  de  la  glace,  on  a  {Le  pot, 

therm.y  p.  20) 

G(P,  T)  =  *(P,  T), 

^  étant  le  potentiel  thermodynamique  de  l'unité  de  poids  de  va- 
peur d'eau. 

La  tension  m  de  vapeur  saturée  de  la  dissolution  à  la  tempéra- 
ture T  est  donnée  par  {Le pot,  therni,,  p.  37) 

F(A,  m,   T)-:-<I>(7n,  T). 

On  voit  donc  que  l'on  a 

P  -d. 

C'est  la  loi  de  M.  Kolicek. 


J.  de  Phys.,  a«  série,  t.  VII.  (Mars  1888.) 
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SUB  UH  MÉMOIBE  DE  M.  MAI  PLAIK  ATAHT  POUB  TITRE  :  «  SUE  LE  PBIH- 
CIPE  DE  L'AGGBOISSEMEHT  DE  L'EHTBOPIE; 

Par  m.  p.  DUHEM. 

M.  Max  Planck  a  publié,  sous  ce  titre,  durant  Tannée  1887, 
trois  Mémoires  (*)  ajant  pour  objet  l'étude  thermodynamique  des 
équilibres  chimiques.  Le  dernier  de  ces  Mémoires  est  destiné  à 
reprendre  sous  une  forme  plus  complète  et  plus  générale  le  con- 
tenu des  deux  premiers  :  nous  pouvons  donc  nous  contenter 
d'analyser  ce  troisième  Mémoire,  en  suivant  l'ordre  adopté  par 
l'auteur. 

Chap.  I.  Equations  générales.  —  M.  Clausius  a  énoncé, 
comme  l'on  sait,  cette  proposition,  conséquence  immédiate  de  ses 
idées  sur  les  cycles  non  réversibles  :  U entropie  d^un  système  qui 
ne  présente  aucun  échange  de  chaleur  avec  l'extérieur  crott 
dans  toutes  les  transformations  que  peut  subir  ce  système.  Ce 
principe  a  été  pris  par  M.  Hortsmann  comme  point  de  départ  de 
la  théorie  de  la  dissociation;  d'après  M.  Hortsmann,  Péquilibre 
s'établit  dans  un  système  lorsque  l'entropie  de  ce  système  est 
devenue  aussi  grande  que  possible. 

Dans  mon  Ouvrage  Sur  le  potentiel  thermodynamique  et 
ses  applications,  j'avais  fait  observer  que  le  principe  admis 
par  M.  Hortsmann  devait  être  appliqué  seulement  aux  systèmes 
qui  ne  dégagent  ni  n'absorbent  de  chaleur;  l'usage  de  ce  principe 
devait  être  «  subordonné  à  une  restriction  :  il  ne  s'applique  qu'à 
un  système  qui  ne  peut  emprunter  ou  céder  de  chaleur,  de  travail 
ou  de  force  vive  au  milieu  ambiant.  Si  l'on  ne  tenait  pas  compte 


(  *  )  Max  Plank,  Ueber  dos  Princip  der  Vermehrung  der  Entropie  :  1.  Abhan- 
dlung  :  Gesetze  des  Verlaufs  von  Reactionen  die  nach  constanten  Gewichts- 
verhàltnissen  vor  sich  gehen  {Wiedemann*s  Annalen  der  Physik  und  Chemie, 
t.  XXX,  p.  562;  1887).  2.  Abhandlung  :  Gesetze  der  Dissociation  gasfôrmiger 
Verbindungen  (  Wiedemann' s  Annalen  der  Physik  und  Chemie,  t.  XXXI,  p.  189: 
1887).  3.  Abhandlung:  Gesetze  des  Eintritts  beliebiger  thermodynamischer 
und  chemischer  Beactionen  (  Wiedemann's  Annalen  der  Physik  und  Chemie, 
t.  XXXII,  p.  462;  1887). 
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de  celte  restriction,  on  pourrait  déduire  du  théorème  dont  il 
s'agit  des  conséquences  erronées  ». 

Selon  M.  Planck,  «  cette  remarque  repose  sur  une  erreur  fon- 
damentale-, car  le  principe  de  Tentropie  ne  prétend  pas  que  Pen- 
tropie  de  chaque  corps  augmente  dans  une  modification  quel- 
conque de  la  nature,  mais  que  cette  augmentation  a  lieu  seulement 
pour  la  somme  des  entropies  de  l'ensemble  de  tous  les  corps  qui 
éprouvent  une  modification  quelconque  durant  le  phénomène 
étudié.  Si,  durant  un  phénomène,  un  système  de  corps  emprunte 
ou  cède  de  la  chaleur  au  milieu  extérieur,  Tentropie  de  celui-ci 
subit  une  variation  correspondante  et,  naturellement,  cette  varia- 
tion d'entropie  doit  former  un  terme  dans  la  somme  de  toutes  les 
variations  d'entropie  aussi  bien  que  la  variation  d'entropie  de  l'un 
quelconque  des  corps  qui  prenait  part  à  la  transformation.  C'est 
pour  avoir  négligé  ce  terme  que  M.  Duhem  a  été  conduit  à  son 
objection  contre  le  principe  en  question  ». 

Je  dois  faire  observer  que  dire,  comme  je  l'ai  fait,  que  le  prin- 
cipe de  l'entropie  doit  être  appliqué  uniquement  à  un  système  qui 
ne  cède  ou  n'emprunte  à  l'extérieur  ni  chaleur,  ni  force  vive,  ni 
travail;  ou  bien  dire,  comme  M.  Planck,  que  l'on  doit  comprendre 
dans  le  système  tous  les  corps  qui  éprouvent  une  transformation, 
c'est,  sous  deux  formes  différentes,  dire  exactement  la  même 
chose. 

Du  principe  de  l'entropie,  entendu  comme  je  Tavais  indiqué 
dans  mon  Ouvrage,  M.  Max  Planck  déduit  immédiatement  que,  si 
l'on  désigne  par  E,  T,  U,  S  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur, 
la  température  absolue,  l'énergie  interne  du  système  et  son  en- 
tropie, par  V  le  volume  du  système  et  par  p  la  pression,  si  l'on 

pose  en  outre 

c^^l?(U  — TS)-H/?(;, 

toute  modification  effectuée  sous  pression  constante  et  à  tempéra- 
ture constante  correspond  à  une  diminution  de  la  fonction  4>.  Si 
donc  on  égale  à  zéro  la  variation  totale  de  4>  par  rapport  à  toutes  les 
variables  autres  quep  et  T,  ou,  en  d'autres  termes,  si  Ton  exprime 
que  ^  est  minimum  (les  valeurs  de  /?  et  de  T  étant  données),  on 
aura  les   conditions  d'équilibre   du    système.    Enfin  M.    Planck 

montre  que  Ton  a 

d^  „^  à^ 
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Tels  sont  les  résultais  généraux  obtenus  par  M.  Planck.  Il  en 
apprécie  lui-même  Timportance  de  la  manière  suivante  : 

n  Uéqualion  obtenue  ci-dessus  renferme  tous  les  cas  de  Téqui- 
libre  thermodynamique  et  chimique.  On  peut  en  tirer  une  re- 
marque générale.  On  obtenait  jusqu*ici  les  conditions  d*équilibre 
d^un  système  de  corps,  c^est-à-dire  les  relations  qui  existent  dans 
Fétat  d^équilibre  entre  les  diverses  variables  du  système,  de  la  con- 
sidération de  certains  cycles  réversibles  que  Ton  imaginait  d'après 
les  propriétés  du  cas  traité  et  en  vue  du  but  à  atteindre  et  aux- 
quels on  appliquait  ensuite  le  deuxième  principe  de  la  Thermo- 
dynamique sous  la  forme  donnée  par  Clausius.  Cette  méthode,  il 
est  vrai,  conduit  toujours  au  but,  mais  dans  chaque  cas  parti- 
culier elle  doit  être  employée  d^une  manière  différente.  L'équation 
précédente  contient  tout  ce  qu*on  pourrait  obtenir  par  la  considé- 
ration d'un  cycle  réversible  ;  elle  est  donc  susceptible  de  remplacer 
complètement  cette  méthode.  Car  par  aucun  cycle,  quelque  habile- 
ment composé  qu'il  soit,  on  ne  saurait  prouver  une  vérité  conte- 
nant quelque  chose  de  neuf  et  d'indépendant  du  principe  de  l'en- 
tropie. » 

Je  dois  faire  observer  que  les  théorèmes  de  M.  Planck  sont  iden- 
tiques, à  la  notation  près  (que  j'ai  rétablie  ici),  à  ceux  que  j'ai 
obtenus  dans  le  premier  Chapitre  de  mon  Ouvrage  sur  le  potentiel 
thermodynamique,  en  m'inspirent  des  travaux  de  M.  Gibbs. 

Chap.  II.  Corps  de  composition  constante.  —  M.  Planck  dé- 
montre que,  lorsqu'un  corps  peut  exister  simultanément  sous  deux 
états  ne  se  mélangeant  pas,  comme  Teau  et  la  vapeur  d'eau,  si  ^ 
et  ^'  sont  les  valeurs  de  la  fonction  ^  sous  la  pression  p,  à  la 
température  T,  pour  ces  deux  états, 

est  l'équation  de  la  courbe  de  transformation,  a  Cette  égalité  ren- 
ferme, dit  M.  Planck,  toutes  les  lois  de  la  vapeur  saturée.  »  Il  en 
déduit  notamment  la  relation  de  Clapeyron  entre  la  chaleur  de 
vaporisation,  la  tension  de  vapeur  saturée  et  les  volumes  spéci- 
fiques de  la  vapeur  et  du  liquide. 

Tous  ces  résultats  sont  contenus  dans  le  deuxième  Chapitre  de 
mon  Ouvrage  sur  le  potentiel  thermodynamique. 
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Chap.  III.  Mélanges  de  gaz  parfaits.  —  Admettant  comme 
point  de  départ  que  l'énergie  interne  et  l'entropie  d'un  mélange 
de  gaz  parfaits  sont  les  sommes  de  l'énergie  interne  et  de  l'entropie 
de  chacun  des  gaz  mélangés,  M.  Plânck  développe  la  théorie  de 
la  dissociation  des  gaz  parfaits  donnée  par  Gibbs,  en  la  simplifiant 
par  l'emploi  de  la  loi  de  Delaroche  et  Bérard. 

La  méthode  suivie  et  les  résultats  obtenus  se  trouvent  entière* 
ment  exposés  dans  le  quatrième  Chapitre  de  mon  Ouvrage  sur  le 
potentiel  thermodynamique. 

Cmap.  IV.  Solutions  diluées.  —  Les  divers  résultats  donnés 
par  M.  Planck  peuvent  se  déduire  immédiatement  de  ceux  que 
j'ai  donnés  aux  Chapitres  III  (I"  Partie)  et  I  (II*  Partie)  de  mon 
Ouvrage  en  laissant  quelconque  la  concentration  de  la  solution. 


H.  CROMPTON.  —  An  extension  of  Mendeleefs  theory  of  solution  to  the  elec- 
trical  condactivity  of  aqueous  solution  (Extension  de  la  théorie  de  Mendeleefi^ 
rehitiTe  à  la  solution,  au  problème  de  la  conductibilité  électrique  d'une  solution 
aqueuse);  Journal  0/  the  Chemical  Society,  t.  LUI;  janvier  1888. 

M.  Mendeleef  considère  en  général  une  dissolution  aqueuse 
comme  un  mélange  d'hydrates  plus  ou  moins  complètement  dis- 
sociés; et,  pour  reconnaître  la  nature  de  ces  hydrates,  il  a  recours 
à  la  considération  des  densités. 

Il  admet  qu'un  hydrate  non  dissocié  conserve  au  sein  du  dis- 
solvant une  densité  constante^  par  suite,  la  densité  de  la  dissolu- 
lion  qu'il  fournil  est  une  fonction  linéaire  du  poids  d'hydrate 
dissous.  Si  cette  condition  n'est  pas  remplie,  il  y  a  au  moins  deux 
hydrates  en  présence  et,  comme  leur  proportion  varie  avec  la  di- 
lution d'après  une  loi  inconnue,  la  densité  peut  être  développée 
en  une  fonction  parabolique  de  la  concentration  /?,  fonction  dont 
le  degré  ne  peut  être  inférieur  à  2. 

Plus  généralement,  tant  qu'on  sera  en  présence  de  deux  hydrates 
seulement,  la  densité  variera  d'une  manière  continue,  et  il  en 
sera  de  même  de  ses  dérivées  successives;  mais,  si  un  nouvel 
hydrate  intervient,  la  continuité  de  la  dérivée  première  sera  in- 
terrompue, au  point  où  cet  hydrate  commence  à  apparaître.  Son 
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introduclioQ  s'accusera  par  un  coude  brusque  dans  la  courbe  des 

dérivées  premières. 

Si  Ton  étudie  les  variations  de  densité  D  de  l'acide  sulfurique, 

par  exemple,  avec  la  concentration  /?,  et  que  Ton  calcule  les  va- 

1  •         j     ^D/      ,  ,  dD\ 

leurs  successives  de  ^-  (  qu  on    prendra    pour  j-  }>  on    reconnaît 

que  la  courbe  des  dérivées  premières  se  réduit  à  une  série  de 
droites;  c'est-à-dire  que  les  densités  D  sont  liées  à  la  teneur/?  en 
acide  sulfurique  anhydre  par  des  formules  telles  que 

D|  —  A  -T   Bp  -^  Cp^     de po  èi Pli 
D,^  A'-T  B>   .   G'/>2     depi  à/?,, 


avec  les  conditions  aux  limites 

A-}  B/?iH-G/?î  =  A  -^  B>,~G>Î. 


Ces  concentrations  pt ,  /?2  correspondent,  d'après  M.  Mendeleef, 
à  des  compositions  de  la  liqueur  telles  qu'elle  est  constituée  par 
un  seul  hydrate,  sans  eau  ni  acide  sulfurique  en  excès.  Ces  hydrates 
seraient 

H«S0*-4-     OH», 

H«SO*'     aOH«, 

inSO*-     60H«, 

H«SO*  T  i50Hï, 

Les  chimistes  n'ont  constaté  jusqu'ici  l'existence  que  des  deux 
premiers  hydrates. 

M.  Crompton  essaye  de  contrôler  les  résultais  de  M.  Mendeleef, 
en  substituant  à  la  considération  des  densités  celle  des  conducti- 
bilités électriques.  Ce  dernier  élément  physique  présente  des  va- 
riations incomparablement  plus  grandes  que  celles  de  la  densité  et 
il  n'a  pas  été  possible  de  le  représenter  par  des  formules  parabo- 
liques à  deux  termes  s'appliquant  dans  une  région  de  quelque 
étendue;  mais  les  formules  paraboliques  à  trois  termes 

A:  =  A  H-  B/>  -r-  C/?*-{-  D/)» 
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réussîssentbien.  La  dérivée  seconde  ^-^  joue  ici,  d'après  M.  Cromp- 
ton,  le  même  rôle  que  y-  dans  les  calculs  de  M.  Mendeleef. 

L'auteur  emploie  les  valeurs  de  k  qui  ont  été  publiées  par  M.  F. 
Kohlrausch  (*).  Il  trouve  que  les  valeurs  critiques  de/>,  donnant 
les  points  de  brisure  de  la  courbe  des  dérivées  secondes,  corres- 
pondent aux  hydrates  de  M.  Mendeleef,  auxquels  il  faudrait  encore 
ajouter  un  nouvel  hydrate 

H«SO*-4-2iOH«. 

M.  Crompton  applique  le  même  mode  de  calcul  aux  acides 
azotique,  phosphorique  et  acétique;  à  la  potasse  et  à  la  soude. 
Malheureusement  les  renseignements  que  l'on  possède  sur  la  plu- 
part de  ces  corps  sont  moins  étendus  que  ceux  qui  se  rapportent 
à  l'acide  sulfurique,  surtout  pour  les  dissolutions  concentrées  :  il 
se  peut  donc  qu'on  laisse  échapper  des  hydrates  plus  pauvres  en 
eau  que  ceux  qui  sont  indiqués  ci-dessous 

IIAzO'-f-  40H«, 


Acide  azotique ,         .  _.. 

^  (     HAzO'-T-i5  0H«, 

.      ,      ,        ,      .  (  H»PhO*-4-   iOHï, 

Acide  phosphorique w.  w^,  ^  ^,. 

r  G«H*0«-f  0H«, 
Acide  azotique )   C«H*0«-4-  30H«, 

(  C2H*0«-t-  gOH». 
Potasse  et  soude  |  hydrates  à  6"°'  et  à  lo"***  ou  ii"*^ 

D'après  M.  Mendeleef,  la  variation  de  température  peut  bien 
modifier  la  proportion  des  hydrates  dissociés,  mais  non  leur  nature, 
au  moins  dans  un  intervalle  assez  large.  Les  coefficients  des  for- 
mules paraboliques  peuvent  donc  changer  avec  la  température, 
mais  non  les  valeurs  critiques  de  p.  C'est  ce  que  M.  Crompton  vé- 
rifie avec  les  nombres  de  M.  Kohlrausch  relatifs  à  l'acide  azotique. 

Le  travail  de  M.  Crompton  contient  évidemment  des  indica- 
tions précieuses,  surtout  par  la  concordance  générale  de  ses  ré- 


(•)  ^ogg.  Ann.,  t.  CLIV,  p.  ai5;  CLIX,  p.  233.  —  Wiecl.  Ann.,  t.  VI,  p. 
187S.1879. 
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siillats  el  de  ceux  de  M.  Mendeleef  :  on  trouvera  certainement  que 
remploi  de  formules  paraboliques  à  trois  termes  a  le  défaut  d'être 
arbitraire  et  n'est  justifié  théoriquement  que  d'une  manière  bien 
insuffisante  dans  le  Mémoire  de  M.  Crompton.  On  peut  discuter 
sur  l'existence  de  tel  ou  tel  hydrate  défini;  mais  il  est  clair  que 
l'étude  comparée  des  diverses  propriétés  physiques  des  dissolu- 
tions offre  un  moyen  d'investigation  plus  puissant  et  sans  doute 
tout  aussi  sûr  que  les  méthodes  purement  chimiques  employées 
jusqu'ici.  Ce  sont  les  méthodes  physiques  qui  constitueront  la 
Chimie  de  l'avenir.  E.  Bouty. 


E.  KETTELER.  —  Conslanz  des  Kefractionvermôgens  (Constance  du  pouvoir 
réfringent);  Wied.  Ann.f  L  XXX,  p.  285;  1887. 

Zur  llandhabung  der Dispersionsformel  (Vérification  des  formules  de  dispersion); 
^Vied.  Ann.,  t.  X\X,  p.  299;  1887. 

M.  Ketteler  passe  en  revue  les  diverses  formules  qui  ont  été 
proposées  pour  relier  l'indice  de  réfraction  d'une  substance  à  sa 
densité;  aucune  d'elles  n'offre  avec  l'expérience  une  concordance 
qui  permette  de  dire  qu'elle  représente  la  véritable  loi  du  phé- 
nomène. L'auteur  propose  de  leur  substituer  une  formule  em- 
pirique de  la  forme  suivante  : 

Celle-ci  fournira,  bien  entendu,  des  résultais  d'autant  plus  sa- 
tisfaisants qu'on  prendra  un  plus  grand  nombre  de  termes.  En 
rappliquant  à.  l'eau  pour  les  températures  comprises  entre  8°  et 
80^,  on  trouve  un  accord  suffisant  si  l'on  garde  quatre  constantes; 
mais,  au-dessous  de  8**,  aucune  formule  de  ce  genre  ne  peut  se 
vérifier,  puisque  à  une  valeur  déterminée  de  d  ne  correspond, 
dans  la  formule,  qu'une  seule  valeur  de  n  ;  on  ne  pourrait  se  tirer 
de  celle  difficulté  qu'en  regardant  ^,  v,  etc.,  comme  des  fonctions 
de  la  température. 

Le  rapport  ^,^~    »  n  et  n'  correspondant  à  des  rayons  de  réfran- 
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gibîiités  différenles,  est  sensiblement  constant  :  les  coefficients  ^, 
y,  etc.,  sont  donc  à  peu  près  indépendants  de  la  couleur. 

L'auteur  est  plus  heureux  avec  les  formules  de  dispersion  qui 
lient  rindice  /i  à  la  longueur  dWde  X.  Il  montre  que,  contraire- 
ment à  l'opinion  émise  récemment  par  M.  Brûhl  dans  les  Annales 
de  Liebigy  la  dispersion  dans  les  milieux  transparents  est  repré- 
sentée avec  toute  l'exactitude  désirable  par  la  formule 

A    —  A,„ 

à  la  condition  de  suivre  certaines  règles  élémentaires  dans  le 
calcul  des  constantes  A',  a^,  D  et  X^,  et  de  ne  pas  se  faire  illusion 
sur  la  précision  avec  laquelle  ont  été  déterminées  les  longueurs 
d'onde  des  rayons  extrêmes,  infra-rouges  ou  uhra-violets. 

L'auteur,  à  l'aide  des  données  expérimentales  de  MM.  Cornu, 
Mascarty  Mouton,  Sarasin,  Langley,  van  der  Wiiligen,  présente 
des  Tableaux  de  vérification  pour  le  sulfure  de  carbone,  l'eau,  le 
flint-glass,  le  spath  fluor,  le  quartz  et  le  spath  calcaire. 

Quant  à  l'origine  de  la  formule  précédente,  qui  ne  renferme, 
d'ailleurs,  que  les  premiers  termes  du  développement  d'une  for- 
mule théorique,  voir,  à  ce  sujet,  le  Traité  d'Optique  de  M.  Retteler. 

Gh.  Rivière. 


E.  KETTELER.  —  Ueber  die  Dispersion  des  Steinsalzes  (Sur  la  dispersion  du 
sel  gemme);  Wied,  Ann,,  t.  XXXI,  p.  Saa;  1887. 

Les  expériences  de  Langiey,  relatives  à  la  dispersion  du  sel 
gemme  pour  le  spectre  visible  et  pour  le  spectre  invisible  jusqu'à 
la  longueur  d'onde  5i*,3oi,  ont  servi  à  l'auteur  pour  calculer  les 
constantes  de  la  formule  de  dispersion  proposée  par  lui 


On  trouve 

k  =  o,  000858, 

a«  =2,3^883,        D  =  i,i4io,        Xj,  ^0,01621 


i3a  xMEYER.  -  INDICES  DE  LÀ  GLACE. 

La  concordance  entre  le  calcul  et  Tobservation  est  très  satisfai- 
sante, les  écarts  restant  de  Tordre  de  grandeur  des  erreurs  d'obser- 
vation. J,  Macé  de  Lépiitat. 


A.  "WINKELMANN.  —  Notiz  zur  anomalen  Dispersion  glQhender  Metalldâmpfe 
(Note  sur  la  dispersion  anomale  des  vapeurs  métalliques  incandescentes); 
Wied.  Ann,,  t.  XXXII,  p.  439;  1887. 

Dans  l'expérience  de  Kundt  (*),  M.  Winkelmann  remplace  le 
bec  de  Bunsen  par  un  chalumeau  dont  le  tube  est  un  prisme  tri> 
angulaire  d'environ  25*^"  de  longueur  et  de  3*^", 5  de  côté;  le  cou- 
rant d'air  arrive  dans  Taxe  du  tube  et  le  gaz  est  amené  par  une 
tubulure  latérale.  A  la  partie  supérieure  du  tube,  une  toile  métal- 
lique double,  maintenue  par  un  rebord,  empêche  le  retour  de  la 
flamme  dans  le  tube  et  supporte  une  petite  capsule  triangulaire  en 
fer  dans  laquelle  on  place  le  morceau  de  sodium.  La  flamme  pré- 
sente une  forme  nettement  prismatique  :  aussi  l'expérience  de  Kundt 
réussit-elle  facilement. 

Avec  le  potassium  placé  dans  le  même  brûleur,  on  observe  des 
traces  de  dispersion  au  voisinage  de  la  raie  rouge  extrême,  mais 
moins  nettement  qu'avec  le  sodium;  le  lithium  et  le  thallium  em- 
ployés sous  forme  de  chlorures  n'ont  donné  aucun  résultat. 

C.  Daguenet. 


G.  MEYER.  —  Notiz  ueber  die  Refractionsvermôgen  des  Eises  (Note  sur  les 
indices  de  réfraction  de  la  glace);  Wied.  Ann.,  t.  XXXI,  p.  32i;  1887. 

Ces  expériences  ont  été  faites  durant  l'hiver  au  moyen  du  ré- 
fractomètre  à  réflexion  totale  de  Kohlrausch.  On  faisait  congeler  à 
l'air  une  goutte  d'eau,  placée  sur  un  liège  noirci,  et  recouverte 
d'une  lamelle  de  microscope.  Les  résultats  furent  les  suivants 


(*)  Journal  de  Pysique,  i**  série,  t.  \,  p.  i3o. 
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('  =  -4"): 

n.  n . 

Na 2,3o83  i,3i33 

Li 1,2974  i,3o4o 

Tl 1,3109  i,3i63 

J.  Macé  de  Lépinày 


H.  EBERT.  —  Ueber  die  AbhSngigkeit  der  WellenUnge  des  Lichtes  von  semer 
IntensitSt  (La  longueur  d'onde  de  la  lumière  dépend-elle  de  son  intensité)? 
Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  387;  1887. 

Celle  queslion  a  élé  déjà  éludiée  par  J.  MùUer  (*)  et  F.  Lip- 
pich  (^)  qui  étaient  arrivés  à  des  résultats  contradictoires.  Le 
travail  actuel  semble  la  trancher  définitivement  par  la  négative. 
Pour  ne  citer  qu'un  seul  nombre,  le  plus  démonstratif,  l'intensité 
lumineuse  a  pu  varier  dans  le  rapport  de  i  à  25o,  sans  que  la  lon- 
gueur d'onde  de  la  radiation  employée  ait  été  altérée  du  ^^qqqq  de 
sa  valeur. 

La  disposition  générale  de  l'appareil  employé  est  celle  de  l'ap- 
pareil connu  de  M.  Fizeau  pour  l'observation  des  anneaux  de 
Newton  dans  la  lumière  homogène.  Les  franges  très  espacées 
prennent  naissance  dans  des  lames  de  verre,  en  forme  de  coins 
1res  aigus  (So"'  au  plus).  Pour  en  noter  plus  facilement  le  dépla- 
cement qui  se  produirait  si  la  longueur  d'onde  venait  à  varier, 
chaque  lame  est  coupée  normalement  à  la  direction  des  franges 
auxquelles  elle  donne  naissance,  et  les  deux  fragments  replacés 
l'un  contre  l'autre,  après  avoir  retourné  l'un  d'eux  bout  pour 
bout.  S'il  y  avait  un  déplacement  des  franges,  il  se  produirait  en 
sens  opposé  dans  les  deux  lames  juxtaposées. 

Les  sources  lumineuses  ont  été  très  variées.  Pour  obtenir  dans 
chaque  cas  une  radiation  parfaitement  homogène,  on  en  projetait 
le  spectre  sur  le  petit  prisme  à  réflexion  totale  et,  pour  isoler  la 
radiation  employée,  on  observait  en  plaçant  l'œil  un  peu  au-dessus 


(')  Pogg.  Ann.y  t.  CXLV,  p.  86;  1871. 
(•)  WUn,  Ben,  t.  LXXII,  p.  355;  1875, 
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d^uD  écran  opaque  percé  d'une  petite  ouverture.  Les  variations 
d'intensité  s'obtenaient  au  moyen  de  verres  fumés. 

J.  Macé  de  Lépikày. 


E.  PRINGSHEIM.  —  Ucber  die  chemische  Wirkung  des  Lichts  auf  Chlorknallgaz 
(Action  chimique  de  la  lumière  sur  le  mélange  détonant  de  chlore  et  d'hydro- 
gène); Wied,  Ann.,  t.  XXXII,  p.  384;  1887. 

L^auteur  a  repris  les  expériences  connues  de  Bunsen  et  Roscoë 
relatives  à  Faction  de  la  lumière  sur  le  mélange  de  chlore  et  d'hy- 
drogène. 

Son  appareil  consiste  en  un  récipient  muni  de  deux  électrodes 
en  iridium  pur,  destinées  à  la  préparation  électroly tique  du  mé- 
lange gazeux.  Le  gaz  arrive  par  un  tube  plusieurs  fois  recourbé 
muni  de  plusieurs  boules  remplies  en  partie  d'eau  dans  le  vase  à 
insolation  contenant  aussi  de  l'eau;  celui-ci  est  réuni  par  un  tube 
capillaire  d'environ  5o*^™  de  longueur  à  un  vase  rempli  d'eau  d'où 
l'excès  de  gaz  s'échappe  au  dehors. 

L'absorption  de  l'acide  chlorhjdrique  formé  se  mesure  par  le 
déplacement  de  la  colonne  d'eau  dans  le  tube  capillaire  gradué 
d'avance  en  parties  égales. 

La  source  de  lumière  est  une  petite  lampe,  à  flamme  plate,  dont 
les  radiations  caloriGques  sont  absorbées  par  une  couche  d'eau. 

M.  Pringsheim  a  d*abord  étudié  le  phénomène  désigné  par 
Bunsen  et  Roscoë  sous  le  nom  AHnduction  photochimique  ;  il  a 
constaté  que  l'action  chimique  mesurée  par  la  formation  de  l'acide 
chlorhydrique  ne  commence  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long 
(20")  avec  des  sources  faibles,  qu'elle  augmente  peu  à  peu,  puis 
qu'elle  prend  une  valeur  constante.  La  durée  de  cette  induction 
dépend  seulement  de  l'intensité  chimique  de  la  source  et  non  de 
sa  couleur,  car  on  obtient  les  mêmes  résultats  en  plaçant  devant  la 
lampe  une  solution  d'iode  dans  le  sulfure  de  carbone  et  une  dis- 
solution de  bleu  de  Berlin  amenées  à  un  degré  de  concentration 
tel,  que  l'action  chimique  soit  la  même  lorsque  le  régime  normal 
est  établi. 

Cette  méthode,  dans  laquelle  on  emploie  des  sources  faibles, 


I         _ 
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présente  divers  inconvénients  ;  on  peut  dire,  entre  autres,  que  la 
chaleur  de  formation  de  Tacide  chlorhydrique  dilate  le  gaz  et 
masque  l'absorption  par  l'eau  :  aussi  l'auteur  a-t-il  employé  des 
sources  plus  intenses  agissant  pendant  très  peu  de  temps,  et  les 
résultats  observés  ont  été  différents. 

Dans  une  série  d'expériences,  il  fait  tomber  entre  la  lampe  et 
l'appareil  un  écran  percé  d'une  fente;  dans  une  autre,  il  emploie 
des  étincelles  électriques  d'intensité  variable.  On  constate  d'abord 
une  brusque  augmentation  de  volume  du  gaz  et  un  retour  rapide 
de  l'eau  à  son  niveau  primitif;  cette  augmentation  se  produit 
également  avec  le  gaz  amené  d'avance  à  une  période  d'induction 
plus  ou  moins  avancée.  Elle  est  indépendante  de  la  quantité  de 
HCl  formé  ;  on  ne  peut  donc  l'attribuer  à  la  chaleur  dégagée  et,  du 
reste,  le  retour  rapide  de  l'index  montre  qu'on  n'a  pas  affaire  à 
une  dilatation. 

On  pourrait  rapprocher  ce  résultat  de  celui  indiqué  par 
Budde  (*),  que  le  chlore  et  le  brome  exposés  au  soleil  éprouvent 
une  dilatation  sans  élévation  de  température,  dilatation  qu'il  a 
essayé  d'expliquer  par  une  dissociation  des  molécules;  mais  l'ex- 
périence faite  avec  une  sorte  de  thermomètre  différentiel  conte- 
nant du  chlore  dans  une  des  boules  et  de  l'air  dans  Tautre  montre 
que  le  chlore  exposé  au  soleil  se  dilate  plus  que  l'air,  mais  que  les 
sources  faibles  ou  les  étincelles  électriques  ne  produisent  aucune 
dilatation. 

On  peut  attribuer  la  dilatation  observée  à  une  action  chimique 
capable  de  former  un  corps  intermédiaire  qui  se  détruirait  en 
produisant  de  l'acide  chlorhydrique;  à  l'appui  de  cette  hypothèse, 
on  constate  que  les  expériences  faites  en  plaçant  le  micromètre  à 
étincelles  à  différentes  distances  de  l'appareil  montrent  que  la 
variation  de  volume  est  sensiblement  proportionnelle  à  l'intensité 
de  la  lumière. 

La  vapeur  d'eau  qui,  dans  les  expériences  précédentes,  est 
mélangée  aux  gaz  joue  un  rôle  important  dans  la  réaction  :  on 
remarque  en  effet  qu'avec  les  gaz  secs  la  quantité  d'acide  chlor- 
hydrique formé  est  nulle  ou  beaucoup  moins  considérable  sous 


(0  Pogg.Ann.,  114,  p.  2i3;  1871 
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l'influence  des  sources  de  lumière  de  faible  inlensilé;  que  ces  gaz 
ne  se  combinent  pas  à  la  lumière  dîfluse  ou  qu'ils  s^unissent  sans 
explosion,  à  moins  que  la  source  lumineuse  ne  soit  très  intense 
ou  la  température  très  élevée.  Il  est  donc  probable  que  le  corps 
intermédiaire  est  formé  aux  dépens  de  Teau. 

En  résumé,  on  peut  se  représenter  de  la  manière  suivante  la 
marche  des  réactions. 

D*abord,  avant  toute  élévation  de  température,  une  action 
chimique  donne  naissance  à  un  composé  intermédiaire  en  quantité 
proportionnelle  à  l'intensité  de  la  lumière.  Lorsque  cette  quantité 
est  suffisante,  l'acide  chlorhydrique  se  forme  peu  à  peu  et  Ton 
entre  dans  la  seconde  période  de  l'induction,  pendant  laquelle  la 
formation  du  composé  marche  plus  vite  que  celle  de  l'acide  chlor- 
hydrique. 

Enfin  la  quantité  de  ce  composé,  détruite  pendant  un  temps 
donné,  est  égale  à  celle  qui  se  forme  pendant  le  même  temps;  le 
régime  normal  s'établit  et  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  pro- 
duit est  proportionnelle  à  l'intensité  de  la  lumière.  Dans  Tobscu- 
ritc,  la  réaction  continue  encore  pendant  un  instant,  puis  le  com- 
posé intermédiaire  se  détruit  et  le  mélange  reprend  rapidement 
son  volume  primitif.  Des  recherches  d'ordre  chimique  seraient 
nécessaires  pour  constater  Texistence  de  ce  composé  intermédiaire 
et  fixer  sa  composition.  C.  Daguehet. 
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PEROT.  -  ÉQUIVALENT  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR.  lag 

SUR  LA  KESUBE  DU  YOLUME  SFÉCmaUE  DES  YAPEUBS  SiTURiSS  ET  LA  DÉ- 
TERHarAnOH  de  L'ÉaUITALEHT  MÉGAHiaUE  DE  LA  CHALEUR; 

Par  m.  a.  PEHOT. 

Introdaction. 

La  mesure  du  volume  spécifique  des  vapeurs  saturées  ou,  ce 
qui  revient  au  même,  de  son  inverse,  la  masse  du  centimètre  cube, 
offre  un  grand  intérêt  théorique  ;  car  cette  quantité,  entrant  dans 
plusieurs  équations  de  la  Thermodynamique,  peut  servir  à  cal- 
culer l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

Les  recherches  expérimentales  faites  jusqu'ici  pour  effectuer 
celte  mesure  sont  peu  nombreuses;  leur  principe  se  rattache  à 
celui  de  la  méthode  donnée  par  Gay-Lussac  pour  la  mesure  des 
densités  de  vapeur  sèche.  Elles  sont  dues  à  MM.  Fairbairn  et 
Tate  (*)  (1860),  à  M.  Herwig  (2)  (1868),  à  M.  Ansdell  (»),  et  enfin 
à  MM.  Caille tet  et  Mathias(*)  qui  ont  su  vaincre  de  grandes  diffi- 
cultés expérimentales  en  opérant  sur  les  gaz  liquéfiés. 

CHAPITRE  I. 

MESURE  DU  VOLUME  SPÉCIFIQUE  DES  VAPEURS  SATURÉES. 

J'ai  employé  deux  méthodes  pour  effectuer  la  mesure  du  volume 
spécifique  des  vapeurs  saturées;  dans  toutes  deux  le  poids  du 
centimètre  cube  de  vapeur,  et  par  suite  son  inverse,  le  volume 
spécifique,  est  déterminé  en  isolant  dans  une  atmosphère  de  vapeur 
saturée,  en  présence  d'une  quantité  finie  de  liquide,  un  certain 
volume,  et  mesurant  la  masse  de  la  vapeur  qui  s'y  trouve  con- 
tenue. 


(*)  Fairbairn  ci  Tate,  Philosophical  Trans.,  1860,  etPhîL  Magazine,  t.  XXI, 
4*  série,  p.  281;  1861. 
(  *)  Herwio,  Pogg.  Ann.,  t.  CXXXVII,  p.  19;  1869. 
(")  Ansdell,  Proc.  Roy,  Society,  t.  XXX,  p.  117;  1879. 
(*)  Cailletet  et  Mathias,  Journal  de  physique,  a*  série,  t.  V,  p.  549;  1886. 
/.  de  Phys.f  2*  série,  t.  VIF.  (Avril  1888.)  11 
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Première  méthode. 


Imaginons  que,  dans  un  espace  E  vide  d'air,  se  trouve  placé  un 
ballon  B,  également  vide,  que  Ton  puisse  fermer  à  un  instant  dé- 
terminé, et  que  l'on  produise  dans  cet  espace  une  atmosphère  de 
la  vapeur  saturée  d'un  liquide  à  une  température  connue.  Le 
ballon  se  remplira  de  vapeur  saturée.  Si  alors  on  le  ferme,  on 
pourra,  par  des  pesées,  déterminer  la  masse  du  corps  qu*il  con- 
tient et  en  déduire  le  poids  du  centimètre  cube  de  la  vapeur,  et 
par  suite  son  inverse,  le  volume  spécifique. 

Ce  plan  d'expérience  a  été  réalisé  de  la  façon  suivante  : 
L'espace  clos  où  Ton  produit  la  vapeur  saturée  est  Tinlérieur  E 
d'une  chaudière  en  bronze  (^fig-  i  ),  qne  l'on  peut  fermer  à  l'aide 

Fig.  I. 


d'un  couvercle  boulonné,  et  dans  laquelle  on  peut  faire  le  vide  par 
un  tube  en  verre  ^  qui  passe  au  travers  d'un  presse-étoupes.  Après 
avoir  lavé  à  plusieurs  reprises  cette  chaudière  avec  le  liquide  sur 
lequel  on  veut  opérer,  de  façon  à  éliminer  toute  trace  de  liquide 
étranger,  on  y  place  sur  un  support  un  ballon  taré  plein  d'air  sec, 
pareil  à  ceux  que  l'on  emploie  pour  prendre  la  densité  des  vapeurs 
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d'après  la  mélhode  de  Dumas  ;  la  méthode  employée  pour  dessé- 
cher le  ballon  est  celle  que  Rcgnault  a  indiquée  :  faire  le  vide  à 
l'intérieur  et  laisser  rentrer  Tair  sec,  environ  une  trentaine  de  fois. 
Tout  à  fait  à  l'extrémité  du  col  du  ballon  que  Ton  a  étiré  en  pointe 
fine,  on  a  enroulé  à  l'avance  un  fil  fin  de  platine  /,  dont  on  relie 
l'un  des  bouts  à  la  paroi  de  la  chaudière  en  a,  l'autre  en  6  à  un  fil 
de  platine  /'  qui,  traversant  la  paroi  dans  un  tube  de  verre  t\  est 
isolé  de  la  chaudière.  A  côté  du  ballon,  on  place  à  l'intérieur  de 
la  chaudière  une  ampoule  Â,  pleine  du  liquide  sur  lequel  on  veut 
opérer.  On  boulonne  ensuite  le  couvercle,  et,  pour  assurer  sans 
interposition  de  corps  gras  une  fermeture  hermétique,  on  place 
entre  la  chaudière  et  le  couvercle  un  tore  en  plomb  que  l'on  écrase 
en  serrant  les  boulons.  Les  deux  presse-étoupes  destinés  à  laisser 
passer,  l'un  le  fil  de  platine  isolé,  l'autre  le  tube  de  verre  t,  con- 
tiennent, soit  des  rondelles  de  liège,  soit  un  mélange  d'amiante 
et  de  talc.  On  dessèche  l'intérieur  de  la  chaudière  en  y  faisant 
plusieurs  fois  le  vide  et  laissant  rentrer  de  l'air  sec;  puis,  une  der- 
nière fois,  on  épuise  l'air  aussi  complètement  que  possible,  d'abord 
avec  une  machine  Carré,  puis  avec  une  machine  pneumatique  à 
mercure.  La  raréfaction,  dans  les  dernières  expériences  faites  sur 
l'éther  à  basse  température,  était  poussée  jusqu'à  ce  que  la  diffé- 
rence de  niveau  entre  les  deux  colonnes   du  manomètre  de  la 
machine  ne  fût  plus  que   de   j  millimètre   environ.  On  ferme 
ensuite  à  la  lampe  le  tube  de  verre  ty  qui  établit  la  communication 
entre  la  machine  et  la  chaudière,  et  celle-ci,  saisie  à  l'aide  d'une 
griffe,  est  introduite,  selon  les  cas,  dans  un  bain  d'huile  ou  dans 
un  bain-marie  chauffé  à  l'avance  aux  environs  de  la  température 
que  l'on  veut  obtenir.  Ce  bain  est  agité  constamment  au  moyen 
d'une  pompe  aspirante  et  foulante,  mue  mécaniquement,  qui  puise 
le  liquide  du  bain  'à  la  partie  inférieure  et  le  rejette  au-dessus  de 
la  chaudière. 

Le  liquide,  en  se  dilatant,  fait  éclater  l'ampoule  dans  laquelle  il 
est  contenu  et  produit,  à  l'intérieur  de  l'appareil,  de  la  vapeur 
saturée  qui  pénètre  dans  le  ballon  et  le  remplit.  La  durée  de  la 
chauffe  est  toujours  supérieure  à  trois  heures^  dans  une  expé- 
rience elle  a  duré  près  d'un  jour  et  demi.  Un  régulateur,  agissant 
sur  le  débit  du  gaz,  prévient  les  variations  trop  fortes  de  la  tem- 
pérature. J'ai  employé  dans  ces  expériences  un  régulateur  à  gly- 
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cérine  dont  Tavantage  est  de  joindre  l'indépendance  de  la  pression 
atmosphérique  à  une  sensibilité  suffisante;  à  i5o^  les  variations, 
très  rapides,  ne  dépassaient  pas>^-  de  degré. 

A  la  fin  de  l'expérience,  je  m'astreins  à  maintenir  pendant  vingt 
à  trente  minutes  la  température  constante  à  moins  de  ^  de  degré 
près,  en  redoublant  d'attention  pour  éviter  les  refroidissements 
dus  aux  causes  extérieures.  Pour  fermer  le  ballon,  on  fait  passer 
dans  le  fil  de  platine  f  le  courant  d'une  petite  machine  de 
Gramme,  dont  un  pôle  est  relié  à  la  paroi  de  la  chaudière,  l'autre 
au  fil  /'.  Le  fil  de  platine  /  rougit,  fond  le  verre,  et  la  pointe  se 
trouve  fermée  comme  on  le  ferait  au  chalumeau. 

On  retire  la  chaudière  du  bain  d'huile  et  on  la  laisse  refroidir, 
puis  on  l'ouvre  et  l'on  retire  le  ballon  où  une  partie  de  la  vapeur 
s'est  condensée.  On  termine  l'opération  comme  on  le  ferait  dans 
une  mesure  de  densité  de  vapeur  sèche  d'après  le  procédé  de 
Dumas.  Le  jaugeage  se  fait,  soit  à  l'eau,  soit  de  préférence  au 
mercure;  on  tient  compte  de  l'air  qui  peut  rester,  dont  le  volume 
ne  doit  d'ailleurs  pas  excéder  4**i  200"  étant  la  contenance 
moyenne  des  ballons  employés. 

Voici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  en  opérant  sur  l'eau,  le  sul- 
fure de  carbone  et  l'éther,  à  diverses  températures  : 


Nature  du  liquide. 


Température. 


Volume 

du 

ballon  à  o<*< 


Volume 
spécifique 

de 
la  Tapeur. 


Eau  . 


Sulfure  de  carbone . 


Élhe 


68,20 
88,60 
98,10 
99i6o 
ioi,5o 
124,10 

84,60 

28,40 
3o,oo 
31,70 
31,90 

57,90 

85, 5o 

iio,5o 


243,0 

188,1 

222,3 

219,0 

196,9a 

169,9^ 

ï7i,*9 

174,57 
177,98 
182,42 
182,64 
208,40 
2i5,5o 
i5o,35 


5747 
253 1 
1782 
1657 
i583 
766 

116,3 

426,2 
400,0 
375,1 
373,0 
168,0 
77,77 
43,94 
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Je  placerai  ici  quelques  observations  relatives  à  des  particularités 
d'expérience. 

Je  n'ai  pu  faire  sur  l'eau  d'expériences  à  des  températures  dé- 
passant beaucoup  loo®,  car  la  surface  du  verre  est  fortement 
altérée  à  ces  températures  par  la  vapeur  saturée-,  ainsi  à  i4o°9  siu 
bout  de  trois  heures  de  chauffe,  l'intérieur  d'un  ballon  a  été 
attaqué  à  ce  point,  qu'une  couche  blanche  et  opaque  de  silice  s'en 
détachait,  en  se  fendillant  comme  une  pellicule  épaisse  d'un  col- 
lodion  rétractile.  L'expérience  faite  à  124°  et  citée  ci-dessus  doit 
pour  ce  motif  être  considérée  comme  douteuse.  A  101*^,5,  je  n'ai 
pas  observé  d'attaque;  l'expérience  faite  à  cette  température  a 
duré  trente-deux  heures,  et  le  verre  du  ballon  était,  à  sa  sortie  de 
la  chaudière,  aussi  transparent  que  lors  de  son  introduction.  Cette 
expérience,  faite  dans  des  conditions  éminemment  favorables  à 
Tattaque  du  verre,  démontre  qu'au-dessus  de  100°,  dans  les  expé- 
riences ordinaires,  qui  ont  duré  au  plus  cinq  heures,  l'attaque  a  été 
absolument  nulle. 

Quand  on  opère  sur  le  sulfure  de  carbone,  la  fermeture  du 
ballon  présente  quelques  difficultés;  en  effet,  ce  corps  se  décom- 
pose au  rouge,  et  le  soufre  se  portant  sur  le  platine  forme  un  sul- 
fure de  platine  fusible  ;  le  fil  se  rompt  et,  le  courant  ne  passant 
plus,  le  ballon  reste  ouvert  le  plus  souvent. 

Pour  l'éther,  le  courant  doit  être  lancé  brusquement;  la  pointe 
du  col  doit  être  en  verre  mince,  car  il  se  produit  rapidement  sur 
le  fil  un  dépôt  de  charbon  provenant  de  la  décomposition  de  l'éther 
à  haute  température,  et,  ce  dépôt  empêchant  le  contact  du  verre 
et  du  platine,  le  métal  ne  peut  se  souder  au  verre.  Si  la  pointe  est 
épaisse,  le  ballon  ne  se  ferme  pas,  tandis  que,  si  elle  est  en  verre 
mince,  le  verre  est  fondu,  avant  que  le  dépôt  de  charbon  ait  pu 
acquérir  une  épaisseur  notable.  Cette  décomposition  partielle  de 
la  vapeur  ne  peut  en  rien  fausser  le  résultat  des  expériences,  car 
elle  se  produit  en  dehors  du  ballon,  dans  lequel  les  gaz  ne  peuvent 
pénétrer  pendant  le  temps  très  court  du  passage  du  courant.  Dans 
les  premières  expériences  faites  sur  l'éther  à  basse  température, 
la  dilatation  du  liquide  ne  pouvait  rompre  Pampoule  où  il  était 
contenu;  dans  ce  cas,  j'ouvrais  cette  ampoule  par  un  procédé 
inverse  de  celui  qui  sert  à  fermer  le  ballon,  c'est-à-dire  que,  à 
l'aide  d'un  courant  pénétrant  dans  l'appareil  par  un  second  fil 
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isolé,  je  fondais  la  pointe  de  cette  ampoule  et,  le  vide  étant  fait 
dans  la  chaudière,  il  se  produisait,  sous  l'influence  de  la  pression 
de  la  vapeur  du  liquide,  un  trou  par  lequel  la  vapeur  s'échappait. 

Deuxième  méthode. 

J'exposerai  le  principe  de  celte  méthode  à  Taide  d'une  expé- 
rience fictive  que  je  vais  décrire. 

Supposons  un  récipient  A  {Jig>  2)  d'une  capacité  connue,  que 
l'on  puisse  mettre  en  communication  par  le  robinet  R  avec  un 
réservoir  B  contenant  du  liquide,  et  par  le  robinet  R'  soit  avec  une 


machine  pneumatique,  soit  avec  l'atmosphère.  L'appareil  étant 
porté  à  une  certaine  température,  et  le  vide  fait  en  A,  si  l'on 
ouvre  R,  R'  étant  fermé,  de  la  vapeur  pénétrera  en  A  qui  se  rem- 
plira de  vapeur  saturée,  grâce  à  la  présence  du  liquide  qui  reste 
en  B.  Si  l'on  ferme  R,  on  isole  un  volume  connu  de  vapeur  sa- 
turée. On  aspire  alors  par  le  robinet  R',  à  l'aide  de  la  machine 
pneumatique,  la  vapeur  à  travers  des  tubes  absorbants,  placés 
entre  le  robinet  et  la  machine.  Connaissant  le  volume  du  réci- 
pient A  et  l'augmentation  de  poids  des  tubes  absorbants,  qui  n'est 
autre  que  le  poids  de  la  vapeur  qui  occupait  l'espace  A,  on  ob- 
tiendra, en  divisant  l'un  par  l'autre,  le  volume  spécifique  de  la 
vapeur  saturée.  Celte  méthode  se  prêle  à  la  répétition,  car  on 


ÉQUIVALENT  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR.  i35 

pourra  accumuler  dans  les  tubes  absorbants  la  vapeur  correspon- 
dant à  un  nombre  quelconque  d'opérations;  il  suffira,  après 
chaque  expérience  partielle,  de  faire  à  nouveau  le  vide  en  A  et  de 
recommencer  Topération  exactement  de  la  même  manière. 

Pour  réaliser  les  opérations  que  je  viens  de  décrire,  j'ai  employé 
l'appareil   suivant   :    Une   chaudière   en   cuivre  rouge   embouli, 

Fig.  3. 


d'un  peu  plus  de  i*'*  de  capacité,  pouvant  être  fermée  par  un 
couvercle  en  bronze,  constitue  l'espace  A.  Le  réservoir  B  fait 
corps  avec  le  couvercle  et  forme  saillie  à  l'intérieur,  de  telle  sorte 
que  sa  température  est  exactement  celle  de  la  chaudière;  il  est 
Terme  par  un  bouchon  à  vis.  Les  robinets  R  et  R',  qui  sont  les 
analogues  de  ceux  qui  portent  les  mêmes  lettres  dans  la  figure 
précédente,  placés  sur  le  couvercle,  sont  des  robinets  à  écrase- 
ment, et  la  garniture  de  leurs  presse-étoupes  est  en  liège  passé  au 
talc,  de  façon  à  éviter  toute  trace  de  graisse;  dans  ce  but  aussi, 
tous  les  joints  sont  garnis  avec  du  plomb.  La  chaudière  est  plongée 
dans  un  bain-marie,  où  elle  est  soutenue  par  une  couronne,  dans 
laquelle  elle  s'engage  à  baïonnette,  pour  qu'elle  ne  puisse  tourner 
lorsqu'on  serre  les  robinets.  L'intérieur  tout  entier  en  a  été  doré, 
de  façon  à  éviter  sûrement  une  attaque  du  métal  par  la  vapeur  ou 
le  liquide,  en  présentant  une  surface  bien  continue  d'un  métal 
homogène  et  peu  attaquable  (*). 

Voici  la  façon  dont  était  organisée  une  expérience  sur  l'éther 
(.fig-  3). 


(<)  Cet  appareil  a  été  construit  avec  une  grande  perfection  par  M.  Ducretet. 
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D'un  point  de  jonction  central  J  partaient  : 

Un  tube  M  sur  le  trajet  duquel  se  trouvaient  les  tubes  absor- 
bants T;  ce  tube  pouvait  être  relié  au  robinet  R'; 

Un  tube  N  se  rendant  à  la  machine  pneumatique  à  mercure; 

Un  tube  O  se  rendant  à  la  machine  Carré; 

Enfin  un  tube  P  relié  par  son  extrémité  à  une  série  de  tubes  'F, 
destinés  à  arrêter  Tacide  carbonique  et  la  vapeur  d'eau  de  l'atmo- 
sphère. Ces  tubes  comprenaient  :  deux  barboteurs  à  potasse  caus- 
tique, deux  barboteurs  à  acide  sulfurique,  quatre  grands  tubes  à 
ponce  sulfurique,  une  colonne  de  potasse  anhydre  d'environ  3o"" 
et  une  colonne  de  même  longueur  d'acide  phosphorique. 

Un  dernier  tube  Q  permettait  de  mettre  directement  l'espace  A 
en  relation,  soit  avec  la  machine  à  mercure,  soit  avec  la  machine 
Carré,  sans  passer  par  la  série  des  tubes  T. 

Les  tubes  absorbants  que  j'ai  employés  pour  la  vapeur  d'élher 
sont,  à  partir  de  la  chaudière,  les  suivants  :  de  deux  à  quatre  tubes 
de  Liebig  contenant  de  l'acide  sulfurique  pur,  destiné  à  arrêter  la 
vapeur,  un  tube  à  chaux  sodée  pour  absorber  l'acide  sulfureux 
qui  pouvait  être  dégagé  dans  l'action  de  l'acide  sulfurique  sur 
l'élher,  un  tube  à  ponce  sulfurique  précédant  deux  tubes  à  acîde 
phosphorique  destinés  à  servir  de  tubes  témoins.  L'un  de  ces 
tubes  au  moins  ne  doit  pas  varier  de  poids.  La  masse  d'éther 
absorbée  a  été  calculée  par  l'accroissement  de  poids  de  tous  les 
tubes  compris  entre  le  robinet  R'  et  le  premier  des  tubes  à  acide 
phosphorique  qui  n'a  pas  varié. 

Voici,  comme  exemple,  les  résultats  d'une  expérience  compre- 
nant deux  tubes  à  acide  sulfurique  : 

Numéro  Nature 

du  tube.  de  l'absorbant.  Gain.  Perte. 

i Acide  sulfurique.  2,56625  o 

2 Jd.  0,0070  o 

3 Chaux  sodée.  o,oo3o  o 

4 Ponce  sulfurique.  o  o 

5 Acide  phosphorique.  o  o 

Masse  de  Téther  absorbé a»"",  6762 

Comme  on  le  voit,  l'éther  est  absorbé  presque  intégralement 
dans  le  premier  tube  à  acide^  du  moins  lorsque  l'acide  est  neuf, 
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ce  qui  était  le  cas  de  Texpérience  citée;  il  y  a  d'ailleurs  intérêt  à 
changer  cet  acide  à  chaque  expérience,  car  celui  qui  a  déjà  été 
employé  dégage  de  Tacide  sulfureux^  perturbation  qu'il  est  con- 
venable d'éviter. 

J'ai  dît  qu'avec  cet  appareil  on  pouvait  employer  une  méthode 
de  répétition;  toutefois,  je  me  suis  borné  à  l'employer  une  fois 
parce  que,  une  expérience  simple  durant  environ  quatre  heures,  le 
dégagement  d'acide  sulfureux  que  j'ai  signalé  plus  haut  se  produit 
déjà  à  la  fin  de  la  seconde  expérience,  et  je  crois  qu'il  est  prudent 
de  l'éviter,  malgré  la  présence  du  tube  à  chaux  sodée. 

Voici  la  marche  de  l'opération  : 

Je  porte  le  bain-marie  dans  lequel  la  chaudière  est  placée  à  la 
température  à  laquelle  je  veux  opérer,  et  l'y  maintiens  aussi  exac- 
tement que  possible  pendant  une  heure;  en  général  les  variations 
n'ont  pas  dépassé  —j  de  degré.  Pendant  ce  temps,  à  l'aide  du  tube 
Q,  je  fais  le  vide  dans  la  chaudière,  de  telle  sorte  que  la  pression 
de  l'air  resté  ne  soit  plus  qu'environ  i""*  de  mercure;  ceci  fait, 
je  ferme  le  robinet  R'  et  j'ouvre  R  progressivement.  Je  laisse  la 
chaudière  en  communication  avec  le  producteur  de  vapeur  B  en- 
viron une  heure.  Je  ferme  ensuite  le  robinet  R  et,  ouvrant  R',  je 
fais,  à  l'aide  de  la  machine  Carré,  le  vide  très  lentement  à  travers 
les  tubes  absorbants.  Lorsque  la  pression  n'est  plus  que  3*^"*, 5  de 
mercure,  j'interromps  par  le  jeu  des  robinets  la  communication 
de  l'appareil  avec  la  pompe,  et  je  laisse  rentrer  très  lentement  de 
l'air  purifié  à  travers  les  tubes  T'.  L'équilibre  établi  avec  l'atmo- 
sphère, je  fais  de  nouveau  le  vide,  toujours  à  3"", 5,  puis  je  laisse 
rentrer  de  l'air,  et  ainsi  de  suite;  dans  les  expériences  que  j'ai 
faites,  il  y  a  eu  au  moins  quatre  rentrées  d'air,  et  par  conséquent 
le  vide  a  été  fait  cinq  fois. 

La  quantité  de  vapeur  laissée  ainsi  dans  la  chaudière  est  négli- 
geable. Si,  en  effet,  on  admet  que  l'on  puisse,  dans  un  calcul 
approché,  appliquer  à  la  vapeur  et  à  l'air  la  loi  de  Mariotte  et  la 
loi  du  mélange  des  gaz,  les  poids  successifs  de  vapeur  i:,  i7|,  tts)  ••• 
contenus  dans  la  chaudière  seront  proportionnels  aux  pressions 
successives  A,  A,,  A^,  ...  de  cette  vapeur.  Le  rapport  de  l'une  de 
ces  pressions  à  la  précédente  étant  le  rapport  à  la  pression  atmo- 
sphérique de  la  pression  restant  dans  l'appareil  lorsque  l'on  in- 
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3  5 
terrompt  la  communication   avec  la  pompe,  c'est-à-dire  -—-  ou 

I 

environ  — ,  on  aura 

20 


TTi    __   TTj    _   Its    _   1t4   _      I  ''^^    _  /    ^     \     —  ' 

t:        Tti        Ttî       T.3        ao  Tt   ~  \2o/         iCoooo  ' 


quantité  absolument  négligeable. 

Le  jaugeage  de  cet  appareil  a  été  effectué  de  deux  manières  : 
1°  par  un  jaugeage  à  Teau  distillée  effectué  à  30**;  a^  par  un  jau- 
geage à  l'acide  carbonique  privé  d'air.  L'opération  consiste  sim- 
plement à  effectuer  sur  de  Tacide  carbonique  une  opération 
analogue  à  celle  que  j'ai  décrite  pour  une  vapeur  saturée. 

La  valeur  moyenne  trouvée  a  été  : 

Pour  un  premier  groupe  de  mesures  de  densités  de  vapeur  ....     ii36",90 
Pour  un  second        »  »  »  u       11 36*%  09 

l'appareil  ayant  été  resserré  entre  les  deux  séries  de  mesures. 

Voici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  pour  le  volume  spécifique 
de  la  vapeur  saturée  d'éther,  en  opérant  de  27^  à  35®  : 

Volume 
spécifîque 
Température.  m'.  Observations. 

27,66 441,3  » 

28,60 4^3,9  » 

^9,375 410,4  » 

29, 72 4o5,i  » 

3o,o2 399,9               Expérience  double. 

3i,5o 377,2  » 

34,12 35 1,2  » 

En  rapprochant  ces  nombres  de  ceux  que  j'avais  obtenus  avec 
la  première  méthode,  j'ai  constaté  une  concordance  complète. 
Par  exemple,  les  deux  expériences  faites,  l'une  à  3o**  (première 
méthode),  l'autre  à  3o°,02  (deuxième  méthode),  donnent,  l'une 
400*^'',  l'autre  399**^,9,  comme  valeur  du  volume. 

Cette  concordance  donne  la  certitude  presque  absolue  que  les 
deux  méthodes  ne  comportent  pas  d'erreurs  systématiques,  car 
les  appareils  sont  bien  différents.  La  vapeur  se  trouve  dans  l'un 
en  présence  d'une  paroi  de  verre;  dans  l'autre,  elle  n'est  en  con- 
tact qu'avec  de  l'or.  S'il  y  avait  eu  une  action  sensible  de  la  part 
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des  paroiS)  il  est  plus  que  probable  qu'elle  eût  varié  avec  la  nature 
même  de  ces  parois.  C'est  là  une  justification  des  plus  importantes 
des  deux  procédés;  elle  m'a  permis  de  considérer  les  nombres 
trouvés  comme  exacts  et  de  les  appliquer  au  calcul  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur. 

En  calculant  à  l'aide  de  la  mélhode  des  moindres  carrés  les  coef- 
ficients d'une  formule  empirique  de  la  forme 

1*'=  A-+-BT-i-Ct», 

où  T  est  l'excès  de  la  température  considérée  sur  3o°,  j'ai  trouvé  : 

tt'  =  4oo,4a  —  15,7394^  ■+-  o,539T*. 

Voici  un  Tableau  comparatif  des  nombres  résultant  de  l'ex- 
périence et  du  calcul.  Les  nombres  en  caractères  gras  ont  été  ob- 
tenus par  la  première  méthode  : 

Température.  Trouvé.  Calculé.  Différence. 

28,40 426,20  4'i<>,o8  -^0,1 

a8,6o 4^3,90  4î»3,5i  H-o,4 

29,375 410,40  410,48  — 0,1 

22,720 4o5,io  404 187  -+-o,A 

30,00 400,00  400,42  -0,4 

3o,02 399,9  400,  II  —0,2 

3i,5o 377,20  377,02  -î-0,2 

31,70 375,10  375,22  -0,1 

31,90 373,0  372,56  -1-0,4 

L'erreur  moyenne  est  o,a8. 

CHAPITRE  II. 

DÉTERMINATION    DE    LA   VALEUR    DE  L'ÉQUIVALENT   MÉCANIQUE   DE   LA  CHALEUR. 

En  appliquant  à  un  mélange  d'un  liquide  et  de  sa  vapeur  le 
principe  de  l'équivalence  et  le  principe  de  Carnot,  on  obtient  une 
relation  que  l'on  peut  déduire  d'ailleurs  de  l'équation  de  ïhomson  : 
c'est 

dt  E     ^  ^  dt 

Cette  relation  contient  une  variable  indépendante  t^  la  tempé- 
rature centigrade;  quatre  quantités,  fonctions  de  celte  variable, 
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spécifiques  du  corps  auquel  on  applique  la  relation  :  L  la  chaleur 
de  vaporisation,  u'  et  u  les  volumes  spécifiques  de  la  vapeur  et  du 
liquide,  p  la  pression;  la  température  absolue  T,  et  une  constante 
E,  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

Si  Ton  suppose  T  représenté  par  l'expression  (278  -i-  t),  --rz 

devenant  l'unité,  et  que,  considérant  une  valeur  particulière  de  t^ 
on  introduise  dans  la  relation  le  sjstème  des  valeurs  correspon- 
dantes de  L,  iJ,  uei'-p-y  elle  ne  contiendra  plus  d'inconnue  que  E 

et  pourra  être  regardée  comme  une  équation  permettant  de  déter- 
miner cette  quantité. 

Pour  un  certain  nombre  de  corps  et,  en  particulier,  pour  l'eau, 

l'éther  et  le  sulfure  de  carbone,  L  et  -^  ont  été  mesurés  à  diffé- 
rentes températures  par  Regnault  et  représentés  empiriquement 
par  des  formules  :  u  a  été  déterminé  par  d'autres  expérimentateurs  ; 
enfin,  j'ai  mesuré  u'  pour  ces  corps  à  quelques  températures;  je 
pouvais  donc  calculer  E. 
Voici  quelques  résultats  : 

Équivalent  mécanique 
Nature  du  liquide.  Température.  de  la  chaleur.  Moyennes. 

o 

68,20  4^4 >G 

88,60  423,3 

Eau \    98,10  4^4,1/        423,9!) 

99,60  423,9 

101, 5o  4^3,9 

/    57,90  4îfc4,2 

Éther I     85, 5o  4*4 1©  }  4î*4>07 

(  iio,5o  4îî4»o 

Sulfure  de  carbone  ... .  84,60  4^4)^  424, 5o 

La  concordance  entre  les  divers  nombres  de  ce  Tableau  est 
aussi  satisfaisante  que  possible,  si  l'on  songe  qu'ils  proviennent  de 
données  numériques  obtenues  par  trois  expérimentateurs  sur  des 
échantillons  différents  des  corps,  et  que  la  présence  d'impuretés, 
souvent  difficiles  à  faire  disparaître,  échappant  même  aux  réactifs 
chimiques,  peut  modifier  profondément  les  propriétés  physiques 
d'un  corps. 

Pour  éviter  cette  cause  d'erreur,  je  me  suis  proposé  de  déter- 
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miner  sur  un  même  échantillon  du  corps  les  quatre  quantités  u, 
~j  L  et  a',  entrant  dans  la  relation  précédente.  Cherchant  à  ob- 
tenir la  valeur  la  plus  approchée  possible  de  l'équivalent  méca- 
nique de  la  chaleur,  je  devais  me  placer  dans  les  conditions  expé- 
rimentales les  meilleures  pour  diminuer,  autant  que  je  le  pouvais, 
les  erreurs  commises  dans  la  détermination  de  ces  quantités.  Il 
m'a  semblé  qu'aux  environs  de  3o°  il  serait  relativement  facile  de 
faire  ces  mesures  sur  Péther;  de  plus,  ce  corps  s'obtient  et  se  con- 
serve assez  facilement  pur  ^  j'ai  donc  choisi  l'éther  à  3o°  et  cherché 
à  obtenir  aussi  exactement  que  possible  la  valeur  des  quatre  con- 
stantes spécifiques  ">  ^'  L  et  w',  en  opérant  sur  un  seul  échan- 
tillon de  ce  corps. 

L'éther  employé  pour  cet  ensemble  de  mesures  était  de  l'éther 
pur,  rectifié  à  difl^érentes  reprises  et  laissé  pendant  plusieurs  mois 
en  contact  avec  du  sodium. 


Mesure  du  volume  spécifique  de  l'éther  liquide. 

La  méthode  que  j'ai  employée  est  la  méthode  du  thermomètre 
à  tige. 

Je  ne  donnerai  que  les  résultats. 

Les  deux  valeurs  o,7o35  et  0,7026  ont  été  trouvées  pour  la 
densité  d  de  l'éther  à  3o**  ;  la  moyenne  est  o,  7080,  l'erreur  moyenne 
étant  o,ooo5. 

La  valeur  0,7038,  trouvée  par  Isidore  Pierre,  leur  est  un  peu 
supérieure,  sans  cependant  s'en  écarter  beaucoup. 

Le  volume  spécifique  u  est  2  = t  =  1*^*^,422,   et  l'erreur 

moyenne 

d^         '       ' 

le  coefficient  de  dilatation  que  j'ai  trouvé  égal  à  0,0017524  est 
intermédiaire  entre  les  nombres  donnés  par  Isidore  Pierre,  Kopp 
et  M.  Hirn. 
La  valeur  prise  pour  u  est 

M  =  i'*,422  -f-  0,00247  f, 

avec  une  erreur  moyenne  de  0,001. 
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Mesure  de  ^  • 

Deux  mélhodes  ont  servi  à  la  mesure  de  ^  :  i**  celle  qui  con- 
siste à  mesurer  la  tension  de  vapeur  p  à  différentes  températures, 
à  représenter  empiriquement  la  valeur  de  p  par  une  formule,  et 

à  en  déduire  le  premier  coefficient  différentiel  ^;  2®  une  méthode 

particulière  permettant  d'aborder  directement  la  détermination  de 

~r-f  <îllc  sera  décrite  en  second  lieu. 
at 

Première  méthode.  —  J'ai  mesuré  p  à  des  températures  va- 
riant de  Y^  de  degré,  de  a6**,4i  à  Sa,  21  par  la  méthode  de  l'ébul- 
lition.  Trois  groupes  de  mesures  ont  été  effectués. 

Pour  interpréter  les  résultats,  j'ai  posé 

/?  =  A  H-  Bt  H-  Gt«, 

et  calculé  A,  B,  C  par  la  méthode  des  moindres  carrés  à  l'aide  de 

chacun  des  trois  groupes  de  mesures  effectuées. 

J'ai  trouvé  ainsi  : 

A.  n.  c. 

cm 

Premier  groupe 63,722  a,35g3  0,04 

Deuxième  groupe ....     63,684  2*3599  0)^4 

Troisième  groupe ....         »  2,3587  o,o4 

Moyenne »  2, 3593  0,04 

L'erreur  moyenne  sur  B  a  été  trouvée  égale  à  o,ooo5.  Les  valeurs 
indiquées  par  Regnault  sont 

A  =  63,5o35,         B  =  2,3548. 
L'écart  sur  la  valeur  de  B  est,  on  le  voit,  très  faible. 

Deuxième  méthode,  —  Cette  méthode  permet  de  déterminer 

séparément  les  deux  termes  du  rapport  -^-  Imaginons  que  l'on 

cherche  à  mesurer  la  tension  de  vapeur  de  l'éther  à  3o°  avec  l'ap- 
pareil décrit  dans  l'exposé  de  la  première  méthode,  et  qu'il  existe 
dans  l'appareil  une  lente  rentrée  d'air,  on  verra  graduellement  la 
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pression  augmenter  et  la  température  s'élever,  de  telle  sorte  que 

ces  deux  quantités  seront  fonctions  du  temps. 

Considérant  un  intervalle  de    temps  infiniment  petit  d^^  on 

pourra  écrire 

dp  =  k  cTO. 

dt  =  k!d^, 

k  et  k'  étant  les  vitesses  -;Ê;  ^^rûi^^  variation  de  la  pression  et  de 
la  température.  Comme  t  n'est  fonction  que  de  /?, 

dp  _  ^ 
dt  '~  k'' 

Si  Pexpérience  mon  ire  que  ces  vitesses  varient  très  lentement, 
on  pourra,  au  lieu  de  variations  infiniment  petites,  considérer  des 
variations  finies,  mais  très  petites,  c'est-à-dire  écrire 

k 
elle  rapport  y7,  pourra  être  mesuré  directement.  Soit  9|  le  temps 

nécessaire  pour  que  la  pression  augmente  de  o*^",i;  82  celui  qui 
correspond  à  une  élévation  de  température  de  o°,i;  on  aura 

o,i  =  A:0,,        o,i  =  A-'6,, 
d'où 

et 

^  _  Oj  _  dp^^ 
k'  ~^'^x'~"di' 

on  n'a  donc  à  mesurer  que  le  rapport  de  deux  temps,  quantité 
indépendante  de  la  marche  du  chronomètre  employé. 

La  rentrée  de  Tair  dans  l'appareil  que  j'ai  employé  se  faisait 
par  un  tube   capillaire,   très  fin.  J'ai  d'abord  cherché  comment 

variaient  les  coefficients  k  et  A',  c'est-à-dire  tt  et  r-  pour  des  in- 

tervalles  de  temps  successifs,  et  je  me  suis  convaincu  qu'on  peut, 
en  toute  rigueur,  considérer  k  et  k'  comme  constants  et  appliquer 
les  équations  (i)  pour  des  variations  considérables  de  pression. 
Voici  les  résultats  d'une  expérience  : 
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Manomètre  (millim.) 65      64      63      62      61       60      59      58      5; 

Temps  (secondes) i55     ?.38    37.4     408     492     576    662     745     829 

Différences 83       86      84      84      84      86      83      84 

Moyenne  des  différences 84 ,25 

Thermomètre  (degrés).. .        29,40        29, 5o        29,60        29,70        29,80 
Temps  (secondes) 3i5  5i8  708 904  1099 

Différences 197  196  196  195 

Moyenne  des  différences 196 

Température  moyenne 29)60 

On  voit  que,  pour  des  variations  de  8,  correspondant  à  une 
baisse  maximum  de  S™"'  du  manomètre,  je  me  suis  trouvé  dans 
les  conditions  indiquées  ci-dessus. 

Il  suffit  alors  d'écrire  qu'à  29^,60,  température  moyenne  ob- 
servée, on  a  (*) 

£^  _  6,  _    196 
dt  "  ¥i'~  84,25* 

Les  indications  du  manomètre  sont  instantanées,  celles  du  ther- 
momètre ne  le  sont  pas  ;  mais,  la  température  variant  avec  régu- 
larité, il  doit  s'établir  un  régime  permanent,  dans  lequel  le  retard 
de  l'instrument  est  constant.  De  plus,  on  est  maître  de  la  valeur 
de  ce  retard  constant;  car,  en  diminuant  la  vitesse  de  rentrée  de 
l'air  dans  l'appareil,  on  peut  faire  varier  la  température  avec 
autant  de  lenteur  qu'on  le  veut.  Comme  on  n'a  à  constater  que 
des  variations  de  température,  on  n'aura  pas  à  s'en  préoccuper. 

La  méthode  consiste  alors  à  mesurer  avec  un  chronomètre  à 
pointage,  ou  tout  autre  appareil  permettant  d'enregistrer  les 
temps,  les  durées  nécessaires  pour  obtenir,  d'une  part,  une  aug- 
mentation de  pression  de  o*^",i  de  mercure,  et,  de  l'autre,  une 
élévation  de  température  de  0°,  i;  le  quotient  de  ces  deux  temps 

donne  -^  exprimé  en  centimètres  de  mercure. 

L'avantage  de  cette  méthode  est  de  n'obliger  qu'à  apprécier  le 
moment  où  une  colonne  mercurielle  affleure  une  division,  par 
conséquent  de   dispenser  de  l'évaluation  toujours   délicate  des 


(*)  Je  ne  parle  pas  des  corrections  ordinaires,  qu'il  faut  en  outre  effectuer. 
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fractions  de  division  ;  le  thermomètre  et  le  manomètre  employés 
dans  ces  expériences  étant  gradués  sur  tige,  cette  constatation  est 
facile.  La  précision  est  en  quelque  sorte  illimitée;  car,  en  dimi- 
nuant la  vitesse  de  rentrée  de  l'air,  on  augmente  les  temps  à  ob- 
server, c'est-à-dire  les  deux  termes  du  rapport  -^  • 
Voici  les  résultats  obtenus  en  opérant  de  29®  à  3i**  : 

Température 39)Oi       ^9)^1       ^9)^1       ^9)9^       3o,ii       3o,2i       3i,oi 

—  (cent,  demerc.) 2,2770    2,3171     2,3252    2,35o5    a, 3677     2,3767    2,44^^ 

Pour  interpréter  ces  résultats,  j'ai  posé 

et  calculé  B'  et  C  par  la  méthode  des  moindres  carrés. 

J'ai  trouvé 

B'=  2,3584, 
C'=  0,0834. 

Pour  l'erreur  moyenne  des  déterminations,  on  trouve 

o,ooo5. 

La  valeur  de  C  est,  comme  elle  doit  être,  le  double  de  la  valeur 
de  C. 
La  valeur  prise  pour  ^  est,  en  centimètres  de  mercure, 

-£  =  2,3584 -+-o,o834t 

ou,  en  grammes  par  centimètre  carré, 

dp 

-jj  =  32,0648  -f- 1 ,  1359T    (erreur  moyenne  0,007  ). 

Mesure  de  la  chaleur  de  vaporiBation. 

La  méthode  employée  pour  la  mesure  de  la  chaleur  de  vapori- 
sation est  une  de  celles  que  M.  Berthelot  a  décrites  dans  son 
Essai  de  Mécanique  chimique.  Elle  consiste  à  mesurer  l'abaisse- 
ment de  température  produit  par  l'évaporation  sous  l'action  d'un 
courant  gazeux,  d'une  quantité  déterminée  de  liquide. 

/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  VIL  (Avril  i888.)  12 


i46  PBROT. 

Cinq  groupes  d'expériences  ont  été  faits  à  3o". 
En  introduisant  t  dans  la  formule 

L  =  a  -+-  6/, 
on  a  la  relation 

L  =  a*-hbx    (a'=  a-hSob). 

Les  valeurs  de  af  ainsi  déterminées  sont  : 

a'.  b. 

Premier  groupe 9*1*^  — o,ia85 

Deuxième  groupe 91, 3o  — o,i3oo 

Troisième  groupe 91, 35  — o,i3io 

Quatrième  groupe 9i)49  —0,1290 

Cinquième  groupe 9^1  ^6  — o,i3o2 

Le  calcul  fait  a  donné  pour  af  et  b  les  valeurs 

a' =91,29,        b  =  —  0,1297, 

Terreur  moyenne  étant  0,12. 

La  formule  à  laquelle  je  me  suis  arrêté  est 

(0  L  =  9i>29  — o,i297T. 

Regnault  indique 

L  =  94,00  —  o, 07901  i  —  o,ooo85i4<', 

qui  correspond,  pour  une  formule  en  t,  à 

(2)  L  =  91,395  — o,i3io9T  —  0,0008514"^*; 

eu  égard  à  la  valeur  de  l'erreur  moyenne  0,12,  ces  deux  formules 
peuvent  être  considérées  comme  concordantes. 

Mesure  du  volume  spécifique  de  la  vapeur  saturée. 

J'ai  décrit  dans  le  Chapitre  I  les  deux  méthodes  employées,  et 
donné  les  résultats;  je  me  bornerai  à  rappeler  la  formule  trouvée 

u'=  4oo~,42  —  i5,7394t-4-o,539t*, 

avec  une  erreur  moyenne  de  o,  28. 
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Valeur  de  Ea,  —  Il  ne  reste  plus  qu'à  introduire  dans  la  formule 

T(«'-.)g 
E  = ^ 

les  résultats  précédents  pour  obtenir  la  valeur  de  E,  qui  sera 
exprimée  en  grammes-centimètres,  correspondant  par  conséquent 
à  une  petite  calorie.  Si  Ton  fait  t  ==  o  dans  les  formules  précé- 
dentes, 

£  ^  3o3(4oo,4?^~i,4?0  3a,o648  ^    ^^^^ 

L'erreur  moyenne  sur  la  valeur  de  E  est  environ  o,5  :  l'erreur 
probable  serait  par  conséquent  o,34. 

Si  dans  la  relation  on  introduit  les  formules  elles-mêmes  qui 

représentent,  en  fonction  de  t,  w,  i/,  -^  et  L,  on  obtient,  pour 
représenter  E,  une  fonction  de  t 

P  __  (3o3  -H  t)(4oo,42  —  i5,7394t  -y-  o,53f)T«  — 1,42  —  o,ooa5T)(3!>,o6^8  ^-1,1359-:) 
■"  9», '^9  — 0,1^97' 

J'ai  calculé  les  valeurs  de  cette  fonction  pour  quelques  valeurs 
de  T  et  constaté  qu'elle  varie  très  lentement. 

Valeur  de  t.  Valeur  de  E. 

—  «,o 4^429 

—  0,2 42458 

—  0,1 42461 

0,0 42463 

^-  0,1 42467 

-+-  0,2 42470 

-+-  1,0 4^49^ 

C'est  là,  je  crois,  une  vérification  importante  du  résultat  final. 
Il  est  évident  que  l'on  ne  peut  trouver  pour  E  une  quantité  indé- 
pendante dex;  mais  la  variation  est  ici  assez  faible;  car  elle  est 
sensiblement  représentée  par 

E  =  42463  -\-  3oT. 

De  T  =  —  o,  2  à  T  =  o,  2  elle  n'est  que  de  1 2,  alors  que  l'erreur 
probable  d'une  détermination  est  34* 
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En  résumé,  la  valeur  de  Téquivalent  mécanique  de  la  chaleur 
trouvée  en  dernier  lieu,  très  voisine  des  nombres  indiqués  page  i4o, 
déduits  des  expériences  sur  Feau,  est,  en  kilogramme  très, 

4^4,63, 
avec  une  erreur  probable  de  o,34. 


CHALEUR  SPÉCmaUE  POUR  UlE  TBAHSFORMATIOll  aUELGORaUE 
ET  THERMORTIAMiaUE; 

Par  m.  Marcel  BRILLOUIN. 

1.  Au  début  de  tout  travail  théorique  sur  les  questions  de  calo- 
rimétrie,  pour  les  corps  dont  la  température  est  une  fonction  de 
la  pression  et  du  volume,  on  écrit  la  relation 

La  quantité  de  chaleur  infiniment  petite  dQ,  absorbée  par  le 
corps  quand  la  pression  et  le  volume  subissent  des  variations  infi- 
niment petites,  est  une  fonction  linéaire  de  ces  variations. 

Tous  les  auteurs  que  j'ai  lus  ont  bien  le  sentiment  qu'il  y  a 
quelque  chose  d'hypothétique  dans  la  manière  d'écrire  ou  d'em- 
ployer cette  relation;  mais  par  une  circonstance  curieuse  tous  font 
porter  leur  effort  sur  l'absence  des  termes  du  second  ordre  en 
'dpdvj  qui  ne  fait  pas  difficulté,  et  laissent  sans  examen  la  forme 
des  coefficients  A  et  B.  C'est  quand  on  suppose  A  et  B  fonctions 

de  Pj  V  seuls,  mais  indépendants  de  ^9  que  l'on  fait  implicite- 
ment une  hypothèse,  qui  semble  n'avoir  été  remarquée  de  per- 
sonne jusqu'ici. 

2.  Pour  mettre  ce  point  bien  en  lumière,  passons  par  tons  les 
intermédiaires.  Un  corps  dont  la  relation  caractéristique  prise 
sous  forme  différentielle  est 

dt  =  adp  -^b  dç 
est  chauffé  dans  un  appareil  qui  établit  entre  la  pression  et  le  vo- 
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lame  une  relation  déterminée 

La  quantité  de  chaleur  qu'il  faut  lui  communiquer  est,  par  la 
définition  même  des  chaleurs  spécifiques, 

d(i=C[aF\v)-\-b]dv, 

et  C  est  une  fonction  de/?,  de  ç^  et  de  la  loi  particulière  de  trans- 
formation à  partir  de  l'état  initial,  c'est-à-dire  des  dérivées  ^, 

Nous   savons  d'ailleurs   que   cette  chaleur  spécifique  dépend 
bien  au  moins  de  -p  9  puisque  les  chaleurs  spécifiques  à  pression 

constante  et  à  volume  constant  sont  diflerentes. 

Admettons  que  cette  dérivée  première  intervienne  seule. 

L'expérience  nous   apprend  qu'une   transformation  isotherme 
exige  encore  un  échange  de  chaleur;  donc  le  produit 

C[aF'(p)-hô]  =  C„ 

reste  fini  quand  le /acteur  aF\ç)  +  b  devient  nul.  En  outre,  la 
chaleur  spécifique  ne  devient  infinie  pour  aucune  autre  valeur  de 

-^,   elle  ne  devient  ni  nulle  ni   infinie  quand  ^  s'annule  ou 

devient  infini.  De  toutes  les  fonctions  qui   satisfont  à  ces  con- 
ditions la  plus  simple  est 


Ct=A:^-+-B,        C  = 


a-f-  -+-6 
dv 

A  et  B  ne  dépendant  plus  que  de  p  et  p.  C'est  celle  qui  résulte  de 
l'hypothèse  universellement  admise 

d(l=  \dp-hB  dç. 

Mais  il  faut  bien  remarquer  que  c'est  une  pure  hypothèse  :  une 
infinité  d'autres  formes  de  Ci  satisfont  aux  mêmes  conditions 
limites.  Je  n'en  citerai  que  deux  exemples  :  1°  On  peut  prendre 

pour  C|  une  fraction  rationnelle  en  ^  7  dont  tous  les  coefficients 
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sont  des  fonctions  de  p,  ç,  le  dénominateur  étant  de  degré  2/1  et 
ayant  toutes  ses  racines  imaginaires  en  -^9  tandis  que  le  numé- 
rateur de  degré  an  +  i  a  toujours  une  racine  réelle.  Si  le  numé- 
rateur avait  plusieurs  racines  réelles,  ce  n^est  plus  une  courbe 
adiabatique,  mais  un  nombre  impair  de  courbes  qui  passeraient 
par  chaque  point  du  plan  (^,  ç).  2®  Les  coefficients  A,  B  peuvent 
être  des  polynômes  d'une  fonction  transcendante  cp,  qui  reste  finie 

pour  toute  valeur  de  -~>  comme  0  =  sin(  a~^-f- ^  j.  Il  n'y  a 

qu'une  ligne  adiabatique  si  toutes  les  racines  cp  de  ce  polynôme 
sont  imaginaires  ou  non  comprises  entre  —  i  et  +  i.  S'il  y  avait 
une  seule  racine  admissible,  le  nombre  des  lignes  adiabatiques 
passant  par  un  point  (/>,  i^)  serait  illimité. 

3.  Avons-nous   au  moins   une  justification  expérimentale  de 

cette  supposition 

dq  —  kdp-^B  dv? 

Seuls  les  gaz  et  les  vapeurs  se  prêteraient  au  contrôle;  les 
pressions  développées  dans  l'échauflement  des  solides  ou  des 
liquides  sont  trop  grandes  pour  qu'on  puisse  songer  à  leur  imposer 
une  loi  de  dilatation  p  ^^  ^i^)  donnée  à  l'avance.  Mais  jusqu'ici 
toutes  les  déterminations  faites  sur  les  gaz  se  réduisent  à  deuK 


G(/?,  p,  o)  et  G 


Ry  ^ti'^l    I'  en  désignant  par  l'indice    o  la 

transformation  adiabatique.  Pour  les  vapeurs,  les  renseignements 
sont  moins  complets  encore. 

Il  ne  semble  pourtant  pas  qu'il  soit  impossible  d'entreprendre 
cette  étude  avec  succès,  en  prenant  pour  point  de  départ  un  dis- 
positif analogue  à  celui  de  MM.  Jamin  et  Richard,  et  prenant  les 
précautions  nécessaires  pour  éviter  entièrement  les  pertes  par 
rayonnement. 

4.  La  forme  rfQ  =  (  A  -£^  +BWf'  est  d'ailleurs  nécessaire  à 

l'existence  même  de  toute  la  Thermodynamique  des  corps  qui  ne 
subissent  pas  de  déformations  permanentes. 
Reprenons  Thypothèse  générale 


J^Q  =  ^(..;,.g.^....)^., 
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$  étant  une  fonction  des  vari-ables  ^,  />,  -i^>  •  •  •>  déterminée  par 

la  nature  du  corps,  qui  donne  la  quantité  de  chaleur  correspon- 
dant à  une  loi  de  transformation  quelconque,  lorsqu^on  met  à  la 

place  de  /?,  ^  j  -  •  •  leurs  expressions  en  fonction  de  Vy 


/»  =  F(.),         ^=^(0, 


Pour  que  le  principe  de  Téquivalence  soit  exact,  il  faut  que 

rinlég:rale 

/J^[P,  F(pO,F'(i.),...]-F(/>)|rfi; 


''O' 


soit  nulle  pour  tout  circuit  fermé  ramenant  à  la  fois  ç^  p  aux  va- 
leurs initiales  ^o»  /^oi  quelles  que  soient  les  discontinuités  deF'(ç'), 
F"(fr'),  ...,  c'est-à-dire  quels  que  soient  les  angles  ou  les  variations 
brusques  de  courbure  du  contour.  En  d'autres  termes,  il  faut  que 
cette  même  intégrale  étendue  à  un  arc  /7o,  i^o,  /7|,  (>|  ait  la  même 
valeur  quelles  que  soient  la  forme  de  cet  arc  entre  les  points 
extrêmes,  sa  direction,  sa  courbure  en  ces  points;  ou  enfin, 
considérant  le  point  /^o^o  comme  fixe,  que  l'on  ait 


[  J(^',  F(i^),  F(P),  . . .)  - F(P)]  dç  =  G[P,  V{h)\. 


G  étant  une  fonction  de  r,  p^  définie  par  la  nature  du  corps  seul, 
indépendante  de  la  fonction  F  qui  définit  le  chemin  intermédiaire. 
C'est  V énergie  interne  du  corps.  Dérivons  les  deux  membres  de 
Péquation  :  il  faut  que  l'on  ait,  quel  que  soit  F(i^), 

ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  si  ê  est  indépendant  de  -^  ?  •  •  -,  et 


linéaire  en  -^> 
dv 


ef=A(/,,p)^^  +  B(;,,p). 


'dv 


5.  On  ne  jugera  peut-être  pas  inutile  d'étendre  les  vérifi- 
cations expérimentales  du  principe  de  l'équivalence,  si  l'on  com- 
pare le  rôle  capital  qu'on   tend  à  lui  donner  dans  la  Science 
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moderne  et  qui  en  fait  une  sorte  d'axiome,  presqu'un  article  de 
foi,  avec  le  petit  nombre  d'expériences  qui  servent  à  Pétablir  sous 
la  forme  où  nous  l'utilisons  principalement.  Écartons  d'abord  les 
deux  méthodes  qui  donnent  une  bonne  détermination  directe,  les 
méthodes  de  frottement  ordinaire  ou  électrique,  dans  lesquelles 
les  corps  ne  décrivent  point  de  cycle,  mais  acquièrent  et  conser- 
vent pendant  toute  la  durée  de  l'expérience  un  état  permanent, 
dont  la  nature  est  encore  fort  obscure.  La  seule  méthode  dont  la 
précision  soit  de  même  ordre  est  précisément  celle  qui  repose  sur 
la  mesure  du  rapport  des  chaleurs  spécifiques  des  gaz  parfaits  soit 
par  l'expérience  de  Clément  et  Desormes,  soit  par  la  vitesse  du 
son,  et  elle  implique  l'hypothèse  que  j'ai  signalée  au  début  de  cet 
article. 

Quant  aux  vapeurs,  aux  liquides,  aux  solides,  tout  ce  qu'on 
peut  dire,  c'est  que  leurs  propriétés  n'ont  montré  aucune  contra- 
diction déterminée,  ont  même  fourni  presque  toujours  un  accord 
remarquable  quant  au  sens  et  à  l'ordre  de  grandeur  des  phéno- 
mènes, avec  les  conséquences  des  deux  principes  de  la  Thermo- 
dynamique. Mais  les  déterminations  numériques  sont  bien  trop 
difficiles  pour  que  cet  ensemble  de  confirmations,  de  nature  à 
produire  la  conviction,  fournisse  une  véritable  preuve.  Si  l'on 
voulait  en  déduire  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  aucune 
des  expériences  sur  les  transformations  des  solides  ou  des  liquides 
ne  le  donnerait  à  plus  de  -|^  ou  -j-  près  de  sa  valeur. 

Quelquefois  le  désaccord  s'est  trouvé  bien  plus  grand  encore, 
comme  dans  les  expériences  par  lesquelles  Edlund  a  essayé  d'ap- 
pliquer à  l'élévation  de  température  des  fils  métalliques  par  traction 

adiabatique  la  relation  ^T  =  jp  (  ~  j  8P,  déduite  de  la  compa- 
raison des  deux  principes  de  la  Thermodynamique.  J'espère 
montrer  prochainement  d'où  provient  ce  désaccord,  dans  une 
étude  d'ensemble  sur  les  corps  qui  subissent  des  déformations 
permanentes. 
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PHÉirOMtnS  ÉLEGTBIOUES  PROBiriTS  PAR  LES  RADIATIOITS; 
Par  m.  RIGHI  (»)/ 

Voulant  chercher  l'explication  des  phénomènes  décrits  ré- 
cemment par  MM.  Hertz  (^),  E.  Wiedemann  et  Ebert  ('),  et 
Hallwachs  (^),  j'ai  été  amené  à  étudier  l'action  des  radiations  dans 
les  phénomènes  de  l'électricité  de  contact  entre  les  métaux,  et 
voici  les  premiers  résultats  que  j'ai  obtenus  : 

«.  Uq  disque  métallique  vertical  A  peut  s'approcher  plus  ou 
moins  d'une  toile  métallique  B  tendue  parallèlement  au  disque. 
Cette  disposition  a  pour  but  de  pouvoir  faire  tomber  les  radiations 
sur  les  parties  d'un  des  métaux  qui  sont  très  près  de  l'autre.  Un 
des  métaux,  par  exemple  A,  communique  avec  un  des  couples  de 
quadrants  d'un  électromètre  de  sensibilité  convenable  (un  volt 
correspondant  à  une  déviation  de  i3o  divisions  de  l'échelle),  l'au- 
tre B  communique  avec  l'autre  couple  de  quadrants  et  avec  la  terre, 
pendant  que  l'aiguille  est  maintenue  à  un  potentiel  constant  (par 
100  couples  zinc-eau-cuivre). 

Si  Ton  fait  communiquer  pour  un  instant  A  avec  la  terre,  puis  si 
Tonfait  tomber  sur  le  système  une  radiation  convenable,  on  voit 
l'aiguille  se  dévier  peu  à  peu  jusqu'à  une  certaine  valeur,  à  laquelle 
elle  arrive  d'autant  plus  promptement,  que  la  source  des  radiations 
est  plus  proche,  et  que  la  surface  des  métaux  est  plus  étendue. 
Cette  déviation  est  négative  si  A  est  zinc  et  B  laiton.  On  obtient 
la  même  valeur  finale  si  l'on  commence  par  charger  A  de  manière 
à  avoir  une  déviation  plus  grande.  Si  A  est  très  près  de  B,  la  dé- 
viation permanente  de  l'électromètre  ne  varie  pas  si  tout  à  coup 
on  éloigne  A  de  B,  ce  qui  prouve  que  les  radiations  ont  réduit 
les  deux  métaux  au  même  potentiel. 

Par  conséquent,  ladite  déviation  mesure,  en  valeur  absolue,  la 
différence  de  potentiel  de  contact  entre  les  métaux  A  et  B.  En 


(»)  Note  présentée  à  VAc.  B,  dei  Lincei^  le  4  mars  1888. 
(»)  WUd,  Ann.,  t.  XXXI,  p.  988;  1887. 
(«)  Ibid.,  t.  XXXIÏI,  p.  241  ;  1888. 
(*)  Jbid.,  t.  XXXIII,  p.  3oi;  1888. 
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effet,  si  l^on  prend  comme  zéro  le  potentiel  des  quadrants  en  com- 
munication avec  le  sol,  et  si  V  est  le  potentiel  de  A  et  V  celui  de 
B,  lorsque  les  deux  métaux  communiquent  avec  la  terre,  la  force 
électromotrice  de  contact  entre  A  et  B  sera  égale  à  V  —  V.  Si 
donc  X  est  le  potentiel  des  quadrants  qui  communiquent  avec  A 
à  la  fin  de  l'expérience,  le  potentiel  de  A  sera  alors  X  -|- V,  pen- 
dant que  celui  de  B  est  encore  V.  On  aura 

X-+-V=V'        ou        X  =  V'— V. 

Si  Ton  met  B,  au  lieu  de  A,  en  communication  avec  Téleclro- 
mètre,  on  obtieift  une  déviation  de  signe  contraire  et  d'égale  va- 
leur absolue.  Le  système  des  deux  métaux  A  et  B  lorsqu'ils  reçoi- 
vent les  radiations  se  comporte  donc  comme  un  couple,  qu'on 
pourra  appeler  couple  photo-électrique, 

La  lumière  du  soleil  ne  produit  pas  ces  effets,  du  moins  d'une 
manière  assez  distincte;  la  lumière  du  magnésium  est  plus  active 
et  celle  de  l'arc  voltaïque  donne  des  résultats  très  notables.  En 
formant  l'arc  entre  charbon  et  zinc,  comme  si  l'on  voulait  pro- 
jeter le  spectre  d'émission  de  ce  métal,  le  phénomène  devient 
plus  intense,  car  en  peu  de  secondes  la  déviation  de  l'électroniètre 
arrive  à  son  maximum.  Cela  indique  que  le  phénomène  est  dû 
principalement  aux  rayons  ultra-violets.  De  plus,  une  lame  de  verre 
placée  sur  le  chemin  des  rayons  arrête  presque  tout  à  fait  l'action, 
pendant  qu'une  lame  de  quartz  produit  un  affaiblissement  très  pe- 
tit. Souvent  on  peut  avec  avantage  concentrer  les  rayons  avec 
une  lentille  de  quartz. 

6.  Quatre  couples  photo-électriques  formés  chacun  par  un  disque 
du  métal  A  et  une  toil^  métallique  du  métal  B  sont  associés  en 
série.  Lorsque  les  radiations  tombent  sur  les  toiles,  on  peut  obser- 
ver les  phénomènes  électrostatiques  que  l'on  obtient  avec  une 
pile  à  circuit  ouvert,  comme  si  les  métaux  qui  forment  cette  pile 
photo-électrique  étaient  immergés  dans  un  vase  d'eau. 

c.  On  peut  supprimer  la  toile  métallique  et  faire  tomber  sim- 
plement les  radiations  sur  une  lame  conductrice  communiquant 
avec  l'électromètre,  après  qu'on  l'a  mise  pour  un  moment  en  com- 
munication avec  la  terre.  Avec  les  métaux  que  j'ai  mis  en  expé- 
rience, on  obtient  une  déviation  positive  très  lente.  Il  parait  que 
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les  corps  qui  entourent  la  lame  jouent  le  rôle  de  la  toile  dans  la 
première  expérience  ;  par  conséquent,  il  est  probable  que  de  l'élec- 
tricité négative  passe  dans  ces  corps  et  de  là  à  la  terre. 

d.  Si  A  est  un  disque  de  laiton  couvert  de  sélénium  conduc- 
teur, on  peut  reconnaître  avant  tout  que  ce  corps  est  plus  électro- 
négatif  {\\\e  le  charbon  de  cornue,  et  qu'il  se  comporte  comme  le 
charbon,  mais  avec  plus  d'intensité,  lorsqu'il  forme  avec  un  métal 
lin  couple  photo-électrique. 

Mais,  si  l'on  supprime  les  rajons  ultra-violets  dans  le  but  d'em- 
pêcher la  production  du  phénomène  déjà  décrit,  on  peut  recon- 
naître que  les  autres  rayons  font  varier  la  force  électromotrice  de 
contact  entre  le  sélénium  et  un  métal  quelconque,  le  sélénium  de- 
venant plus  électronégatif.  Par  exemple,  la  force  électromotrice 
de  contact  entre  le  sélénium  et  la  toile  de  laiton  s'est  accrue  d'un 
quart  environ  de  sa  valeur  lorsque  le  sélénium  a  été  exposé  aux 
radiations. 

Laissant  de  côté  ce  phénomène,  qui  est  d'une  nature  très  dilTé- 
renie  de  ceux  qu'on  a  décrits  plus  haut,  et  sans  essayer  une  expli- 
cation complète,  ce  qui  serait  prématuré,  je  ferai  seulement  noter 
qu'il  semble  qu'on  puisse  accepter  d'une  manière  provisoire  l'idée 
d'une  convection  électrique  produite  par  les  radiations,  à  partir 
des  corps  sur  lesquels,  à  cause  des  forces  électromotrices  de  con- 
tact, il  y  a  une  densité  électrique  de  certain  signe  (probablement  le 
négatif),  vers  les  corps  sur  lesquels  la  densité  est,  pour  la  même 
cause,  de  signe  contraire  (positif). 


HOTE  TOUCHAIT  UH  TBAYAIL  DE  H.  OBUALBI  «  SUR  LA  DILATABILRÉ 
THEBMIOUE  DES  LIOUIDES  »  (i); 

Par  m.  p.  DE  HEEN. 

On  doit  à  M.  Grimaldi  une  série  de  remarquables  recherches 
sur  la  dilatabilité  et  sur  la  compressibilité  des  liquides.  Après 


(  '  )  Voir  p.  71. 
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avoir  déterminé  ces  grandeurs  par  l'expérience,  ce  physicien  exa- 
mine jusqu'à  quel  point  les  valeurs  obtenues  peuvent  s'exprimer 
par  la  formule  de  Dupré  et  par  les  miennes. 

M.  Grimaldi  fait  remarquer  avec  raison  que  les  variations  du 
coefficient  de  compressibilité  avec  la  température,  alors  que  Von 
opère  toujours  sur  la  même  masse  de  liquide,  ne  peuvent  se  re- 
présenter par  la  formule  de  Dupré 

Il  faut,  au  contraire,  écrire,  comme  le  fait  très  bien  remarquer 
M.  Grimaldi, 

TaV 

En  un  mot,  ^3  représente  le  coefficient  de  compressibilité  rap- 
porté à  l'unité  de  volume  et  ^'  représente  le  coefficient  de  com- 
pressibilité rapporté  à  l'unité  de  masse. 

Seulement  M.  Grimaldi  oublie  de  faire  remarquer  que,  si  dans 
le  premier  cas  notre  expression  peut  s'écrire  sous  la  forme  géné- 
rale 

(3)  |^  =  f  V»'«-i, 

elle  doit  s'écrire  dans  le  second  cas  sous  la  forme 

Or  c'est  l'expression  (4),  et  non  pas  l'expression  (3),  qui  est 
applicable  aux  recherches  de  M.  Grimaldi.  Dans  ces  conditions 
l'accord  entre  l'observation  et  la  théorie  serait  très  satisfaisant. 

Comme  nous  l'avons  fait  remarquer  antérieurement,  ces  for- 
mules se  confondent  avec  celle  de  Dupré  si  l'on  pose  /i  =  6  ou 
m=  2. 

Mais  voici  maintenant  la  partie  importante  de  la  question,  telle 
qu'elle  se  pose  pour  M.  Grimaldi. 

Ce  physicien  montre  que  l'équation  (2)  fournit  des  résultats 
satisfaisants  pour  l'éther  etl'hydrure  d'amyle,  dXovs  (\xie  ces  mêmes 
liquides  ne  fournissent  pas  de  résultats  satisfaisants  par  l'applica- 
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lion  de  notre  expression  théorique 

(5,  ï^-oV-- 

M.  Grimaldi  conclut  que  ces  liquides,  satisfaisant  aux  condi- 
tions théoriques  pour  la  compressibilité,  doivent  être  considérés 
comme  physiquement  stables  et  par  conséquent  de  nature  à  être 
examinés  par  la  théorie. 

Il  faudrait  admettre,  d'après  M.  Grimaldi,  que  le  travail  de  dila- 
tation n'est  pas  une  constante,  mais  bien  une  fonction  de  la  tem- 
pérature. 

Nous  ne  pensons  pas  qu'il  faille  adopter  cette  conclusion,  par 
cela  que  le  coefficient  de  compressibilité  ne  peut  pas  être  soumis 
à  la  théorie  d'une  manière  aussi  rigoureuse  que  les  autres  pro- 
priétés. En  effet,  comme  nous  l'avons  fait  remarquer,  tous  les  faits 
prouvent  que  la  variation  de  volume  d'un  liquide  par  la  pression 
n'est  pas  simplement  le  résultat  du  rapprochement  des  molécules, 
mais  qu'elle  est  accompagnée  d'un  changement  de  constitution. 
Les  faits  qui  corroborent  cette  hypothèse  sont  très  nombreux^ 
aussi  serions-nous  entraînés  dans  des  développements  trop  consi- 
dérables si  nous  voulions  les  exposer  ici.  Nous  nous  permettrons 
de  renvoyer  le  lecteur  à  l'Ouvrage  que  nous  venons  de  publier  et 
qui  renferme  l'ensemble  de  notre  théorie  (*). 

Malgré  cette  particularité,  les  écarts  que^l'on  observe  sont  peu 
sensibles,  ainsi  que  M.  Grimaldi  le  fait  remarquer  lui-même, 
lorsqu'il  s'agit  de  liquides  peu  dilatables;  mais  il  n'en  est  nulle- 
ment ainsi  pour  les  liquides  qui  ont  été  examinés  par  ce  physicien. 
Aussi  la  valeur  de  m  varie-t-elle  notablement  lorsqu'on  passe  de 
la  compressibilité  à  la  dilatabilité. 

Voici  maintenant  ce  qui  se  présenterait  si  l'éther  et  l'hydrure 
d'amyle  avaient  une  constitution  invariable  avec  la  température, 
mais  variable  avec  la  pression.  La  valeur  théorique  de  n  per- 
mettrait de  déterminer  la  loi  de  la  dilatabilité,  mais  ne  permettrait 
plus  de  déterminer  la  loi  de  compressibilité.  De  plus,  ainsi  que 
nous  l'avons  remarqué,   d'une  manière  constante  n  serait  trop 


(*)  Recherches  touchant  la  Physique  comparée  et  la  théorie  des  liquides, 
a*  Partie,  p.  65  et  io5.  Gauthier-Villars,  1888. 
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grand  pour  êlre  appliqué  à  cette  dernière  propriété.  (Nous  avons 
même  constaté  cette  tendance  pour  les  liquides  peu  dilatables.) 

Dans  le  cas  actuel,  où  la  constitution  est  variable  avec  la  tempé- 
rature et  avec  la  pression,  nous  vojons  s  établir  une  compensa- 
tion^  n  se  confond  sensiblement  avec  le  nombre  théorique,  et  cela 
par  suite  d'un  accroissement  anormal  dû  à  cette  variation  de 
constitution  avec  la  température. 

C'est  donc  par  suite  d'une  circonstance  que  l'on  pourrait  dési- 
gner sous  le  nom  àe  fortuite  que  Faccord  s'est  produit  ici  entre 
la  théorie  et  l'observation. 

£n  terminant  sa  Note,  M.  Grimaldi  fait  remarquer  avec  raison 
qu'il  y  a  eu  méprise  de  ma  part  au  sujet  de  la  grandeur  des  coeffi- 
cients de  compressibilité  qu'il  a  déterminés  avec  le  soin  qui  carac- 
térise toutes  ses  recherches.  Mais  il  s'est  mépris  complètement  en 
me  prêtant  cette  pensée  que  n  varie  si  l'on  passe  d'une  propriété 
à  une  autre.  J'ai  simplement  fait  remarquer  que  ma  formule  théo- 
rique i^enl  être  employée  à  titre  de  formule  empirique,  qu'il  suffit 
pour  cela  d'attribuer  à  n  des  valeurs  convenables.  Mais  ces  valeurs 
de  n  n'ont  aucun  caractère  théorique. 


SUR  LA  UauirACnOir  de  L'AGIDE  CABBOHiaUE  en  PBÉSEHGE  de  L'AIB; 

Par  m.  DUHEM. 

M.  Cailletet  (*),  en  1880,  fit  une  observation  extrêmement  im- 
portante et  entièrement  inattendue.  Ayant  comprimé  dans  son 
appareil  un  mélange  formé  de  i  partie  d'air  et  de  5  parties 
d'acide  carbonique,  M.  Cailletet  vit  d'abord  ce  dernier  gaz  prendre 
l'état  liquide  sous  une  pression  modérée.  Puis,  continuant  à 
augmenter  la  pression  avec  lenteur,  afin  que  la  température  de- 
meurât constante,  M.  Cailletet  vit  le  liquide  disparaître  pour  une 
pression  suffisante.    Si  l'on  diminue   lentement  la  pression,    le 


{^)fComptes  rendus,  t.  XC,  p.  aïo,  et  Journal  de  Physique,  i'*  série,  t.  IX, 
p.  192;  1880. 
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liquide  reparaît  subitement  au  moment  où  Ton  revient  à  la  pres- 
sion pour  laquelle  il  avait  disparu  dans  la  première  expérience  et, 
à  une  température  donnée,  on  voit  le  ménisque  se  reformer  dès 
que  la  pression  a  atteint  une  valeur  déterminée  d'autant  plus 
basse  que  la  température  est  plus  élevée.  Ainsi  le  liquide  peut 
être  distingué  du  gaz  : 

«Im  o 

A  i3a      à  la  température  de -h  5 ,5 

ia4  >»  -^10 

120  » H-l3 

ii3  »  -t-i8 

iio  »  --19 

enfin,  à  21**  le  gaz  carbonique  comprimé  au-dessus  de  35o**™  ne 
se  liquéfie  plus. 

M.  Jamin  (*)a  proposé  une  théorie  de  ces  curieux  phénomènes. 
Remarquant  que  le  point  critique  est  le  point  où  le  gaz  et  la 
vapeur  ont  même  densité,  il  supposa  qu'à  cette  température  le 
liquide  ne  cessait  pas  d'exister;  mais  que,  ajant  même  pesanteur 
spécifique  que  la  vapeur,  il  demeurait  mélangé  à  cette  vapeur,  et 
par  conséquent  impossible  à  distinguer.  De  même,  lorsque  l'atmo- 
sphère de  vapeur  et  de  gaz  non  liquéfiable  qui,  dans  les  expé- 
riences en  question,  surmonte  le  liquide,  a  pris,  par  le  fait  de  la 
compression,  un  poids  spécifique  égal  à  celui  du  liquide,  le  liquide 
se  mélange  à  cette  atmosphère,  et  il  devient  impossible  de  le  dis- 
tinguer. 

Si  cette  théorie  est  exacte,  le  phénomène  doit  se  produire 
d'autant  plus  vite  que  le  gaz  mélangé  à  l'acide  carbonique  est  plus 
dense.  Ainsi,  il  faudra,  pour  voir  disparaître  le  liquide,  exercer 
une  pression  plus  grande  lorsque  ce  gaz  est  de  l'iiydrogène  que 
lorsque  ce  gaz  est  de  l'air.  Ce  résultat,  prévu  par  M.  Jamin,  a  été 
vérifié  expérimentalement  par  M.  Cailletet. 

D'après  la  théorie  de  M.  Jamin,  il  semble  qu'en  continuant  à 
comprimer  le  système  la  densité  du  mélange  gazeux  doit  devenir 
supérieure  à  celle  du  liquide,  et  que  par  conséquent  le  liquide 
doit  se  rassembler  au  sommet  du  tube.  «  C'est  un  second  essai, 


(*)  Journal  de  PhytiquCy  2*  série,  t.  II,  p.  889;  i883. 
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dit  M.  Jamin,  que  j^ai  proposé  à  M.  Cailletel,  qui  s^est  empressé 
de  le  tenter;  il  n'y  a  pas  réussi,  mais  je  ne  désespère  pas.  » 

Mais  la  théorie  de  M.  Jamin  présente  une  autre  difficulté  non 
moins  grave.  Il  ne  suffit  pas  en  effet  que  deux  fluides  présentent 
la  même  densité  pour  qu'ils  se  mélangent  de  telle  manière  qu'il 
ne  soit  plus  possible  de  les  distinger.  Les  expériences  de  Plateau 
sur  la  statique  des  liquides  soustraits  à  l'action  de  la  pesanteur 
sont  là  pour  le  prouver.  Pour  que  deux  fluides,  primitivement 
séparés,  viennent  à  se  mélanger^  il  faut  que  leurs  attractions  mo- 
léculaires deviennent  les  mêmes.  Au  point  critique,  cette  con- 
dition est  évidemment  vérifiée  si  l'on  admet  que  le  liquide  et  la 
vapeur  deviennent  identiques.  Mais  on  ne  voit  plus  pourquoi 
l'acide  carbonique  liquide,  d'une  part,  d'autre  part,  le  mélange 
d'air  et  d'acide  carbonique  gazeux,  auraient  les  mêmes  attractions 
moléculaires  au  moment  où  ils  ont  la  même  densité. 

Il  nous  a  semblé  possible  de  rendre  compte,  au  moins  d'une 
manière  générale,  des  faits  signalés  par  M.  Cailletet.  L'extrême 
ignorance  dans  laquelle  nous  nous  trouvons  des  lois  auxquelles 
sont  soumis  les  mélanges  gazeux  dans  les  conditions  de  tempé- 
rature et  de  pression  où  M.  Cailletet  opérait  ne  nous  permet  pas 
d'espérer  autre  chose  qu'un  aperçu  d'ensemble. 

Le  système  supposé  soumis  à  la  pression  p  et  porté  à  la  tem- 
pérature absolue  T  renferme  un  poids  total  M  d'acide  carbonique, 
et  un  poids  M  d'un  gaz  non  liquéfiable  aux  températures  où  l'on 
opère,  d'air  par  exemple.  Il  s'agit  de  savoir  si,  dans  l'état  d'équi- 
libre, ce  système  renfermera  ou  non  une  certaine  quantité  d'acide 
carbonique  liquide. 

Supposons  qu'il  renferme  un  poids  m  d'acide  carbonique  liquide, 
et  un  poids  m^  d'acide  carbonique  gazeux.  L'acide  carbonique 
liquide  a  dissous  un  poids  \k  d'air,  ce  qui  réduit  à  [jL|  le  poids 
d'air  mélangé  à  l'acide  carbonique  gazeux.  Nous  avons 

(  m  -I-  mi  =  M, 
Le  potentiel  thermodynanique  du  mélange  liquide  peut  s'écrire 
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Le  potentiel  thermodynamique  du  mélange  gazeux  peut  s'écrire 

*.  =  m./.(^.T,g)H-^.o,(p,T,£l). 
Les  conditions  d'équilibre  sont  les  suivantes  : 

(/(..T,£)-/,(„T,a), 

Lorsqu'on  se  donne  p  et  T,  les  équations  (i)  et  (2)  permettent 
de  calculer  les  quatre  inconnues  m,  m^^  [jl^  |jL|  et  par  conséquent 
de  déterminer  l'état  du  système.  Il  est  aisé  de  voir  que  si  l'on  rem- 
place M  par  A'M,  et  M  par  A:M,  les  solutions  m,  /n^  [jl,  ^-k  ^^^ 
équations  (i)  et  (2)  seront  remplacées  par  km^  km\^  A:[jl,  k^-K»  Ei^ 
d'autres  termes,  ces  solutions  sont  des  fonctions  homogènes  él  du 
premier  degré  des  quantités  M  et  M.  Si  nous  posons 

^-  M' 
la  valeur  de  m  déduite  des  équations  (i)  et  (2)  pourra  s'écrire 

/n=  FO?,  T,  X)M. 

Si  F(/?,  T,  X)  est  positif,  le  système  en  équilibre  renfermera  du 
liquide.  Si  au  contraire  F(^,  T,  X)  est  négatif,  le  système  en  équi- 
libre sera  un  mélange  gazeux  homogène. 

Considérons  l'équation 

(3)  FCp,T,X)  =  o. 

Pour  chaque  valeur  de  X,  cette  équation  représente  une  courbe, 
qui  se  déforme  et  se  déplace  au  fur  et  à  mesure  que  l'on  fait  varier 
\,  D'un  côté  de  la  courbe  F(/?,  T,  X)  est  positif  et  le  système  en 
équilibre  renferme  du  liquide;  de  l'autre  côté  de  la  courbe, 
F(^,  T,  X)  est  négatif  et  le  système  en  équilibre  est  un  mélange 
gazeux  homogène.  L'équation  F(/?,  T,  X)  =  o  permet  donc  de  dé- 
terminer la  pression  pour  laquelle  le  liquide  apparaît  ou  disparaît 
dans  un  système  de  composition  X  porté  à  la  température  T. 

La  question  qui  nous  occupe  serait  résolue  si  nous  savions 
comment  la  courbe  F(//,  T,  X)  =  o  se  déforme  lorsqu'on  change 
/.  de  Phys.,  a*  série,  t.  VIT.  (Avril  1888.)  i3 
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la  valeur  de  X.  Nous  ne  pouvons  malheureusement  déduire  des 
données  que  nous  possédons  que  des  renseignements  très  im- 
parfaits sur  la  déformation  de  ces  courbes. 

Remarquons  en  premier  lieu  que,  lorsqu'on  donne  à  X  la  valeur 
o,  cas  auquel  le  système  ne  renferme  que  de  Tacide  carbonique 
pur,  la  courbe  dont  il  s^agit  coïncide  avec  la  courbe  des  tensions 
de  vapeur  saturée  de  Tacide  carbonique. 

Remarquons  en  second  lieu  que,  lorsqu^on  fait  croître  X  au  delà 
de  toute  limite,  on  tend  vers  un  système  qui  ne  renfermerait  plus 
que  de  l'air  sans  mélange  d'acide  carbonique.  Il  n'y  a  plus  alors 
pour  aucune  pression  ni  aucune  température  d'acide  carbonique 
liquide  dans  le  système  (*).  La  courbe  définie  par  l'équation  (i) 
s'éloigne  donc  indéfiniment  lorsque  7,  croît  au  delà  de  toute 
limite. 

En  troisième  lieu,  nous  pouvons  admettre  que,  lorsque,  en  main- 
tenant constantes  la  composition  d'un  système  et  la  pression  qu'il 
supporte,  on  augmente  sa  température,  la  quantité  de  liquide  qu'il 
renferme  diminue.  Il  en  résulte  que,  pour  toute  la  courbe  définie 
par  l'équation  (3),  F{p,  T,  \)  est  positif  à  gauche  de  la  courbe  et 
négatif  à  droite. 

Enfin  il  est  aisé  de  voir  que  de  deux  courbes  correspondant  à 

des  valeurs  différentes  de  X,  celle  qui  correspond  à  la  plus  grande 

valeur  de   X  est  située  à  gauche   de  celle  qui  correspond  à   la 

moindre  valeur  du  même  paramètre. 

Soient,  en  effet, 

F(/>,T,V)=o, 

F(/,,T,V)  =  o 

les  équations  de  ces  deux  courbes,  V  étant  supérieur  à  X". 

Supposons  que  la  première  courbe  puisse  être  située  à  droite  de 
la  seconde  ;  prenons  un  point  de  cette  première  courbe,  et  soient 
/>  et  T  les  coordonnées  de  ce  point.  A  la  pression  />  et  à  la  tem- 
pérature T,  un  système  de  composition  X"  en  équilibre  est  un 
système  homogène  gazeux,  car  le  point  (/>,  T)  est  à  droite  de  la 


(*)  Il  est  bien  entendu  que,  dans  toute  cette  théorie,  l'air  est  considéré 
comme  un  gaz  permanent  ou,  en  d'autres  termes,  que  l'on  suppose  la  tempéra- 
ture supérieure  à  —  i3o"C. 
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courbe  relative  à  ce  système.  A  ce  système  homogène  en  équilibre 
ajoutons  du  gaz  non  liquéfiable  jusqu'à  ce  que  sa  composition  de* 
vienne  y.\  laissons  d'ailleurs  la  pression  et  la  température  inva- 
riables. Le  liquide  va  apparaître  dans  le  système  en  équilibre.  On 
serait  donc  conduit  à  cette  conclusion  peu  vraisemblable  que,  en 
ajoutant  à  un  mélange  gazeux  d'acide  carbonique  et  d^air  une 
certaine  quantité  d'air  à  la  même  température  et  à  la  même  pres- 
sion, on  peut  déterminer  la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique. 

La  courbe  F(/?,  T,  X)  =  o  s'éloigne  donc  vers  la  gauche  au  fur 
et  à  mesure  que  X  augmente. 

La  courbe  des  tensions  de  vapeur  saturée 

F(^,T,o)  =  o 

présente  une  branche  parabolique,  en  sorte  que,  si  l'on  cherche  à 
mener  à  cette  courbe  une  tangente  verticale,  cette  tangente  et  son 
point  de  contact  sont  l'un  et  l'autre  rejetés  à  l'infini.  En  est-il 
encore  de  même  dans  la  courbe 

F(/?,T,X)  =  o, 

quelle  que  soit  la  valeur  de  X?  Nous  n'en  savons  rien.  Nous  res- 
terons donc  dans  le  cas  le  plus  général  en  supposant  que,  si  l'on 
cherche  à  mener  à  une  de  ces  courbes  une  tangente  verticale,  on 
trouvera  au  problème  une  solution. 

Les  coordonnées  du  point  de  contact  de  cette  tangente  avec  la 
courbe  qui  correspond  à  une  valeur  déterminée  de  X  seront 
données  par  les  équations 

F(/7,T,X)  =  o, 

En  éliminante  entre  ces  deux  équations,  on  obtiendra  l'équation 
du  lieu  des  points  où  les  courbes  que  nous  considérons  admettent 
une  tangente  verticale.  Lorsque  'k  est  égal  à  o,  le  point  est  rejeté  à 
rinfini,  en  sorte  que  le  lieu  admet  une  branche  parabolique  analogue 
à  celle  des  courbes  de  tension  de  vapeur.  D'autre  part,  lorsque  X 
croît  au  delà  de  toute  limite,  la  courbe  F(/?,  T,  X)  =  o  est  rejetée 
à  l'infini  tout  entière.  Le  lieu  dont  nous  parlons  présente  donc 
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une  autre  branche  infinie,  mais  nous  ignorons  si  celte  dernière 
branche  est  parabolique. 

Ytdifig,  I  représente  les  divers  résultats  que  nous  venons  d'ob- 
tenir. La  courbe  AA'  représente  la  courbe  des  tensions  de  vapeur 
saturée.  Les  courbes  BB',  GC,  DD',  EE'  sont  les  courbes  d'appa- 
rition du  liquide  pour  des  mélanges  de  plus  en  plus  riches  en  gaz 
non  liquéfiable.  La  ligne  LL'  est  le  lieu  des  points  où  ces  courbes 
admettent  une  tangente  verticale. 

Fig.  I. 


Pour  rendre  compte  des  phénomènes,  il  faut  ajouter  à  cette 
figure  les  lignes  qui  limitent  le  champ  des  expériences. 

Soit,  en  premier  Heu,  B  la  température  critique.  Menons  une 
parallèle  T  =  B  à  l'axe  des  pressions.  Les  parties  des  courbes  AA', 
BB',  . . .  qui  sont  situées  à  droite  de  cette  parallèle  n'ont  plus 
aucune  signification  physique,  puisqu'au  delà  du  point  critique  les 
mois  liquide  et  vapeur  vlotlX.  plus  de  sens.  Les  parties  a  A',  ^B', ... 
de  ces  courbes  n'ont  plus  qu'une  signification  purement  analytique, 
comme  représentation  des  points  définis  par  une  certaine  équation 

F(^,T,X)  =  o, 
lorsqu'on  donne  à  T  des  valeurs  supérieures  à  0. 
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En  second  lieu,  les  températures  atteintes  dans  les  expériences 
présentent  une  certaine  limite  inférieure.  Nous  supposerons  que 
rette  limite  ait  été  prise  pour  zéro  de  Féchelle.  La  ligne  limite 
correspondante  sera  alors  la  droite  Op. 

Enfin  les  pressions  ne  peuvent  devenir  supérieures  à  une  cer- 
taine limite  II.  Le  champ  des  expériences  est  représenté  par  le 
rectangle  08MII. 

Examinons  maintenant  les  diverses  formes  de  courbe  que  nous 
pouvons  rencontrer  : 

i^  La  courbe  AA',  qui  est  la  courbe  des  tensions  de  vapeur  sa- 
turée, présente  une  branche  parabolique.  Si  l'on  exclut  les  états 
qui  ne  seraient  point  état  d^équilibre,  il  existe  à  chaque  tempé- 
rature inférieure  au  point  critique  une  pression  et  une  seule  pour 
laquelle  le  système  commence  à  renfermer  du  liquide.  Il  en  ren- 
ferme pour  toute  pression  supérieure;  pour  toute  pression  in- 
férieure, il  ne  renferme  qu^un  mélange  gazeux. 

a*^  Si  nous  introduisons  dans  le  système  une  petite  quantité  d'un 
gaz  non  liquéfiable,  nous  obtenons  une  courbe  telle  que  BB'.  Le 
point  où  la  tangente  est  verticale,  rejeté  à  l'infini  pour  )i=  o,  est 
encore  rejeté  à  une  grande  distance  lorsque  \  a  une  valeur  suffi- 
samment petite.  La  courbe  BK,  après  être  montée  de  gauche  à 
droite,  revient  vers  la  gauche,  mais  en  restant  en  dehors  du  champ 
des  expériences.  La  portion  B^  reste  seule  accessible.  Les  choses 
se  passent  alors  à  peu  près  comme  dans  un  système  qui  ne  ren- 
ferme pas  de  gaz  liquéfiable.  A  une  température  inférieure  au 
point  critique,  si  nous  commençons  à  comprimer  le  système,  il 
restera  d'abord  à  l'état  de  mélange  gazeux  homogène  ;  puis,  sous 
une  pression  bien  déterminée,  d'autant  plus  élevée  que  la  tempé- 
rature est  plus  élevée,  le  liquide  apparaîtra,  et  ensuite,  quelle  que 
soit  la  pression  à  laquelle  le  système  est  soumis,  il  continuera  à 
renfermer  du  liquide. 

Les  expériences  d'Andrews  sur  la  compressibilité  de  l'acide  car- 
bonique nous  présentent  un  exemple  du  cas  que  nous  venons  de 
traiter.  Dans  ces  expériences,  en  effet,  comme  Andrews  l'a  re- 
marqué, l'acide  carbonique  renfermait, un  peu  d'air. 

3«  La  courbe  CC  correspond  à  un  cas  qui  n'a  été  réalisé  dans 
aucune  des  expériences,  peu  nombreuses  d'ailleurs,  qui  ont  été 
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faites  sur  ce  sujet.  Nous  n^en  parlerons  donc  pas.  D'ailleurs,  par 
l'étude  du  cas  suivant,  on  verrait  aisément  ce  qu'il  y  a  à  en  dire. 

4®  Si  le  point  où  la  courbe  admet  une  tangente  verticale  est 
compris  à  l'intérieur  du  champ  des  expériences,  la  courbe  présente 
une  forme  telle  que  DD'.  Nous  désignerons  par  [x  le  point  où  la 
tangente  est  verticale,  et  par  Q  l'abscisse  du  point  [x.  Nous  suppo- 
serons que  la  courbe  sorte  du  champ  en  coupant  la  droite  DM  en 
un  point  S  dont  nous  représenterons  l'abscisse  par  t.  Nous  distin- 
guerons trois  cas,  selon  que  la  température  d'une  expérience  est 
inférieure  à  T|,  comprise  entre  t  et  9i  ou  supérieure  à  6. 

Supposons  d'abord  que  nous  comprimons  graduellement  le  sys- 
tème à  une  température  inférieure  à  t.  Le  point  figuratif  se  déplace 
sur  une  parallèle  à  Taxe  des  pressions,  qui,  dans  le  champ  des 
expériences,  rencontre  la  courbe  en  un  seul  point,  correspondant 
à  une  pression  bien  déterminée.  Tant  que  la  pression  que  supporte 
le  système  est  inférieure  à  celte  valeur,  le  système  ne  renferme 
pas  de  liquide.  H  en  renferme  au  contraire  lorsque  la  pression 
s'élève  au  delà  de  cette  valeur. 

Supposons  en  second  lieu  que  nous  comprimions  graduellement 
le  système  à  une  température  t  comprise  entre  t  et  8.  Le  point 
figuratif  se  déplace  sur  une  parallèle  à  l'axe  des  pressions  qui  ren- 
contre la  courbe  en  deux  points  P  et  P'  situés  dans  le  champ  des 
expériences.  Tant  que  la  pression  est  inférieure  à  ^P,  le  système 
est  à  Tétat  de  mélange  gazeux  homogène.  Au  moment  où  la 
pression  atteint  la  valeur  ^P,  le  liquide  apparaît,  et  le  système 
continue  à  renfermer  du  liquide  jusqu'au  moment  où  la  pression 
atteint  la  valeur  tV.  A  ce  moment,  le  liquide  disparaît  pour  ne 
plus  reparaître  sous  aucune  pression,  quelque  grande  qu'elle  soit. 
On  voit  de  plus  que  la  pression  /P,  sous  laquelle  le  liquide  ap- 
paraît lorsqu'on  comprime  le  système,  est  d'autant  plus  élevée 
que  la  température  est  elle-même  plus  élevée  ;  au  contraire,  la  pres- 
sion ^P'  sous  laquelle  le  liquide  disparaît  est  d'antant  moindre 
que  la  température  est  plus  élevée.  Au  moment  où  la  température 
t  atteint  la  valeur  B,  ces  deux  pressions  se  confondent. 

Supposons  enfin  que  l'on  comprime  le  système  à  une  tempé- 
rature supérieure  à  0.  Nous  voyons  aisément  que  le  système  se  pré- 
sente sous  toutes  les  pressions  à  l'état  de  mélange  homogène 
gazeux. 
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Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  resssortir  l'accord  que  ces 
conséquences  présentent  avec  les  faits  que  M.  Cailletet  a  observés, 
et  que  nous  avons  rappelés  au  commencement  de  cette  Note.  Les 
expériences  de  M.  Cailletet  ont  porté  sur  un  mélange  de  5^*^' 
d*acide  carbonique  pour  i^®^  d'air.  Malheureusement,  M.  Cailletet 
n'a  pas  indiqué,  dans  la  Note  qu'il  a  communiquée  à  TAcadémie 
des  Sciences,  les  valeurs  de  la  pression  tP  aux  différentes  tempé- 
ratures. Il  n'a  indiqué  que  les  valeurs  de  la  pression  tP^  ce  qui 
ne  nous  donne  de  renseignements  que  sur  la  portion  |jlD'  de  la 
courbe  DD'.  La  /ig,    2   représente  les  résultats  que   l'on  peut 

Fig.  2. 


déduire  de  ces  renseignements.  Les  divisions  portées  sur  l'axe 
des  abscisses  représentent  les  degrés  C.  Les  divisions  portées  sur 
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Taxe  des  ordonnées  représentent  les  atmosphères,  Torigine  des 
coordonnées  étant  supposée  répondre  à  loo*^".  La  forme  gé- 
nérale de  la  courbe  concorde  bien  avec  ce  qui  précède  :  la  courbe 
présente  seulement  une  inflexion  que  nous  ne  pouvions  prévoir, 
mais  qui  n'altère  en  rien  les  considérations  précédentes.  L'exis- 
tence d'une  tangente  parallèle  à  l'axe  des  pressions  à  une  tempé- 
rature voisine  de  20^  ne  saurait  être  douteuse,  ce  qui  confirme  le 
point  fondamental  de  la  théorie  précédente. 

5°  Lorsque  ^  continue  à  croître,  la  courbe,  qui  doit  être  rejetée 
à  l'infini  pour  les  valeurs  infinies  de  X,  finit  par  sortir  entièrement 
du  champ  des  expériences.  Le  mélange  reste  alors  gazeux,  quelque 
grande  que  soit  la  pression  à  laquelle  on  le  soumet.  C'est  ce  qui 
arrivait,  dans  les  expériences  de  M.  Cailletet,  pour  un  mélange 
d'un  volume  d'acide  carbonique  et  d'un  volume  d'air. 

L'équation  F(/?,  T,  X)  =  o,  sur  la  considération  de  laquelle 
repose  toute  cette  théorie,  change  évidemment  de  forme  si  l'on 
considère  des  gaz  différents.  Un  mélange  d'hydrogène  et  d'acide 
carbonique  ne  se  comportera  donc  pas  comme  un  mélange  d'air 
et  d'acide  carbonique. 


Th.  ANDREWS.  —  On  the  properties  of  matter  in  the  gaseous  and  liquid 
States  under  varions  conditions  of  température  and  pressure  (  Sur  les  pro- 
priétés de  la  matière  prise  dans  diverses  conditions  de  température  et  de  pres- 
sion sous  rétat  liquide  et  sous  l'état  gazeux);  Philosophical  Transactioris  of 
the  Royal  Society  of  LondoUy  vol.  CLXXVriI  (A),  p.  4^;  1888. 

M.  Cailletet  a  étudié,  il  y  a  plusieurs  années,  la  compressibilité 
des  mélanges  formés  par  un  gaz  facilement  liquéfiable,  tel  que 
l'acide  carbonique,  et  par  un  gaz  difficilement  liquéfiable,  tel  que 
l'air  ou  l'hydrogène.  Il  a  mis  en  lumière,  à  ce  propos,  ce  fait  très 
remarquable  :  lorsque,  à  une  certaine  température,  on  augmente 
graduellement  la  pression  supportée  par  le  mélange,  pour  une 
certaine  pression,  on  voit  apparaître  du  liquide;  puis,  si  Ton 
continue  à  augmenter  la  pression,  il  arrive  un  moment  où  la  sur- 
face de  séparation  du  liquide  et  du  gaz  devient  trouble  et  dispa- 
raît. Si  l'on  diminue  la  pression,  le  liquide  reparaît  pour  la  valeur 
de  la  pression  qui  l'avait  fait  disparaître. 
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C'est  ce  phénomène  qui  est  étudié  dans  le  Mémoire  posthume 
d*  Andrews. 

Andrews  a  étudié  la  compressibilité  de  mélanges  formés  d*acide 
carbonique  et'd'azote.  Les  faits  les  plus  saillants  qu'il  ait  observés 
sont  les  suivants  : 

Le  point  critique  est  abaissé  par  le  mélange  d'une  certaine 
quantité  d'azote.  Pour  un  mélange  de  1^"*  d'azote  et  de  3^®^43  d'a- 
cide carbonique^  ce  point  est  à  la  température  de  i4°  et  à  la  pres- 
sion correspondante  de  98*'". 

Aux  températures  inférieures,  Andrews  a  noté  la  pression  p  dans 
laquelle  le  liquide  apparaît  par  augmentation  de  pression,  puis  la 
pression  p^  sous  laquelle  il  réapparaît  après  avoir  disparu  par 
compression.  Le  résultat  de  ses  mesures  est  le  suivant  : 

Températures.  /?.  p'. 

o  atm  atm 

6,3 68,7  ll3,2 

9,9 7776  107,8 

i3,a 91,6  io3,2 

Les  deux  séries  de  valeurs  de  p  et  de  />'  convergent  évidemment, 
dit  Andrews,  vers  la  pression  critique  du  mélange  (gS*'")  lorsque 
la  température  tend  vers  le  point  critique  (i4**)«  On  le  voit  aisé- 

ment  en  prenant  la  moyenne  ^ — —  »  car  on  trouve 


Tempéra  tares. 


2 


o  alm 

6,8 90>9 

9,9 9^.7 

i3,a 97,4 

Les  faits  mis  en  évidence  par  Andrews  sont  entièrement  con- 
formes à  ceux  auxquels  nous  sommes  parvenus  théoriquement 
dans  notre  Note  sur  la  Liquéfaction  de  V acide  carbonique  en 
présence  de  l'air,  insérée  ci-dessus.  Lorsque  cette  Note  a  été 
imprimée  (septembre  1887),  le  Mémoire  d'Andrews  n'avait  pas 
encore  paru  ;  mais  la  priorité  de  la  découverte  dont  il  s'agit  lui 
appartient  incontestablement,  puisque  son  Mémoire  a  été  lu  à  la 
Société  Royale  le  18  mars  1886. 
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Nous  sommes  heureux  de  reconnaître  cette  priorité  et  de  con- 
stater le  parfait  accord  qui  existe  entre  nos  vues  théoriques  et  les 
expériences  d'Andrews.  P.  Duhbm. 


W.  OSTWALD.  —  Elcktrochemische  Sludien,  fanfte  Abhandiung  :  Ueber  das 
Gcsetz  von  Kohirausch  (Études  électrochimiques,  5*  Mémoire  :  Sur  la  loi  de 
Kohlrausch).  Zeitschrift  fiir  phyaikalische  C hernie f  t.  I,  p.  74-86  et  97-1  og; 


M.  Ostwald,  professeur  à  TÉcole  polytechnique  de  Riga,  et 
M.  van  t'Hoff,  professeur  à  l'Université  d'Amsterdam,  ont  fondé 
récemment  à  Leipzig,  sous  le  titre  de  Zeitschrift  fur  physika- 
lische  Chemie,  un  Recueil  mensuel  consacré  à  Fétude  de  la  Chimie 
physique,  c'est-à-dire  à  l'application  des  méthodes  purement  phy- 
siques à  la  solution  des  problèmes  soulevés  par  la  Chimie.  La 
Thermochimie,  l'analyse  spectrale  ne  sont  que  des  branches  parti- 
culières de  la  science  nouvelle  :  les  mesures  des  poids  spécifiques, 
des  points  de  congélation,  des  forces  élastiques  maximum,  des 
hauteurs  osmotiques,  des  diverses  propriétés  moléculaires  ou 
électriques  semblent  appelées  à  y  jouer  un  rôle  important.  En  par- 
ticulier, la  considération  des  conductibilités  électriques  a  fourni  la 
matière  de  trois  Mémoires  de  MM.  Ostwald,  Walden  et  Arrhe- 
nius,  dont  je  me  propose  de  faire  connaître  les  principaux  résultats. 

1.  Ce  qui  caractérise  spécialement  ces  trois  Mémoires,  c'est  que 
la  valeur  absolue  des  conductibilités  moléculaires  y  joue  un 
moindre  rôle  que  la  variation  de  cet  élément  avec  la  dilution.  Si 
l'on  admet  en  eOet  la  loi  que  j'ai  énoncée,  la  valeur  absolue 
de  la  conductibilité  moléculaire  dans  les  dilutions  extrêmes  ne 
peut  rien  nous  apprendre  sur  la  nature  particulière  d^un  sel 
normal,  puisque  cette  conductibilité  est  indépendante  de  la  basicité 
de  l'acide,  de  la  valeur  du  métal  de  la  base  et  en  général  de  toutes 
les  propriétés  chimiques  du  sel.  Ce  n'est  que  dans  la  manière  dont 
la  conductibilité  du  sel  varie  avec  la  dilution  que  ces  propriétés 
spécifiques  peuvent  se  révéler. 

On  se  souvient  que  je  désigne  sous  le  nom  de  sels  normaux 
ceux  dont  la  répartition  au  sein  du  dissolvant  n'est  pas  modifiée 
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par  Vélectroljse.  Les  acides  et  les  bases  en  dissolution,  les  sels  de 
soude,  les  sels  des  métaux  alcalino-terreux,  les  sels  de  beaucoup 
d'acides  organiques,  échappent  à  cette  définition. 

L'étude  de  sels  appartenant  particulièrement  au  groupe  alcalino- 
terreux  avait  conduit  M.  Kohlrausch  (  *  )  à  énoncer  la  loi  suivante  : 

La  conductibilité  moléculaire  d'un  sel  neutre  en  dissolution 
étendue  est  la  somme  de  deux  constantes  caractéristiques,  Vune 
de  V acide,  Vautre  de  la  base  du  seL 

Cette  loi  ne  se  vérifie  pas  dès  qu'on  veut  l'étendre  aux  sels  des 
métaux  communs  (zinc,  cuivre,  etc.)  auxquels  la  loi  des  conduc- 
tibilités moléculaires  s'applique,  au  contraire,  fort  bien  à  la  limite. 
Elle  est  sujette  à  des  restrictions  qui  n'ont  pu  être  formulées  d'une 
manière  précise. 

Peut-être  n'est-il  pas  hors  de  propos  de  spécifier  d'une  manière 
encore  plus  complète  en  quoi  la  loi  de  M.  Kohlrausch  diffère  de 
la  loi  des  conductibilités  moléculaires.  On  sait  que  les  constantes 
caractéristiques  de  la  loi  de  M.  Kohlrausch  représentent,  à  un  fac- 
teur près,  les  vitesses  qu'il  faut  attribuer  aux  deux  ions,  au  sein 
du  liquide  électrolylique,  pour  expliquer  la  perte  de  concentration 
inégale  aux  deux  pôles,  quand  on  admet  que  la  molécule  électro- 
lytique  se  confond  avec  la  molécule  simple  du  sel  anhydre. 
Adoptons  momentanément  cette  conception.  11  est  clair  que,  si  les 
deux  ions  possèdent  des  vitesses  inégales  (sels  anormaux),  la  loi 
des  conductibilités  moléculaires  ne  saurait  s'appliquer,  puisqu'elle 
suppose  essentiellement  les  pertes  de  concentration  aux  deux 
pôles  égales.  Nous  sommes  donc  parfaitement  d'accord  sur  les 
faits  matériels  et  ne  différons  que  par  l'interprétation  ;  MM.  Kohl- 
rausch et  Ostwald  attribuent  à  la  variabilité  de  la  vitesse  des  ions 
ce  que  j'attribue  à  la  variabilité  de  constitution  de  la  molécule 
éleclrolj  tique. 

Mais  dans  les  cas  où  la  loi  des  conductibilités  moléculaires  est 
directement  applicable,  elle  va  plus  loin  que  la  loi  de  M.  Kohl- 
rausch; car  si  les  vitesses  des  deux  ions  d'un  certain  sel  sont 
égales  (sels  normaux),  M.  Kohlrausch  laisse  arbitraire  la 
valeur  de  ces  vitesses,  tandis  que  j'affirme  que  la  conductibilité 

(»)  F.  Kohlrausch,  Wied,  Ann.f  t.  VI,  167;  1879. 
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limite  du  sel  est  égale  à  la  conductibilité  moléculaire  du  chlorure 
de  potassium,  c*est-à-dire,  dans  la  terminologie  de  M.  Koblrausch, 
que  les  vitesses  des  ions  sont  égales  aux  vitesses  du  chlore  et  du 
potassium.  Si  Ton  songe  à  la  variété  de  fonction  chimique  des 
acides  et  des  bases  dont  les  sels  obéissent  à  la  loi  des  conductibi- 
lités moléculaires  (du  chlorure  de  potassium,  à  l'azotate  de  plomb 
et  au  sulfate  de  zinc,  etc.),  il  n'y  a  aucune  raison  a  priori  pour 
qu'il  en  soit  ainsi,  quand  on  adopte  les  vues  de  M.  Koblrausch,  et 
c'est  cependant  ce  que  l'expérience  a  toujours  confirmé. 

Ces  réserves  établies,  je  passe  à  l'analyse  du  Mémoire  de 
M.  Ostwald. 

2.  M.  Ostwald  avait  cru  pouvoir  affirmer  précédemment  que 
tous  les  acides  monobasiques  forts  en  dissolution  aqueuse  très 
étendue  possèdent  à  la  limite  la  même  conductibilité  moléculaire. 

Cette  loi  ne  lui  semble  plus  aujourd'hui  pouvoir  être  consi- 
dérée comme  rigoureuse.  Si  elle  s'applique  très  approximativement 
aux  acides  chlorhydrique,  bromhydrique,  iodhydrique,  azotique, 
chlorique.et  perchlorique,  elle  ne  s'applique  pas  aux  acides  orga- 
niques monobasiques  dérivés  de  l'acide  sulfurique.  En  revanche, 
l'accroissement  de  conductibilité  moléculaire,  en  passant  d'une 
concentration  m  de  ^  à  j^,  plus  ou  moins  variable  d'un  acide  à 
un  autre,  possède  à  peu  près  la  même  valeur  moyenne  pour  les 
acides  forts  ci-dessus  désignés  et  les  acides  monobasiques  dérivés 
de  l'acide  sulfurique.  Dans  les  Tableaux  suivants,  les  conducti- 
bilités [X  sont  données  en  unités  mercurielles  pour  une  température 
qui  n'est  pas  indiquée,  mais  qui  est  probablement  celle  de  i8^; 
conformément  aux  conventions  de  M.  Koblrausch;  elles  se  rap- 
portent à  m  =  y^t^y  et  l'on  y  a  joint  l'accroissement  a  de  conduc- 
tibilité moléculaire  de  m  =  3^  à 

Nom  de  l'acide. 

Chlorhydrique 

Bromhydrique 

Iodhydrique 

Azotique 

Ghlorique 

Perchlorique 


1 

1024* 

Formule. 

V^' 

a. 

H  Cl 

401,3 

34,0 

HBr 

4o3,o 

36,1 

HI 

400,0 

34,3 

AznO' 

390,8 

37,6 

Cl  HO» 

384,8 

a9,4 

CIHO^ 

395,5 

34,3 

Moyennes 396,0        32,62 


V- 

a. 

368,1 

a3,i 

367,4 

26,5 

359,9 

26,1    , 

354,8 

26,4 

358,6 

32,6 

355,6 

29,6 

36o,5 

42,9 

351,7 

32,8 

352,6 

33,1 
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Nom  de  Facide.  Formule. 

Méthylsulfurique CH*H,  SO^ 

Éthylsulfurique C«  H«  O,  SO» 

Propylsulfurique C»H«0,  SO» 

Isobutylsulfurique C*H«oO,  S0« 

Benzolsulfurique C«H«,  SO' 

m  Nitrobenzolsulfurique.. .  G«H«(AzO«)SO» 

Picrique G«H»(  AzO«)80 

Naphtalinsulfurique C»o  H»  SO» 

Pseudocumolsulfurique  .  . .  G*H"SO' 

Moyennes.,  t 358,5         3o,8 

Tous  ces  acides  s'équivalent  pour  la  vitesse  de  leur  action  cata- 
Ijlique  sur  le  méthylacétate  et  sur  le  sucre  de  canne.  Il  n'y  a  donc 
pas  de  proportionnalité  entre  la  vitesse  delà  réaction  chimique  et 
la  conductibilité,  ainsi  que  quelques  savants  avaient  été  portés  à 
le  supposer. 

La  loi  de  M.  Kohlrausch  est  applicable  aux  sels  de  potasse,  de 
soude  et  de  lithine  de  tous  ces  acides.  En  faisant  le  calcul  pour 
m  =  Y2y  M.  Ostwald  trouve  les  constantes  spécifiques  suivantes 
caractéristiques  des  ions  correspondants,  à  ce  degré  de  dilution  : 

Dilution  m  =  3^. 
Ions  électronégatifs  (}).  Ions  électropositifs. 

Cl 6a, I  K 6?.,! 

Br 63,5  Na 42,1 

1 63,3  Li 32,4 

AzO» 55,1 

CIO' 5o,4 

CIO* 58,6 

CH'OSO» 37,5 

C«H»0S03 35,1 

G'H'OSO' 28,9 

C*H90S0> 25,1 

C«H5S0» 27,0 

C«H*(AzO«)SO».  24,7 

C«H«(AzO«)80..  24,5 

CioH'AzO» 23,7 

C9H»»S0» 20,7 

(•)  Il  faut  bien  se  garder  de  confondre  ces  conductibilités  des  ions  avec  la  con- 
ductibilité de  l'acide  ou  delà  base  libres.  Ainsi  la  conductibilité  de  l'acide  chlor- 
hydrique  à  la  dilution  moléculaire  de  ^  est  367,3  au  lieu  de  62,1,  etc. 
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Pour  trouter  la  conductibilité  que  présente  à  la  dilution  molé- 
culaire de  jj  un  sel  quelconque  des  ions  compris  dans  le  tableau, 
il  suffit  d'ajouter  les  coefficients  relatifs  à  ces  deux  ions.  Ainsi  la 
conductibilité  du  chlorure  de  sodium  sera  94>5,  celle  du  chlorate 
de  potasse  112, 5,  celle  du  benzolsulfate  de  lithine  09,4,  etc. 
Tous  ces  nombres  sont  fort  voisins  des  valeurs  des  conductibilités 
directement  mesurées. 

3.  Les  acides  monobasiques  faibles,  à  peu  près  isolants  à  Pétat 
de  pureté,  augmentent  rapidement  de  conductibilité  avec  la  dilu- 
tion. La  limite  de  leur  conductibilité  pour  une  dilution  infinie  est 
donc  incertaine  et  difficile  à  fixer,  par  suite  des  impuretés  qu'ap- 
porte avec  elle  l'eau  distillée. 

Les  sels  alcalins  de  ces  acides  sont  moins  conducteurs  que  les 
sels  précédents.  Le  Tableau  suivant  donne  la  conductibilité  [x  de 
leurs  sels  de  soude  à  la  dilution  m  =  j^  et  l'accroissement  a  de 
m  =  ^  à  /n  =  j^. 

Sels  de  soade.  \l.  a. 

Formiale 9^,9  i3,i 

Acétate 84,9  11, 3 

Propionate 80,4  11,0 

Butyrate 76,3  10,1 

Isobutyrate 79 ,0  i3 ,0 

Valérianatc 75,8  11, 3 

Trichloracétate 80,7  10,^ 

Lactate 81,1  11,7 

Mclhylglycolate 81,6  11,6 

Éthylglycolate 78,6  11,4 

Ëthyllactate 75,1  10,9 

Oxyisobutyrale 79,4  11,7 

Acétamidobenzoatc 74,1  11,7 

Succinotoluidate 69,9  10,1 

Moyenne 11,4 

La  conductibilité  est  d'autant  moindre  que  la  molécule  de  l'acide 
est  plus  compliquée;  en  revanche,  l'accroissement  de  conducti- 
bilité, de  m  =  3^  à  jjji^  est  très  sensiblement  constant  :  il  diffère 
à  peine  de  la  moyenne  11,7  que  fournissent  les  acides  forts  sulfo- 
dérivés,  mais  se  trouve  très  notablement  inférieur  à  la  movenne 
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i5,i  correspondant  aux  acides  forts  du  premier  groupe  (chlorhy- 
drique  à  perchlorique). 

Si  Ton  passe  des  sels  de  soude  aux  sels  de  potasse  ou  de  lithine 
des  mêmes  acides  faibles,  on  retrouve  sensiblement  la  diOerence 
caractéristique  fournie  par  les  acides  forts.  L'excès  de  conducti- 
bilité des  sels  de  potasse  sur  les  sels  de  soude  à  toutes  les  dilutions 
est  en  moyenne  20, 5  pour  les  acides  faibles,  au  lieu  de  19,0  pour 
les  acides  forts;  l'excès  des  sels  de  soude  sur  les  sels  de  lithine 
10,9  au  lieu  de  9. 

4.  Les  sels  des  acides  bibasiques  sont  caractérisés  par  un  ac- 
croissement de  conductibilité  à  peu  près  double,  en  passant  de 
m=j^  k  jjj^.  On  considère,  bien  entendu,  NaO,  SO'  comme 
l'équivalent  du  sulfate  neutre  de  soude,  etc. 

Sels  de  soude.  {x.  a. 

Sulfate i2o,5  25,4 

Oxalate 'i5,4  22,4 

Pyrotartraïc 96,9  18,9 

Séléniate ii5,a  22,5 

Hyposulfate i32,4  28,7 

Mélhylèndisulfat<' ïï7,5  24,8 

Gitracinate 96,6  18,9 

Malonate io5,o  20,6 

Tartralc 102,4  22,6 

Moyenne 22,2 

Les  sels  des  acides  polybasiques  présentent  un  accroissement 
encore  plus  fort. 

Sels  de  soude.  {x.  a. 

Citrate 108,2  27,7 

Aconitate 109,6  27,8 

Le  chlorure  et  le  sulfate  de  magnésium,  métal  bivalent,  donnent  : 

Sels  de  magnésium.  |jl.  a. 

Chlorure ii9>7  22,6 

Sulfate ii3,o  45,5 

c*est-à-dire  que  le  chlorure  d'un  métal  bivalent  fournit  le  même 
accroissement  a  que  le  sulfate  d'un  métal  monovalent,  et  le  sulfate 
de  magnésie  un  accroissement  double. 
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M.  Ostwald  conclut  de  là  que  raccroîssement  de  conductibilité  a 

ou,  ce  qui  revient  au  même,  -—  (en  désignant  par  a  le  volume 

dans  lequel  est  dissous  un  équivalent),  est  de  la  forme  kn^n^\  /I4 
est  la  valence  de  Tacide  et  n^  celle  de  la  base. 

L'auteur  réserve  ses  conclusions  en  ce  qui  concerne  la  conducti- 
bilité moléculaire  limite  (maximum  )  des  acides  dont  il  n'a  étudié 
que  les  sels.  E.  Bouty. 


p.  WALDEN.  —  Ueber  die  Bestimmung  der  MolekulargrôsseD  vod  Salzen  aus 
der  eiektrischcn  LeilfShigkeit  ihrer  w&sserigen  Lôsungen  (Évaluation  de  la  va- 
leur moléculaire  des  sels,  d'après  la  coaduclibililé  électrique  de  leurs  dissolu- 
tions aqueuses);  ZeiUchrift  Jûr  physikalische  C hernie j  1. 1,  p .  52g-55o,  et  t.  II, 
p.  49-78;  1887-88. 

Ce  Mémoire  est  pour  ainsi  dire  la  continuation  du  Mémoire  de 
M.  Ostwald.  L'auteur  s'attache  à  prouver  que  l'accroissement  a 
de  la  conductibilité  |x  en  passant  de  la  m  =  ^  à  m  =  j^  est  de  la 
forme 

(i)  a  =  kninty 

oh  7i|  est  le  degré  de  basicité  de  l'acide  et  /la  le  degré  de  la  base.  A 
cet  effet,  M.  Walden  étudie  d'abord  les  sels  de  magnésie  («2=  2) 
des  acides  monobasiques,  bibasiques  ou  polybasiques. 

Sbls  de  magnésie. 

Acides  monobasiques. 

Nature  du  sel.  ji(m  =  ïqVï)*       ^• 

Chlorure HQi^  i^tO 

Bromure 120,  a  18,0 

Picrate 78,6  16, a 

Nitrate ii??^  19,7 

Benzolsulfate 81, 5  i5,o 

Formiate 97 , 7  17,2 

Acétate 84,2  17,3 

Propionale 81,1  17,5 

Butyrate ,       78,6  17,2 

Isobutyrate 77,8  16, a 

Valérianate 77,0  16,9 

Gacodylate 75,6  20,1 

Moyenne  de  a  .. .     17,44  =  8,72X2 
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Acides  bibasiques. 

Sulfate 109,3  41  lO 

Séléniate io5,4  37,3 

Ghromate m, 3  35,9 

Thionale i?.6,5  38 ,5 

Platinocyanure i4^)3  ^^^i 

Malonate 85,2  5o,2 

Malate 88,2  43,2 

Tartrale 89,7  38,3 

Succinate 92,7  33,3 

Fumarate foo,i  32,7 

Maléate 92,2  38,7 

Mésaconatc 93,7  3o,7 

Itaconate 92,3  36,5 

a  Nitrophtalale 86,8  34,7 

Moyenne  de  a 36,93  =  9,23  x  4 

Acides  tribasigues. 

Citrate 3i,9  11,9 

Aconitate 61, 5  23,5 

Acide  tétrabasique. 

Ferrocyanure 1 44  »  '•<  ^4  ><> 

Moyenne  de  a 6,75x8 

Conformément  à  la  remarque  de  M.  Ostwald,  les  moyennes 
17,44  et  36,93  relatives  aux  sels  de  magnésie  des  acides  mono- 
basiques ou  bibasiques  sont  de  Tordre  de  grandeur  du  double  des 
nombres  ii,/(  et  22,2  relatifs  aux  sels  de  soude  correspondants. 
Mais  les  sels  des  acides  tribasîques  présentent  une  exception  re- 
marquable. Ils  fournissent  des  valeurs  de  a  tout  à  fait  en  dehors 
des  prévisions. 

Les  sels  des  acides  bibasiques  et  des  bases  triacides  ont  donné  : 

|i.  a. 

Sulfate  d'alumine 100, 3  52,2 

Sulfate  de  sesquioxyde  de  chrome H9»8  56,8 

Moyenne 54 ,5  =  9,08  x  6. 

M.  Walden  estime  que  Pensemble  de  ces  résultats  vérifie  suf- 
/.  de  Phys.,  a«  série,  t.  VIL  (Avril  1888.)  i4 
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(isamment  la  formule  (8)  pour  qu'on  puisse  désormais  discuter  le 
degré  de  basicité  d^un  acide  ou  de  polyacidité  d'une  base,  en  étu- 
diant la  variation  de  la  conductibilité  de  ses  sels  avec  la  dilution. 
Par  exemple,  les  sels  suivants  donnent  pour  [x  et  a  : 

|i.  a. 

Ilyposulfate  de  baryte i3o, 5  4^  i  ^ 

Hypophosphite  de  baryte 97,3  l8,6 

Sachant  que  la  barjle  est  diacide,  comme  la  magnésie, 
M.  Walden  en  conclut  qu'il  faut  considérer  l'acide  hyposulfurique 
comme  bibasique,  l'acide  hypophosphoreux  comme  monoba- 
sique. 

De  même  le  phosphate  monosodique  donne  [jl=8o,5,  0  =  10,7. 
La  soude  étant  monoacide,  il  s'ensuit  que  l'acide  phosphorique 
est  monobasique  dans  le  phosphate  monosodique. 

M.  Walden  étudie  ainsi  les  arséniates,  les  phosphates,  les 
fluorures,  les  iodates,  les  périodates  acides,  les  chromâtes,  les 
platino-  et  platinicyanures  et  les  platinochlorures,  non  sans  ren- 
contrer des  anomalies  et  des  difficultés  nombreuses.  Dans  bien 
des  cas,  la  marche  des  accroissements  de  conductibilité  avec  la 
dilution  est  anomale,  et  la  décomposition  des  sels  par  l'eau  évi- 
dente. Je  n'insisterai  pas  sur  toute  cette  partie  du  Mémoire  de 
M.  Walden,  d'un  intérêt  plus  exclusivement  chimique.  Peut-être 
la  lecture  approfondie  du  Mémoire  laissera-t-elle  aux  physiciens 
cette  impression,  qu'il  ne  faut  pas  trop  se  hâter  de  généraliser 
sans  autre  examen  les  remarques  faites  sur  le  cas  relativement 
simple  des  acides  organiques,  pour  les  transporter  dans  le  domaine 
de  la  Chimie  minérale. 

M.  Walden  ne  se  livre  à  aucun  calcul  numérique  relatif  à  la 
décomposition  des  sels  par  l'eau.  E.  Bouty. 


Sv.  ARRHENIUS.  —  Ueber  die  Dissociation  dcr  ia  Wasser  gelôsteo  Stoffe.  (Sur 
]a  dissociation  des  corps  dissous  dans  l'eau).  Zeitschrift  fur physikalische 
Chemie,  t.  I,  p.  681-649;  i^7* 

Dans  un  Mémoire  présenté  à  l'Académie  suédoise  des  Sciences  (*), 


(0  Une  propriété  générale  de  la  matière  diluée  {Sv,  Vet.-Ak,  Handlingar, 
t.  XXI,  n»  17,  1886  et  Archives  néerlandaises,  i885). 
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M.  Van  t^Hoff  a  démontré  la  proposition  suivante,  qui  généralise 
la  loi  d'Avogadro  : 

La  pression  que  possède  un  gaz  à  une  température  donnée 
et  pour  un  nombre  donné  de  molécules  dans  V unité  de  volume 
est  égale  à  la  pression  osmotique  que,  dans  les  mêmes  condi^ 
tions,  exercent  la  .plupart  des  corps  en  dissolution  dans  un 
liquide  quelconque. 

Un  certain  nombre  de  dissolutions  ne  rentrent  pas  dans  cet 
énoncé.  Quand  cette  circonstance  se  présente  pour  un  gaz,  on 
admet  qu'il  est  en  état  de  dissociation.  L'exemple  le  plus  connu 
est  celui  que  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  nous  offrent  à  des  tem- 
pératures très  élevées.  Ne  pourrait-on  pas  expliquer  de  la  même 
manière  les  exceptions  à  la  loi  de  M.  Van  t'Hoff?  Telle  est  la 
question  que  M.  Arrhenius  se  propose  de  résoudre. 

L'auteur  admet,  avec  Clausius,  qu'on  ne  peut  se  rendre  compte 
des  phénomènes  électroly tiques,  si  l'on  n'admet  qu'une  partie, 
tout  au  moins,  des  molécules  de  l'électroljte  se  trouve  dissociée 
dans  la  liqueur,  à  l'état  d'ions  séparés,  dont  les  mouvements  sont 
indépendants.  D'autre  part,  d'après  la  théorie  cinétique  des  corps, 
la  pression  osmotique  est  due  aux  chocs  des  molécules  contre  les 
parois  des  vases;  et,  si  une  molécule  est  dissociée,  la  pression 
correspondante  est  la  somme  des  pressions  qu'exerceraient  les 
ions  séparés.  Si  donc  l'on  pouvait  déterminer  dans  quelle  propor- 
tion un  électrolyte  est  dissocié,  on  pourrait  savoir  de  combien  la 
pression  osmotique  doit  être  augmentée  par  le  fait  de  cette  disso- 
ciation. 

Dans  un  travail  antérieur,  M.  Arrhenius  a  considéré  un  élec- 
trolyte quelconque  comme  constitué  par  un  mélange  de  molécules 
actives  et  inactives,  dont  les  premières  seules  prennent  part  au 
transport  de  l'électricité.  S'écartant  en  quelques  points  de  sa 
conception  primitive  (*),  il  considère  les  molécules  actives 
comme  complètement  dissociées  et,'  au  lieu  d'admettre  a  priori 
(comme  il  l'avait  fait  d'abord)  que  toutes  les  molécules  électro- 
ly tiques  possèdent  la  même  conductibilité  dans  les  dissolutions 
très  étendues,  il  se  borne  aujourd'hui  à  supposer  qu'elles  sont 
toutes  actives,  c'est-à-dire  que  la  dissociation  est  toujours  complète 

(  •  )  Voir  Journal  de  Physique,  a»  série,  t.  VI,  p.  433. 
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dans  les  liqueurs  très  étendues.  Cette  hypothèse  sert  de  base  à 
tout  ce  qui  suit.  Elle  est  évidemment  arbitraire  et  ne  peut  se  jus- 
tifier que  par  la  vérification  de  ses  conséquences. 
.  Soient  m  le  nombre  des  molécules  inactives  ou  non  dissociées,  n 
le  nombre  des  molécules  actives  ou  dissociées.  Désignons  par  i  le 
rapport  de  la  pression  osmotique  du  corps  considéré  à  la  pression 
osmotique  normale  correspondant  à  une  dissociation  nulle.  Soit  en- 
fin K  le  nombre  de  molécules  distinctes  produites  par  la  dissociation 
d'une  molécule  (R=2  pour  K  Cl;  K  =  3  pour  Ba  Cl^  ou  K^SO*). 
On  a 

..                 ./?i-f-K/i             .^,       -W-  .^.       . 

(i)  1= =i-h(K--i) =  n-(K  — i)a, 

a= est  ce  que  M.  Arrhenius  appelle  le  coefficient  d'ac- 

tis^ité. 

D'après  l'hypothèse  de  M.  Arrhenius,  le  coefficient  d'activité 
est  toujours  égal  à  i  à  la  limite  de  dilution.  Si  l'on  compare 
donc  les  conductibilités  d'une  dissolution  électroly tique  :  i^  pour 
une  dilution  m  donnée,  mais  assez  grande  pour  que  les  variations 
du  frottement  intérieur  n'interviennent  plus;  2®  pour  une  dilu- 
tion infinie,  le  rapport  de  ces  deux  conductibilités  donne  la  valeur 
de  a  pour  la  dilution  m.  On  trouve  ainsi  que,  pour  les  dilutions 
auxquelles  ont  opéré  M.  Raoult  dans  ses  recherches  sur  la  congé- 
lation des  dissolutions  salines  et  M.  Van  t'HofT  dans  ses  travaux 
sur  la  pression  osmotique  (sans  doute  1^^  par  litre),  la  proportion 
dans  laquelle  le  chlorure  de  potassium  est  dissocié  est  0,86;  tandis 
que  le  sulfate  de  potasse  n'est  dissocié  qu'aux  ■~^,  le  sulfate  de 
cuivre  aux  -^. 

Pour  bien  comprendre  la  pensée  de  M.  Arrhenius,  rappelons 
qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'une  dissociation  en  acide  et  base  libres, 
parfaitement  incompatible  avec  ce  que  nous  apprend  la  mesure  des 
conductibilités,  mais  d'une  dissociation  en  ions  séparés  (K  et  CI, 
K,  K  et  SO*  par  exemple  et  non  ROH  et  Cl  H  ou  2(R0H)  et 
H^SO^).  La  décomposition  d'un  sel  par  l'eau,  avec  acide  libre  ou 
sels  basiques,  est  un  phénomène  tout  à  fait  en  dehors  du  précédent, 
et  qui,  quand  il  se  produit,  se  manifeste  par  des  variations 
spéciales  de  la  conductibilité,  dont  il  n'est  pas  tenu  compte  dans 
le  travail  actuel. 

Connaissant  a  par  les  mesures  de  conductibilité,  on  calculera  i 
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par  la  formule  (i).  On  peut  aussi  calculer  {  en  s'appuyant  sur  les 
recherches  de  M.  Raoull,  d'après  une  méthode  indiquée  par  M.  Van 
t^Hoff.  Les  résultats  de  ce  double  calcul  sont  contenus  dans  les 
Tableaux  suivants,  sous  les  rubriques  f\  et  I2  : 

i.  Corps  isolants. 

Substances.                             Formules.  a.               i\.  i,. 

Alcool  méthylique ^.              GH'OH  0,00  0,9^  1,00 

Alcool  éthylique C'H'GH  0,00  0,94  1,00 

Alcool  butylique C*H«OH  0,00  0,93  i,oo 

Glycérine G*H»(OH)»  0,00  0,92  i  ,00 

Mannite G«Hi*0«  0,00  0,97  1,00 

Sucre  interverti C«H*»0«  0,00  i,o4  i,oo 

Sucre  de  canne G*' H" G*»  0,00  1,00  1,00 

Phénol G«H»OH  0,00  0,84  1,00 

Acétone G»H«0  0,00  0,92  1,00 

Étber  éthylique (G*H»)«0  0,00  0,90  1,00 

Acétate  d'éthylène G*H>0*  0,00  0,96  1,00 

Acétamide G»H»OAzH»  0,00  0,96  1,00 

2.  Bases. 

Baryte Ba(OH)«  0,84  2,69  2,67 

Slrontiaii  • Sr(OH)»  0,86  2,61  2,72 

Chaux Ga(OH)»  0,80  2,69  2,69 

Lilhine LiOH  o,83  2,02  i,83 

Soude NaOH  0,88  1,96  1,88 

Pousse....' KOH  0,93  1,91  1,93 

Oxyde  de  thallium TIOH  0,90  1,79  1,90 

Hydrate    de    tétraméthvl-  )     /nu^^n.    r\xj 

"      \     (GH»)*AzOH  »  1,99  » 

ammonium )     ^         ^  *  ''^ 

Hydrate    de    tétréthylam-  i     ,r.,ït«MA    r\u 

•'       .                                   \    (G*H»)*AzOH  0,92            »  1,92 

monium \     ^          ^  '^  '^ 

Ammoniaque AzH»  0,01  i  ,o3  1,01 

Méthylamine GH»AzH«  o,o3  1,00  i,o3 

Triméthylamine (GH»)'Az  o,o3  1,09  i  ,o3 

Élhylamine G»H»AzH»  o,o4  1,00  i,o4 

Propylamine G'H'AzH»  0,00  o,83  1,00 

3.  Acides, 

Chlorhydrique H  Cl  0,90  i  ,98  i  ,90 

Bromhydrique HBr  0,94  a,o3  1,94 

lodhydrique Hl  0,96  2,o3  1,96 

Hydrofluosilicique H«SiFl«  0,75  2,46  1,75 

Azotique HAzO*  0,9a  1,94  1,9a 
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Substances.  Formules. 

Chlorique II  CIO» 

Perchlorique H  GIO* 

Sulfurique H»SO^ 

Phosphorique H'PhO* 

Sulfureux H«SO» 

Sulfhydrique H*  S 

lodique HIO» 

Phosphoreux Ph(0H)5 

Borique B(OH)» 

Cyanhydrique HCAz 

Formique HCOOH 

Acétique CHsGOOH 

Butyrique. G^H^COOH 

Oxalique (COOH)« 

Taririque C*H«0» 

Malique OH^O* 

Lactique G»H«0» 

4.  Sels, 

Chlorure  de  potassium  ...  KGl 

Chlorure  de  sodium NaGl 

Chlorure  de  lithium LiCl 

Chlorure  d'ammonium AzH*Cl 

lodure  de  potassium Kl 

Bromure  de  potassium KBr 

Cyanure  de  potassium. . . .  KG  Az 

Azotate  de  potassium K  AzO' 

Azotate  de  soude NaAzO* 

Azotate  d'ammoniaque  ...  AzH'  AzO' 

Acétate  de  potasse K G»  H»  O* 

Acétate  de  soude NaC*H'0' 

Formiate  de  potasse KG  HO* 

Azotate  d'argent AgAzO^ 

Chlorate  de  potasse K  Cl  O' 

Carbonate  de  "potasse K'  GO» 

Carbonate  de  soude Na*  GO» 

Sulfate  de  potasse K*SO* 

Sulfate  de  soude Na»SO* 

Sulfate  d'ammoniaque (AzH*)»SO* 

Oxalate  de  potasse K»  G*  O* 

Chlorure  de  baryum BaCl* 

Chlorure  de  strontium  . . .  SrCl* 

Chlorure  de  calcium CaCl* 

Chlorure  de  cuivre Gu  Cl* 


ot. 

»r 

V 

0,91 

1,97 

1,91 

0,94 

îi,o9 

1,94 

0,60 

2,06 

2,19 

0,08 

2,32 

1.24 

0,14 

i,o3 

1,28 

0,00 

1,04 

1,00 

0,73 

1,30 

1,73 

0,46 

11^9 

1,46 

0,00 

i,ii 

1,00 

0,00 

i,o5 

1,00 

o,o3 

1,04 

i,o3 

0,01 

1,01 

1,01 

0,01 

1,01 

1,01 

0,25 

1,25 

1,49 

0,06 

i,o5 

i,ii 

0,04 

1,08 

1,07 

o,o3 

1,01 

i,o3 

0,86 

1,82 

1,86 

0,82 

1,90 

1,82 

0,75 

1,99 

1,75 

0,84 

1,88 

1,84 

o,9î» 

1,90 

1,9^ 

o,9î» 

1,90 

1,9a 

0,88 

1,74 

1,88 

0,81 

1,67 

1,81 

0,82 

1,82 

1,82 

0,81 

1,73 

i,8r 

o,83 

1,86 

1,83 

0,79 

1,73 

1,79 

o,83 

1,90 

1,83 

0,86 

1,60 

1,86 

0,83 

1,78 

1,83 

0,69 

2,26 

2,38 

0,61 

2,18 

2,22 

0,67 

2,11 

2,33 

0,62 

1,9» 

2,24 

0,59 

2,00 

2,17 

0,66 

îi,43 

2,32 

0,77 

2,63 

a,54 

0,75 

2,76 

2,50 

0,75 

2,70 

a,5o 

» 

2,58 

» 
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Substances.  Formules.  ot.  i\.  i,. 

Chlorure  de  zinc ZnGl«  0,70  »  2,40 

Azotate  de  baryte Ba(AzO»)*  0,67  a, 19  2,i3 

Azotate  de  strontium Sr(AzO')*  0,62  2,23  2,23 

Azotate  de  chaux Ca(AzO»)»  0,67  2,02  2,33 

Azotate  de  plomb Pb(AzO')*  o,54  2,02  2,08 

Sulfate  de  magnésie MgSO^  0,40  1,04  1,40 

Sulfate  de  fer FeSO*  0,35  1,00  1,35 

Sulfate  de  cuivre GuSO*  0,35  0,07  1,35 

Sulfate  de  zinc ZnSO^  0,38  0,98  1,38 

Acétate  de  cuivre Gu(C«H»0»)«  o,33  1,68  1,66 

Chlorure  de  magnésium . .  MgCl*  0,70  2,64  2,40 

Chlorure  de  mercure HgCl*  o,o3  i,ii  i,o5 

lodure  de  cadmium Cd  P  0 ,  28  0, 94  1 ,  56 

Azotate  de  cadmium Gd(Az03)*  0,73  2,32  a, 46 

Sulfate  de  cadmium GdSO^  0,35  0,75  1,35 

Un  certain  nombre  de  corps  fournissent  des  valeurs  de  ii  et  l's 
très  différentes  et  en  général  dans  un  sens  tel  que  Î2  est  trop  fort. 

On  a  souligné  ces  nombres  dès  que  l'écart  *""'*  dépasse  ±  o,  25. 

De  tels  écarts  con*espondent,  d'après  Fauteur,  soit  à  une  décom- 
position exercée  par  l'eau  dans  le  sens  ci-dessus  indiqué,  soit  à  la 
présence,  dans  les  dissolutions  concentrées,  de  molécules  doubles 
qui  se  transforment  en  molécules  simples  dans  les  dissolutions 
étendues.  Ce  dernier  cas,  auquel  M.  Arrhenius  semblait  précé- 
demment attacher  une  grande  généralité  (*  ),  est  actuellement  res- 
treint par  lui  à  l'explication  des  anomalies  que  présentent  dans 
le  Tableau  ci-dessus  des  sels  tels  que  les  sulfates  de  magnésie,  de 
fer,  de  cuivre,  de  zinc  et  de  cadmium. 

Les  acides  et  les  bases  fortes,  ainsi  que  leurs  sels,  seraient, 
d'après  ce  qui  précède,  à  un  état  de  dissociation  très  avancé  dans 
leurs  dissolutions  de  concentration  moyenne;  a  varie  seulement 
de  0,80  à  0,92  pour  les  bases  alcalines  ou  terreuses  (sauf  l'ammo- 
niaque et  les  ammoniaques  composées);  de  0,90  à  0,94  pour  les 
acides  monobasiques  forts;  de  0,70  à  0,86  pour  la  plupart  des  sels 
alcalins  ou  alcalino-terreux.  Il  en  résulte  qu'en  passant  d'un  sel  à 
an  autre  de  même  acide  ou  de  même  base,  la  dissociation  varie 
peu,  et  par  suite  on  commet  une  erreur  médiocre,  en  admettant 

(')  Voir  Journal  de  Physique,  a»  série,  t.  VI,  p.  ^^, 
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qu'elle  ne  varie  pas.  De  là,  la  possibilité,  constatée  d'abord  par 

i  M.  Kohlrausch,  de  représenter  la  conductibilité  de  ces  sels  en  dis- 

,  solution  étendue  comme  la  somme  de  deux  conductibilités  carac- 

1  téristiques  des  deux  ions  ;  ce  qui  n'est  plus  possible  si  l*on  veut 

comparer  des  sels  à  un  état  de  dissociation  très  différent. 

On  retrouve  la  propriété   additive  manifestée  par  l'étude  des 
conductibilités  dans  l'étude  des  chaleurs  de  neutralisation,  des 
I  volumes  spécifiques  et  des  poids  spécifiques,  des  indices  de  ré- 

fraction spécifiques,  des  abaissements  des  points  de  congélation 
des  dissolutions  étendues,  et  d'un  certain  nombre  de  propriétés 
connexes.  Elle  est  soumise  aux  mêmes  restrictions  que  dans  le 
cas  des  conductibilités.  E.  Bodty. 
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SUE  L'EZPÉBIEICS  DES  TROIS  KIEOIRS  DE  FRESNEL; 
Par  m.  MASCART. 

1.  On  connaît  l'expérience  célèbre  des  trois  miroirs  par  laquelle 
Fresnel  (*)  a  démontré  directement  le  changement  de  phase  qui 
se  produit  dans  la  réflexion  de  la  lumière. 

Avant  d'examiner  cette  disposition  un  peu  complexe,  nous 
ferons  remarquer  d'abord  qu'il  est  possible  avec  un  seul  miroir 
de  produire  des  interférences  entre  le  faisceau  direct  des  rayons 
émanés  d'une  source  et  le  faisceau  réfléchi. 

La  source  S  (Jig*  i)  étant  à  une  distance  d,  très  petite,  du  plan 
d'un  miroir  M,  l'image  S'  est  symétrique  et  à  la  distance  SS'=  id 
de  la  source.  Le  faisceau  réfléchi  sur  le  miroir  forme  un  cône  A'S'B' 
limité  par  le  contour  de  la  surface  et  se  trouve  superposé  au  fais- 
ceau ASB  qui  provient  directement  de  la  source.  Il  peut  donc 
y  avoir  interférence  dans  la  partie  commune;  mais  la  frange  cen- 
trale doit  se  trouver  dans  le  plan  de  symétrie  OC  de  deux  sources 
S  et  S',  qui  n'est  autre  que  le  plan  de  la  surface  et  qui  est  situé  en 
dehors  de  la  partie  commune  des  faisceaux. 

On  n'aperçoit  en  effet  les  franges  d'interférence  que  dans  le 
voisinage  de  l'arête  I  du  miroir  où  le  faisceau  réfléchi  est  le  plus 
rapproché  du  plan  de  symétrie;  la  moitié  seulement  du  système 
est  visible  et  la  frange  centrale  est  noyée  dans  les  bandes  de  dif- 
fraction, de  sorte  qu'il  est  difficile  d'en  reconnaître  le  caractère. 

Pour  amener  le  milieu  des  franges  en  un  point  P  dans  la  région 
commune  sur  le  plan  XX',  il  suffit  d'établir  un  retard  sur  l'un  des 
faisceaux  en  interposant  une  lame  réfringente  mince  sur  le  trajet 
de  rayon  direct.  On  rendra  cette  opération  plus  facile  en  recevant 
la  lumière  sur  une  lentille  convergente  L,  de  longueur  focale  con- 
venable, qui  donne  deux  images  réelles  Si  et  S^  des  sources  S  et  S'. 

Les  faisceaux  réfractés  se  touchent  au  foyer  conjugué  F  de 
l'arête  I,  et  la  frange  centrale  du  système  situé  dans  le  plan  l'P' 
se  trouve  en  ce  point  mêlée  à  des  bandes  de  diffraction.  Une  lame 
mince  de  mica  capable  de  produire  un  déplacement  de  trois  ou 


(•)  Fresnel,  Œuvres,  t.  I,  p.  708. 
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quatre  franges  étant  interposée  sur  Timage  S,,  le  système  sera  re- 
porté vers  la  gauche  et  Ton  pourra  constater  facilement  que  la 
frange  centrale  est  noire.  La  vibration  réfléchie  a  donc  changé  de 

signe  sur  le  miroir. 

Fig.  I. 


Toutefois  on  ne  peut  ainsi  opérer  que  sous  Tincidence  rasante, 
et  rintervention  d'une  lame  réfringente  produit  un  retard  inégal 
de  systèmes  relatifs  aux  différentes  couleurs  qui  peut  changer 
Tapparence  de  la  frange  centrale. 

2.  La  disposition  imaginée  par  Frcsnel  permet  de  choisir  à  vo- 
lonté les  angles  d'incidence  et  d'obtenir  un  système  complet  de 
franges  dans  la  région  commune  aux  deux  faisceaux. 

Supposons  que  les  plans  des  trois  miroirs  M,  M'  et  N  {fig.  2) 
passent  par  une  même  droite  I  et  prenons  pour  plan  de  figure  le 
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plan  normal  à  l'arête  commune  qui  passe  par  la  source  S;  soient 
ci>  et  w'  les  angles  des  miroirs  extrêmes  M  et  M'  avec  le  miroir 
intermédiaire  N,  6  l'angle  que  fait  avec  le  premier  miroir  M  le 
rayon  SI  qui  tombe  sur  l'arête  commune. 

Fig.  2. 
^- -^  Si 


D'après  les  propriétés  de  la  réflexion,  le  rayon  réfléchi  sur  le 
miroir  intermédiaire  N  a  tourné  de  l'angle  2((i)  +  6)  et  son  image 
virtuelle  A,  étant  symétrique  de  la  source  S  par  rapport  au  miroir  N, 
est  sur  une  circonférence  de  rayon  SI  =  a  ayant  pour  centre  le 
point  I.  Si  les  miroirs  M  et  M'  sont  prolongés  jusqu'à  l'arête,  le 
rayon  réfléchi  sur  le  premier  a  tourné  de  l'angle  26  et  fait  avec  le 
miroir  M'  l'angle  ((i>'  +  o>  —  6);  la  rotation  qu'il  éprouve  à  la 
seconde  réflexion  étant  2((i)'-t-(»)  —  6),  sa  rotation  totale  est 
a^co^-f^t)),  et  l'image  virtuelle  B,  qui  est  symétrique  par  rapport 
au  miroir  M'  de  l'image  S|  fournie  par  le  miroir  M,  est  située  sur 
la  même  circonférence. 

L'angle  des  images  A  et  B  vues  du  point  I  est 

2(a>'-^  10)  —  %(tA  4-  6)  =  2(w'—  0). 

Pour  que  les  images  A  et  B  soient  très  voisines,  il  faut  donc  que 

les  angles  co'  et  8  soient  très  peu  diflerenls.  En  posant  w' —  6  =  ,3, 

on  a 

AB  =  2asin  P; 
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l'appareil  se  comporte  comme  deux  miroirs  dont  Tangle  serait 
égal  à  p. 

Remarquons  cependant  que,  le  miroir  intermédiaire  N  ne  pou- 
vant être  caché  par  les  miroirs  extrêmes,  les  faisceaux  interfèrent» 
A'W"  et  B'BB''  ne  sont  pas  symétriques  par  rapport  au  plan  OIG 
perpendiculaire  au  milieu  O  de  la  distance  des  deux  images,  qui 
passe  par  Taréte  commune.  Les  franges  qui  se  produisent  dans  un 
plan  ex  sont  symétriques  par  rapport  au  point  G;  la  frange  cen- 
trale se  trouvera  donc  sur  le  côté  et  même  en  dehors  de  la  région 
commune.  Pour  la  ramener  au  milieu  de  cette  région,  il  faut  aug- 
menter le  chemin  des  rayons  doublement  réfléchis,  ou  diminuer 
celui  des  rayons  qui  correspondent  au  miroir  intermédiaire,  c'est- 
à-dire  avancer  ce  miroir  N  à  l'aide  d'une  vis  micrométrique  qui 
le  déplace  parallèlement  à  lui-même. 

Fresnel  faisait  co'  =  (oj  dans  ce  cas,  le  miroir  M  doit  être  à  peu 
près  bissecteur  de  l'angle  des  rayons  incidents  avec  le  miroir  N, 
les  rayons  réfléchis  sur  le  premier  miroir  M  sont  sensiblement 
parallèles  au  second  et  font  le  même  angle  0  avec  le  miroir  M'.  Il  a 
réalisé  l'expérience  sous  diverses  inclinaisons,  en  donnant  succes- 
sivement à  l'angle  w  les  valeurs  7"3o',  i5**,  ao**,  26**,  27^80',  3o®, 
35**,  4o®  (le  maximum  de  cet  angle  est  évidemment  de  45°  puis- 
qu'alors  les  rayons  seraient  normaux  au  miroir  intermédiaire)  et  il 
a  toujours  vu  le  milieu  du  groupe  de  franges  occupé  par  une  bande 
noire. 

3.  Fresnel  disposait  ses  miroirs  d'après  une  épure  en  laissant  l'un 
d'eux  mobile  par  une  vis  micrûmétrique;  il  a  remarqué  aussi  que 
l'on  doit,  à  mesure  que  l'angle  co  augmente,  rapprocher  les  miroirs 
extrêmes  de  l'arête  I,  afin  que  le  faisceau  général  utilisé  n'ait  pas 
une  ouverture  angulaire  trop  grande,  auquel  cas  les  vibrations  aux 
difl^érents  points  d'une  même  onde  ne  seraient  plus  absolument 
concordantes. 

On  peut  répéter  l'expérience  très  facilement  à  l'aide  de  l'ap- 
pareil suivant  {fig*  3)  construit  par  M.  PelHn.  Les  miroirs  extrêmes 
M  et  M'  sont  fixés  à  des  bras  mobiles  qui  tournent  autour  d'un 
axe  I  sur  une  plate-forme  divisée  ;  ils  peuvent  glisser  dans  des  cou- 
lisses qui  permettent  de  les  rapprocher  de  l'axe.  Le  miroir  intermé- 
diaire N  est  monté  sur  la  plate-forme  et  commandé  par  une  vis  micro- 
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métrique  qui  le  déplace  parallèlement  à  lui-même  ;  une  vis  de  rappel 
permet  de  le  faire  basculer  autour  d'un  axe  horizontal. 

On  met  d'abord  les  miroirs  M  et  M'  dans  le  plan  du  miroir  N, 
en  faisant  basculer  le  dernier  de  manière  qu'il  soit  parallèle  à  l'in- 
tersection des  deux  autres;  on  tourne  ensuite  les  deux  premiers 
d'angles  arbitraires  w  et  co',  et  l'on  vise  une  fente  S.  On  oriente  la 
fente  et  l'on  achève  le  réglage  de  façon  que  les  images  A  et  B  soient 

Fig.  3. 


exactement  parallèles  et  à  la  même  hauteur.  Pour  placer  ces  images 
à  la  distance  convenable,  on  fait  tourner  l'ensemble  des  trois 
miroirs  par  la  plate-forme  elle-même;  l'image  B  de  double  ré- 
flexion reste  immobile  pendant  cette  opération,  puisque  la  rota- 
tion 2(a)'-f-(i>)  du  rayon  ne  dépend  que  de  l'angle  des  miroirs 
extrêmes,  et  l'autre  se  déplace.  On  fait  en  sorte  que  l'œil  placé 
dans  le  plan  GX  d'observation  voie  en  même  temps  les  deux  images 
sous  un  angle  d'une  dizaine  de  minutes,  ce  qui  correspond  à  peu 
près  à  3™"*  à  la  distance  de  1",  et  les  franges  auront  une  largeur 
de  o™",oi5.  On  vise  alors  à  la  loupe  le  champ  éclairé  par  le  fais- 
ceau commun  et,  si  les  franges  n'existent  pas,  il  suffira  de  faire 
avancer  lentement  le  miroir  N  par  la  'vis  micrométrique  pour  les 
voir  apparaître. 

L'emploi   d'un   miroir   unique   ou   de   trois   miroirs   présente 
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même  uii  avantage  particulier,  c'est  que  les  images  sont  synié- 
triquesy  de  sorte  que  la  frange  centrale  a  exactement  la  même 
position  pour  tous  les  groupes  de  points  correspondants  deux  à 
deux.  On  peut  ainsi  obtenir  un  phénomène  très  pur  avec  une 
fente  plus  large  que  dans  le  cas  des  deux  miroirs. 

4.  Le  but  de  Fresnel  était  de  vérifier  certaines  vues  théoriques, 
qu'il  ne  tarda  pas  à  abandonner  lui-même,  sur  le  mécanisme  de 
la  réflexion;  mais  son  expérience  reste  la  démonstration  la  plus 
directe  du  changement  de  signe  que  la  réflexion  imprime  dans 
certains  cas  à  la  vibration  de  la  lumière. 

Comme  il  s'agit  ici  de  savoir  si  la  vibration  ou,  plus  exactement, 
sa  composante  parallèle  à  une  direction  quelconque,  éprouve  un 
changement  de  signe,  il  est  clair  que  les  rayons  doublement  ré- 
fléchis n'ont  pas  été  modifiés;  car  les  deux  réflexions  se  faisant 
sous  le  même  angle,  si  la  vibration  change  de  signe  dans  la  pre- 
mière, elle  change  également  dans  la  seconde  et  reprend  son  étal 
primitif.  L'existence  de  la  frange  centrale  noire  montre  donc  que, 
pour  le  rayon  réfléchi  sur  le  miroir  intermédiaire,  la  vibration  a 
changé  de  signe  par  la  réflexion. 

L'expérience  de  Fresnel  est  parfaitement  correcte  quand  on 
opère  avec  de  la  lumière  naturelle  ;  mais  le  phénomène  observé 
pour  certaines  incidences  correspond  en  réalité  à  la  superposition 
de  deux  systèmes  de  franges  d'intensités  inégales  et  de  caractères 
différents  :  il  est  donc  utile  de  la  compléter  en  faisant  intervenir 
l'étal  de  polarisation  de  la  lumière  primitive. 

5.  Quoique  la  théorie  de  la  réflexion  établie  par  Fresnel  pour  les 
corps  isotropes  repose  sur  certaines  hypothèses  plus  ou  moins 
contestables,  les  formules  qui  en  résultent  paraissent  conformes  à 
toutes  les  observations,  si  l'on  met  à  part  les  corps  très  réfringents, 
comme  le  diamant,  et  quelques  phénomènes  secondaires  qui  se 
manifestent  au  voisinage  de  l'angle  de  polarisation. 

Les  formules  de  Fresnel  ne  sont  d'ailleurs  vérifiées  par  expé- 
rience que  dans  l'hypothèse  où  les  vibrations  de  la  lumière  pola- 
risée sont  perpendiculaires  au  plan  de  polarisation. 

En  appelant  i  l'angle  d'incidence  de  la  lumière  qui  tombe  sur 
la  surface  de  séparation  de  deux  milieux  isotropes,  r  l'angle  de 
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réfraction  correspondant,  et  a  ou  6  I^amplitude  de  la  vibration  pri- 
mitive suivant  qu'elle  est  normale  au  plan  d'incidence  ou  située 
dans  ce  plan,  Tamplitude  de  la  vibration  réfléchie  est  représentée 
par 

sin(t  — r)  ,  ,tang(t  — r) 

sin(t-+-r)  tang(t-h/) 

La  différence  de  phase  est  nulle  quand  les  vibrations  incidente 
et  réfléchie  sont  de  même  signe  ;  le  changement  de  signe  de  la  vibra- 
tion réfléchie  équivaut  à  une  perte  de  phase  égale  à  ic  ou  à  un  re- 
tard d'une  demi-longueur  d'onde. 

Quand  le  milieu  inférieur  est  le  plus  réfringent  (t  >  r),  il  y  a 
toujours  changement  de  signe  pour  les  vibrations  normales  au  plan 
d'incidence.  Pour  les  vibrations  situées  dans  ce  plan,  les  projec- 
tions des  amplitudes  b  et  6,  (Jig»  4)  sur  la  surface  de  séparation 

sont  encore  de    signes  contraires  tant  que  t -|- r< -;  mais  ces 

vibrations  se  superposent  si  l'on  rabat  le  rayon  réfléchi  IS|  sur  le 
prolongement  IT  du  rayon  incident  SI  ;  il  n'y  a  donc  pas  de  chan- 
gement de  signe  pour  l'observateur  qui  reçoit  alternativement  le 
rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi.  Le  changement  de  signe  ap- 
paraît lorsque  tH-r>  -9  c'est-à-dire  quand  on  a  dépassé  l'angle 
de  polarisation. 

Dans  l'expérience  de  trois  miroirs,  là  vibration  ne  change  pas 
de  signe  pour  le  rayon  qui  s'est  réfléchi  deux  fois  sous  le  même 
angle  et  le  caractère  des  franges  ne  dépend  que  du  rayon  réfléchi 
sur  le  miroir  moyen. 

Lorsque  la  vibration  est  normale  au  plan  d'incidence,  il  y  a 
toujours  changement  de  signe  et  la  frange  centrale  doit  être  noire  : 
c'est  ce  que  l'on  constate  en  effet  avec  une  lumière  polarisée  dans 
le  plan  d^incidence. 

Lorsque  la  vibration  est  dans  le  plan  d'incidence,  la  frange  cen- 
trale doit  être  blanche  tant  que  la  réflexion  sur  le  miroir  moyen 

satisfait  à  la  condition  t -i-r  <  -•  L'observation  est  moins  facile 

parce  que,  l'angle  2(0  devant  être  compris  entre  35^  (qui  est  à  peu 
près  l'angle  de  polarisation  pour  le  verre)  et  90**,  ou  l'angle  co 
entre  17**,  5  et  45°,  l'un  au  moins  des  deux  faisceaux  se  réfléchit 
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dans  une  direction  voisine  de  Tangle  de  polarisation  ;  sauf  pour 
une  valeur  particulière  de  Tangle  co,  les  faisceaux,  interférents  ont 
des  intensités  très  inégales  et  les  franges  sont  noyées  dans  un  excès 
de  lumière  blanche  qui  permet  difficilement  de  distinguer  le  ca- 
ractère de  la  frange  centrale. 

On  peut  éluder  cette  difficulté  en  polarisant  la  lumière  incidente 
dans  un  azimut  intermédiaire.  Quand  on  met  un  polariseur  en 
avant  de  la  fente,  il  est  aisé  de  reconnaître  que  la  frange  centrale 
est  noire  tant  que  le  plan  de  polarisation  est  voisin  du  plan  dUn- 
cidence.  Si  Ton  tourne  alors  le  polariseur  d'une  manière  continue, 

Fig.  4. 
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on  voit  les  franges  s'affaiblir  peu  à  peu,  s'évanouir  pour  un  cer- 
tain azimut,  puis  reparaître  avec  une  netteté  croissante  jusqu'à  ce 
que  le  plan  de  polarisation  soit  perpendiculaire  au  plan  d'incidence. 
Il  y  a  donc,  en  réalité,  pour  tout  azimut  intermédiaire  du  polari- 
seur, superposition  de  deux  systèmes  de  franges  polarisées  dans 
des  plans  rectangulaires,  l'un  à  centre  noir,  l'autre  à  centre  blanc, 
qui  proviennent  des  deux  composantes  principales  de  la  lumière 
incidente;  les  franges  s'évanouissent  quand  les  deux  systèmes  sont 
exactement  complémentaires. 

On  obtiendrait  exactement  les  mêmes  résultats  avec  une  source 
de  lumière  naturelle  en  observant  les  franges  à  l'aide  d'un  analy- 
seur. 

Si  l'on  appelle  6  l'angle  du  plan  de  polarisation  avec  le  plan 
d'incidence,  i  et  t' les  angles  d'incidence  sur  le  premier  et  le  se- 
cond miroir,  r  et  r'  les  angles  de  réfraction  correspondants,  et 
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qu'on  prenne  pour  unité  Famplitude  de  la  vibration  primitive, 

on  a 

a  =  cos6,  b  =  i\nbj 

1= O),  1  = 2to>. 

2  2 

Les  amplitudes  ai  et  as  ou  6|  et  b^  des  faisceaux  réfléchis  une 
fois  et  deux  fois,  suivant  qu'ils  sont  polarisés  dans  le  plan  d'inci- 
dence ou  dans  le  plan  perpendiculaire,  sont 

ai  =  — cos6   .   )  ., ~*  ai  =  —  cos6   .  ,,  . {, 

sm(£-f-r)  sin*(e-i-r) 

61^  — sinO. — ^-^ T.»  ^ï=  -sine  , — ^-. -' 

lang(t^-r)  tang(t -+-/•; 


Si  Ton  a  1'  -I-  r'  <  -  et  62  <  ^i  >  les  franges  s'évanouissent  quand 
les  amplitudes  02  et  62  sont  égales,  c'est-à-dire  pour  la  condition 

lange  =  — ^. (. 

En  faisant  (1)  =  2 1*',  j'ai  trouvé  avec  des  miroirs  de  verre  noir 
0  =  83°,  5.  Si  l'on  prend  i  ,52  pour  l'indice  de  réfraction  du  verre, 
la  formule  donne  83^25'^  la  concordance  est  donc  aussi  complète 
qu'on  peut  l'espérer  d'une  mesure  approchée. 

La  lumière  naturelle  donne  toujours  une  frange  centrale  noire, 
comme  l'avait  observé  Fresnel.  Elle  équivaut,  en  effet,  à  deux 
faisceaux  d'égale  intensité  polarisés  dans  les  azimuts  principaux 
ou  à  de  la  lumière  polarisée  dans  l'azimut  de  4^"";  les  systèmes  de 
franges  superposées  sont  alors  d'intensités  très  inégales,  et  le 
système  polarisé  dans  le  plan  d'incidence  donne  son  signe  au  phé- 
nomène résultant. 

Les  franges  s'obtiennent  aussi  facilement  quand  le  miroir  moyen 
n'est  pas  perpendiculaire  au  plan  bissecteur  des  miroirs  extrêmes  ; 
les  deux  effets  produits  sur  le  rayon  doublement  réfléchi  peuvent 
être  alors  de  natures  différentes,  ce  qui  permet  de  varier  beaucoup 
les  conditions  de  Texpérience. 

On  a,  en  général,  en  appelant  C|  Tangle  d'incidence  sur  le  troi- 
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sième  miroir, 

l   — CD  , 

a 

^1= U). 

Pour  la  condition  (i><^35*'<[co',  la  vibration  du  rayon  double- 
ment réfléchi  a  changé  de  signe  dans  une  des  réflexions  et  celle  du 
rayon  réfléchi  sur  le  miroir  moyen  n'a  pas  changé.  La  frange  cen- 
trale est  encore  noire  avec  la  lumière  polarisée  dans  un  plan  normal 
au  plan  d'incidence,  mais  avec  inversion  du  rôle  des  deux  fais- 
ceaux. 

0.  Les  formules  de  Fresnel  relatives  à  la  réflexion  ont  été  vérifiées 
surtout  par  la  rotation  du  plan  de  polarisation  et  par  la  mesure  des 
intensités;  l'expérience  de  trois  miroirs  fournit  ainsi  une  troisième 
méthode  pour  les  soumettre  à  un  contrôle  très  délicat.  On  voit 
aussi  comment  il  est  possible  d'utiliser  l'expérience  pour  déter- 
miner la  difl*érence  de  phase  qui  se  produit  dans  la  réflexion  mé- 
tallique par  la  mesure  du  déplacement  des  franges  quand  on  opère 
successivement  avec  de  la  lumière  polarisée  dans  les  deux  azimuts 
principaux. 

Mac  CuUagh  et  Neumann  sont  arrivés  simultanément  à  ce  ré- 
sultat remarquable  que  le  problème  de  la  réflexion  sur  les  milieux 
isotropes  peut  être  résolu  sans  autre  hypothèse  que  la  concordance 
complète  des  vibrations  dans  les  deux  milieux  sur  la  surface  de 
séparation.  Dans  ce  cas,  l'amplitude  de  la  vibration  réfléchie,  sui- 
vant que  l'amplitude  primitive  a  ou  6  est  normale  au  plan  d'inci- 
dence ou  située  dans  ce  plan,  est 

tanffCi  — r)  .         ,  sinCi  —  r) 

ai  =  a --r-. ou         ôi  =  b- : 

tang(t-t-/";  sin(t  — /•) 

Au  point  de  vue  des  intensités,  on  voit  que  la  vibration  située 
dans  le  plan  d'incidence  suit  les  lois  données  par  l'expérience  pour 
la  lumière  polarisée  dans  le  même  plan;  il  en  résulterait  donc  que 
la  vibration  est  dans  le  plan  de  polarisation. 

Au  point  de  vue  de  la  vibration  elle-même,  ces  formules  nou- 
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velles  semblent  indiquer  qu'il  n'y  a  pas  de  changement  de  signe 
pour  le  rayon  voisiif  de  la  normale,  mais  cette  contradiction  avec 
les  formules  de  Fresnel  n'est  qu'apparente.  M.  Cornu  (*  )  a  montré 
déjà  qu'on  peut  passer  de  l'un  des  systèmes  de  formules  à  l'autre 
par  un  simple  changement  de  variables.  Leur  identité  devient  ma- 
nifeste quand  on  considère  la  direction  apparente  de  la  vibration 
pour  l'observateur. 

En  effet,  pour  la  lumière  polarisée  dans  le  plan  d'incidence, 
les  formules  de  Mac  CuUagh  et  deNeumann  indiquent  que  les  pro- 
jections sur  la  surface  des  vibrations  6  et  6|  sont  de  même  signe  si 
le  milieu  inférieur  est  plus  réfringent  («>/•);  la  Jig.  4  montre 
qu'elles  auront  alors  changé  de  signe  pour  l'observateur  qui  reçoit 
alternativement  le  rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi. 

Pour  la  lumière  polarisée  dans  un  plan  perpendiculaire  au  plan 
d'incidence,  la  direction  apparente  des  vibrations  b  et  6|  dans  la 
formule  de  Fresnel  est  restée  la  même  ou  a  changé  de  sens  suivant 

que  l'on  a  f -j-  r^  -;  il  en  est  de  même  pour  les  vibrations  a  et  a^ 

dans  les  formules  de  Mac  Cullagh  et  de  Neumann. 

Les  résultats  apparents  sont  donc  identiques  dans  les  deux^ 
théories  et  il  ne  semble  pas  qu'il  soit  possible  d'établir  entre 
elles  aucune  différence  accessible  à  l'expérience. 


C0HPABAI8OH  DES  ÉHEBAIES  TOTALES  ÉMISES  PAR  LE  PLATINE 
ET  L'AMEn  rOnAHTS; 

Par  m.  J.  VIOLLE. 

Le  rayonnement  d'un  corps  se  compose  de  radiations  simples 
qui  sont  à  la  fois  fonction  de  la  longueur  d'onde  \  et  de  la  tempé- 
rature T. 

J'ai  étudié  jadis  (^),  sur  le  platine  incandescent,  la  manière 


(')  Cornu,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  [4],  t.  XI,  p.  3o3;  18G7. 
(*)  Comptes  rendus,  années  i^-j^-i^^i ,  tl  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y 
(6),  t.  m,  p.  373;  1884. 
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dont  varient  les  intensités  lumineuses  des  radiations  simples  C, 
D,  E,  F,  de  775°  à  1775^ 

Le  Tableau  suivant  résume  cette  étude  ; 

)^  =  65G.  X-^589.  X=:533.  )^  =  48a. 

Températures.  C.  D.  (£  =  527).  (F  =  486). 

Intensités  rapportées  à  la  carcel  normale, 

o 

775 o,oo3oo  0,00060  o,ooo3o  » 

954 o,oi54i  0,01 io5  o,oo7i5(?)  » 

1045 o,o5o5  0,0402  0,0265  0,016a 

i5oo 2,371  2,417  2,198  1,894 

1775 71829  8,932  9,759  12,16 

Intensités  absolues. 

775 0,0004  0,00007  o,oooo3  » 

954 0,0020  0,0012  0,0007  » 

1045 0,0064  0,0045  0,0027  o,ooi3 

i5oo o,3o3  Ojî*7i  0,225  o,i56 

1 775 1  I  I  I 

J'ai  trouvé  en  outre  que  la  loi  du  rayonnement  était  bien  repré- 
sentée entre  0°  et  1770°  par  la  formule 

I  =  mT6T'aT^ 

où  I  est  l'intensité  d'une  radiation  simple,  T  la  température  ab- 
solue, b  un  paramètre  constant  0,9999938,  et  a  une  fonction 
linéaire  de  X,  (2  =  i,o355o  —  i3X  (la  longueur  d'onde  étant  ex- 
primée en  millimètres);  m  est  un  coefficient  spécial  caractérisant 
l'intensité  de  la  radiation  considérée.  Si  ce  coefficient  était  connu, 
l'énergie  du  flux  total  serait  donnée  par  la  somme 

Mais  cette  énergie  peut  être  mesurée  directement  en  l'absorbant 
par  le  noir  de  fumée.  J'ai  déterminé  ainsi  le  rapport  des  énergies 
totales  émises  par  le  platine  et  l'argent  fondants. 

L'un  des  métaux  était  introduit  dans  la  petite  lampe  au  dixième 
de  M.  Siemens,  laquelle  consiste  essentiellement  en  une  boîte 
percée  d'un  trou  de  o*^°*ï,i  :  immédiatement  derrière  ce  trou  est 
placé  le  métal  réduit  en  un  ruban  mince  que  traverse  un  courant 
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électrique.  On  élève  graduellement  le  courant  jusqu^à  provoquer 
la  fusion  du  ruban  métallique.  L'expérience  consiste  à  recevoir  le 
rayonnement  sur  la  surface  enfumée  d'une  pile  thermo-électrique 
et  à  l'équilibrer  par  un  autre  rayonnement  variant  suivant  une  loi 
coDDue.  Par  cette  méthode  au  zéro,  on  évite  les  difficultés  des 
mesures  thermo-électriques,  et  le  galvanomètre,  fonctionnant 
simplement  comme  galvanoscope,  n'a  besoin  que  de  sensibilité. 
On  s'est  servi  d'un  galvanomètre  Thomson.  La  source  compensa- 
trice était  une  lampe  à  pétrole  placée  derrière  un  œil  de  chat.  Au 
moyen  d'une  deuxième  lampe  dont  l'action  variait  suivant  la 
raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  on  s'était  assuré  que,  dans 
les  limites  de  l'expérience,  la  réduction  par  l'œil  de  chat  était 
exactement  proportionnelle  à  la  diminution  de  la  surface  active. 
Il  suffisait  donc  de  mesurer  les  ouvertures  nécessaires  pour  équi- 
librer les  deux  rayonnements. 

On  a  trouvé  ainsi  que  le  rayonnement  total  du  platine  fondant 
est  54  fois  celui  de  l'argent  fondant. 

Ce  rapport  des  énergies  totales,  bien  que  déjà  grand,  est  ce- 
pendant beaucoup  moindre  que  celui  des  intensités  lumineuses, 
lequel  (autant  qu'on  peut  le  définir  par  un  seul  nombre)  est  supé- 
rieur à  1000.  Pour  essayer  de  comparer  les  intensités  lumineuses 
des  deux  sources,  j'ai  employé  comme  intermédiaire  la  lampe 
Hefner-Alteneck  à  acétate  d'amyle,  laquelle  vaut  à  très  peu  près 
^  (j'ai  trouvé  1  Hefner  =  o,  o5i3  Violle).  Or  la  radiation  de  i*^"'* 
d'argent  fondant  est  inférieure  à  -^  Hefner.  L'intensité  lumineuse 
du  platine  fondant  est  donc  plus  de  1000  fois  celle  de  l'argent 
fondant. 


POLABISAnOH  PAB  ÉMIS8I0H; 

Par  m.  J.  VIOLLE. 

Découverte  par  Arago  (*),  la  polarisation  par  émission  n  a  été, 
jusqu'à  présent,  que  fort  peu  étudiée,  sans  doute  à  cause  de  la 
difficulté  d'avoir  des  surfaces  dans  un  état  physique  bien  défini. 


(*)  Arago,  Œuvres  complètes  (édition  Barrai),  t.  VII,  p.  4o3,  et  t.  XII,  p.  43g. 
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Des  recherches  antérieures  m^ajant  amené  à  opérer  sur  des  bains 
d*argent  pur  à  la  température  de  fusion,  j'ai  cherché  à  mesurer  la 
proportion  de  lumière  polarisée  pe  contenue  dans  le  faisceau  émis 
par  Tarçent  liquide  sous  différentes  inclinaisons  e.  J'ai  employé 
avantageusement,  à  cet  effet,  le  photopolarimètre  de  M.  Cornu  (*). 
La  lumière  à  analyser  pénètre  dans  l'appareil  par  un  trou  carré 
dont  un  prisme  de  Wollaston  donne  deux  images  polarisées  à 
angle  droit  que  l'on  examine  à  travers  un  nicol.  Les  dimensions 
du  trou  sont  telles  que  les  deux  images  sont  exactement  conti- 
guës;  on  les  amène  à  l'égalité  par  une  rotation  convenable  du 
nicol.  La  proportion  de  lumière  polarisée  contenue  dans  le  fais- 
ceau est 

p  =  —  cosa<Oy 

(i>  étant  l'angle  que  fait  le  plan  de  polarisation  du  nicol  avec  le 
plan  de  polarisation  de  l'image  primitivement  la  plus  intense. 

Si  celui-ci  n'est  pas  connu,  il  suffit  de  répéter  l'observation 
après  avoir  tourné  l'appareil  tout  entier  sur  lui-même  d'un  angle 
droit  :  (0|  et  0)2  étant  les  deux  lectures  successives  à  partir  d'une 
origine  quelconque,  on  a 

/?  =  sin((Os  —  cui). 

Je  trouve,  par  exemple,  sous  l'angle  de  3o°,  en  donnant  succes- 
sivement à  l'appareilles  quatre  positions  principales  (image  extra- 
ordinaire en  haut,  à  gauche,  en  bas,  à  droite  de  l'image  ordinaire), 
et  en  déterminant  dans  chaque  position  les  quatre  azimuts  d^éga- 
lité  les  nombres  qui  suivent,  lesquels  sont  les  moyennes  de  plu- 
sieurs lectures. 

•  000 

Première  position 61,6      58,5      59,3      58, a        59,4     ]  - 

Deuxième  position 49i5       5o  48,6      5i,i        49,8     [i  49,88      ^' 

Troisième  position 41  4o  4o  4o,4        4o,35  )'  49,88      ^'1^ 

Quatrième  position 49  5o,4      49,7      5o,8        49,97     )  ^\x 

5o,a7^  49,7a    49i4      5o,i3      49.^8 

49,8r    ^9.9^  -^^^6 ^ 

9,65 

(*)  Cornu,  Compte  rendu,  de   la  onzième  session  de   l'Association  fran- 
çaise (la  Rochelle,  i88a),  p.  a53. 
(•)  40,12  =  90  — ijg, 88. 
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Cette  manière  d^ opérer  élimine  les  erreurs  d'ajustage  :  a>2  —  (0| 
est  fourni  par  la  moyenne  des  quatre  nombres  contenus  dans  la 
dernière  colonne  verticale.  Les  moyennes  horizontales  et  verti- 
cales donnent  co.  D'après  ce  qui  précède,  la  proportion  de  lumière 
polarisée  dans  le  faisceau  étudié  est 

singles  =0,168. 

Le  Tableau  suivant  résume  les  mesures  : 

i.  p,. 

o 

i5 o,o65 


3o. 

45. 
5o. 
(k). 
65. 

70. 

75. 
80. 


168 
33o 
383 
546 
63o 
708 
770 
8a6 


85 o,839(?) 

Les  quantités  ainsi  obtenues  dessinent  une  courbe  régulière 

Fig.  I. 


qui  est  presque  exactement  représentée,  dans  toute  l'étendue  des 
observations,  par  la  formule  très  simple 


JPe  =  (l  — COSl)     I  4- ces/ 75 -t-  jj 
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On  a  y  en  effet, 

prise 
I.  sur  la  courbe.  calculée. 

o 

o »  o 

i5 0,060  0,041 

3o 168  i55 

35 an  206 

40 '^62  263 

45 320  324 

5o 389  388 

55 464  455 

60 546  526 

65 627  597 

70 705  669 

75 770  74* 

80 823  810 

85 0,842  0,880 

Ces  nombres  mettant  en  évidence  une  polarisation  énergique, 
il  n'est  pas  inutile  d'en  chercher  une  vérification  indirecte  dans 
les  phénomènes  déjà  connus. 

Soient  r  et  e  le  pouvoir  réflecteur  et  le  pouvoir  émissif  de  la 
surface  considérée,  pr  la  proportion  de  lumière  polarisée  par 
réflexion;  la  neutralité  du  faisceau  voyageant  dans  une  enceinte 
fermée  suivant  une  direction  quelconque  exige  que 

rpr-epe\ 

d'où,  en  remarquant  que  e  =  1  —  /',  on  tire 

Pe-^Pr 

Nous  ne  connaissons  pas  /^r?  mais  des  mesures  très  soignées  de 
Quincke  permettent  de  déterminer  la  proportion  de  lumière  po- 
larisée dans  le  faisceau  réfléchi  à  la  surface  de  l'argent  solide*  Si 
nous  prenons  pour  pr  les  nombres  de  Quincke  avec  nos  valeurs  de 
Pe-i  nous  pourrons  calculer  r  sous  les  diverses  incidences  : 
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o 

3o 0,1680          0,0099  0,944 

45 33oo  225  986 

60 5460  4 1 5  929 

65 63oo  5o4  926 

70    7080  56o  927 

75 7700  588  929 

80 8260  554  937 

85 8390  336  961 

Ces  valeurs  de  r  sont  eDtièrement  d'accord  avec  ce  que  l'on  sait 
du  pouvoir  réflecteur  de  l'argent  poli,  pouvoir  réflecteur  énorme 
et  changeant  à  peine  avec  l'incidence. 

Ainsi,  la  proportion  de  lumière  polarisée  par  émission  est  bien 
réellement  très  sensible  sous  toutes  les  incidences. 

Ce  fait  intéresse  non  seulement  la  Physique,  mais  encore 
l'Astronomie,  puisqu'il  corrobore  les  idées  d'Arago  sur  la  consti- 
tution gazeuse  de  la  photosphère  solaire,  ainsi  que  l'a  remarqué 
M.  Wolf(*). 


BE  ynraUEHGE  de  la  TEKFÉBATURE  8UB  L'AIMAHTATIOH  DU  FER; 
Par  m.  p.  LEDEROER  (î). 

On  sait  depuis  longtemps  que  le  fer  porté  au  rouge  perd  com- 
plètement ses  propriétés  magnétiques.  Coulomb  le  premier  étudia 
les  variations  du  magnétisme  d'une  façon  systématique  :  il  comp- 
tait la  durée  d'un  même  nombre  d'oscillations  efl'ectuées  par  un 
même  barreau  porté  à  diverses  températures;  il  put  ainsi  constater 
que  le  magnétisme  ne  se  perd  pas  subitement,  mais  avec  une 
grande  rapidité  à  une  température  voisine  du  rouge  sombre.  Tou- 
tefois les  expériences  de  l'illustre  physicien  manquent  de  préci- 
sion, et  de  nombreux  expérimentateurs  n'ont  pas  cru  inutile  de 


(*)    VVoLF,    Bulletin    des  séances  de   la   Société  française    de    Physique , 
année  1888. 

(')  La  figure  qui  accompagne  cette  Note  nous  a  été  obligeamment  prêtée  par 
lui  Lumière  électrique. 

y.  de  Phys.,  2*  série,  t.  VII.  (Mai  1S88.)  ifi 
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reprendre  la  question.  Nous  citerons  particulièrement  les  expé- 
riences de  Rowland;  Poloni  et  MacRee-,  mais  tous  ces  auteurs 
n'ont  guère  dépassé  dans  leurs  recherches  la  température  de  3oo°, 
et  jusque-là  les  différences  dans  l'aimantation  du  fer  sont  peu 
notables.  M.  Berson,  dans  un  intéressant  travail  publié  en  1886, 
s'occupa  de  l'influence  de  la  température  sur  l'aimantation  des 
corps  magnétiques,  et  il  put  atteindre  des  températures  assez 
élevées  pour  constater  la  perte  totale  des  propriétés  magnétiques 
du  nickel;  pour  ce  corps  la  variation  du  magnétisme,  d'abord  très 
lente,  devient  très  brusque  à  partir  de  3oo**  et  la  disparition  totale 
du  magnétisme  a  lieu  avant  340".  Mais  à  ces  températures  les 
propriétés  du  fer  ne  sont  pas  sensiblement  modifiées.  Il  nous  a 
semblé  qu'il  y  aurait  quelque  intérêt  à  suivre  le  magnétisme  du 
fer  depuis  les  températures  ordinaires  jusqu'aux  températures 
du  rouge  en  passant  par  toutes  les  températures  intermédiaires. 
Nous  avons,  dans  ce  but,  entrepris  une  série  d'expériences  que 
nous  allons  relater. 

Ces  expériences  comprennent  deux  parties  principales  :  i"  la 
mesure  de  la  perméabilité  magnétique  du  corps  sur  lequel  on 
opère 5  2°  la  production  et  la  mesure  des  températures  auxquelles 
est  porté  ce  corps. 

Occupons-nous  d'abord  de  la  première  partie. 

1°  Mesure  de  la  perméabilité  magnétique.  —  Nous  avons, 
dans  un  travail  antérieur,  démontré  par  des  expériences  directes 
(la  théorie  l'indique  d'ailleurs)  que  la  quantité  d'électricité 
fournie  par  l'extra-courant  est  proportionnelle  au  moment  d'une 
bobine  magnétisante  dans  laquelle  on  a  introduit  un  barreau  de 
fer. 

Pour  mesurer  le  moment  magnétique  d'un  barreau  de  fer  doux 
introduit  dans  une  bobine  magnétisante,  il  suffit  donc  de  mesurer 
le  coefficient  de  self-induction  de  la  bobine. 

La  bobine  magnétisante  a  constitue  l'une  des  branches  d*un 
pont  de  Wheatstone,  sur  la  branche  adjacente  se  trouve  une  autre 
bobine  identique;  les  deux  autres  branches  sont  formées  par  deux 
bobines  formées  par  des  fils  en  maillechort  enroulés  en  double. 
Quand  la  bobine  a  ne  contient  pas  de  fer,  l'équilibre  existe 
pour  le  régime  permanent,  aussi  bien  que  pour  l'extra-courant, 
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car  les  conditions  d'équilibre 


R. 
Ri 

= 

Ra 

R* 

Ri 

-fe 

= 

u 

Ri 

-i- 

R. 

et 


sont  satisfaites,  puisque  nous  avons  fait  R|  =  Ro  et  L|  =  L2  d'une 
part,  et  R3  =  R4  avec  L3  =  L4  =  o  d'autre  part. 

Lorsqu'on  introduit  dans  la  bobine  a  un  barreau  de  fer,  l'équi- 
libre permanent  du  pont  n'est  pas  modifié,  mais  l'extra-courant 
donnera  au  galvanomètre  une  impulsion  8  proportionnelle  au  mo- 
ment magnétique  du  barreau. 

Nous  nous  sommes  servi  d'un  galvanomètre  Deprez-d'Arsonval, 
dans  le  circuit  duquel  nous  avons  introduit  une  résistance  r,  telle 
que  le  mouvement  du  cadre  soit  apériodique,  mais  sur  le  point  de 
devenir  périodique.  La  formule  qui  s'applique  à  ce  cas  est 


LI  = e 

TT  a 


[Hi-f-R3-^^(i-i-^)]a  =  A-ô, 


T  étant  la  durée  d'une  oscillation  du  galvanomètre  à  circuit  ouvert, 

-  la  constante  du  galvanomètre, 

g^  la  résistance  totale  du  circuit  galvanométrique,  y  compris  la 

résistance  auxiliaire  r, 
I  l'intensité  du  courant  de  la  bobine  a. 

Nous  pouvons  donc  connaître  le  produit  LI  et,  par  conséquent, 
mesurer  en  valeur  relative  le  moment  magnétique  du  barreau  de 
fer,  et  par  suite  sa  perméabilité  magnétique  qui  est  proportion- 
nelle, comme  nous  Tavons  dit,  à  ce  produit. 

L'intensité  I  du  courant  dans  la  bobine  a  se  mesure  d'ailleurs 
en  prenant  la  différence  de  potentiel  aux  deux  extrémités  de  celte 
bobine;  pour  cela,  nous  nous  sommes  servi  du  même  galvano- 
mètre que  celui  du  pont,  à  l'aide  d'un  simple  jeu  de  commutateur. 

Quand  le  pont  est  bien  réglé,  on  introduit  le  barreau  de  fer, 
puis  on  mesure  Timpulsion  due  à  l'extra-courant,  en  prenant 
soin  de  déterminer  avant  et  après  chaque  mesure  d'impulsion  la 
différence  de  potentiel  aux  deux  extrémités  de  la  bobine  a. 
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Il  y  a  quelques  précautions  à  prendre,  l'extra-courant  de  fer- 
meture se  trouve  souvent  un  peu  supérieur  à  l'extra-courant  de 
rupture,  à  cause  du  léger  excès  de  force  électromotrice  des  piles, 
au  moment  de  rétablissement  du  courant;  mais  on  remédie  aisé- 
ment à  cet  inconvénient. 

Voyons  maintenant  la  seconde  partie  des  expériences. 

2**  Méthode  de  chauffage  et  évaluation  de  la  température,  — 
La  difficulté  la  plus  grande  de  nos  expériences  était  d'arriver  à 
chauffer  jusqu'à  de  très  hautes  températures  le  barreau  de  fer;  il 
fallait,  en  effet,  pouvoir  obtenir  cet  échauffement  sans  changer  la 
température  de  la  bobine,  dont  la  résistance  aurait  varié;  car 
cette  variation  aurait  détruit  l'équilibre  du  pont. 

Nous  sommes  parvenu  à  surmonter  cette  difficulté  par  un  pro- 
cédé qui  pourrait,  croyons-nous,  rendre  de  grands  services  dans 
un  certain  nombre  de  recherches  de  Physique  et  de  Chimie.  Il 
permet  en  effet  d'obtenir  des  températures  élevées  dans  un  gaz  ou 
dans  le  vide. 

Le  barreau  de  fer  introduit  dans  Tintérieur  de  la  bobine 
{Jig,  i)  est  entouré  d'une  spirale  de  platine  FF'  qui  est  enroulée 
en  double,  les  spires  allant  dans  deux  sens  inverses.  Cette  spirale 
est  isolée  du  fer  par  une  feuille  mince  de  mica  B;  elle  est  par- 
courue par  un  courant  dont  on  peut  élever  l'intensité  jusqu'à 
i8  ampères.  On  peut  ainsi  porter  le  barreau  de  fer  depuis  la  tem- 
pérature ordinaire  jusqu'au  rouge-cerise. 

Mais  il  faut,  nous  l'avons  dit,  empêcher  la  bobine  de  s'échauffer. 
Pour  cela,  on  établit  entre  la  spirale  de  platine  et  la  bobine  une 
circulation  d'eau  froide  JJ',  résultat  que  l'on  obtient  à  l'aide  d'une 
double  enveloppe  de  cuivre  GH  ;  la  spirale  de  platine  est  d'ailleurs 
isolée  de  l'enveloppe  de  cuivre  par  du  mica. 

On  constate  aisément  que,  si  l'on  chauffe  la  spirale  au  rouge 
sans  le  barreau,  l'équilibre  n'est  pas  dérangé;  de  même  on  s'assure 
que  la  spirale  de  platine  est  sans  action  magnétique  sur  le  barreau. 

Il  s'agit  maintenant  de  connaître  la  température  à  laquelle  on 
opère,  pour  cela  on  glisse  entre  le  barreau  de  fer  et  la  spirale  de 
platine  un  couple  thermo-électrique  C  isolé  à  l'aide  des  feuilles  de 
mica  B,  D,  E. 

Ce  couple  a  été  fait  en  suivant  exactement  les  indications  don- 
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nées  par  M.  Le  Châtelier;  il  est  formé  par  du  plaline  pur  et  du 
platine  rliodiéj  les  extrémités  de  ses  fils  communiquent  avec  les 
bornes  d'un  galvanomètre  Deprez-d'Arsonval  ordinaire  d'une 
résistance  d'environ  200  ohms,  dont  on  lit  les  déviations  sur  une 
éclielle  transparente. 

Le  thermomètre  ainsi  constitué  est  gradué  par  l'observation  de 
plusieurs  points  fixes;  nous  avons  pris  l'ébullitionde  corps  faciles 
à  obtenir  purs,  et  les  nombres  donnés  par  les  meilleurs  expéri- 
mentateurs. 

Fig.  I. 


Il  convient  de  remarquer  que,  le  couple  étant  extérieur  au  fer, 
sa  température  était  sans  doute  légèrement  supérieure  à  celle  du 
barreau  ;  mais  en  revanche  elle  devenait  inférieure  lorsqu'on  di- 
minuait l'intensité  de  la  source  de  chaleur,  et  Ton  faisait  facile- 
ment la  correction  nécessaire.  D'ailleurs  on  pourrait  prendre  un 
tube  de  fer  creux  et  introduire  à  l'intérieur  la  soudure  thermo- 
électrique,  mais  nous  avons  expérimentalement  constaté  que  cette 
précaution  n'était  pas  nécessaire. 

Telles  sont  les  dispositions  que  nous  avons  adoptées  :  elles  nous 
ont  permis,  une  fois  l'appareil  installé  dans  le  laboratoire  d'ensei- 
gnement physique  à  la  Sorbonne,  de  procéder  très  facilement  à  de 
nombreuses  mesures  et  d'obtenir  quelques  résultats  qui  nous 
semblent  assez  intéressants  à  résumer  rapidement. 
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Résultats  obtenus,  —  Nous  avons  opéré  sur  un  morceau  de 
fer  doux  du  Berry;  nous  ne  nous  sommes  pas  occupé  de  déter- 
miner le  magnétisme  rémanent  qui  dépend  surtout  de  la  forme  du 
barreau,  et  qui  était  du  reste  très  faible  dans  nos  expériences, 
puisque  le  barreau  n'était  pas  très  long  par  rapport  à  son  dia- 
mètre. Nous  avons  constaté,  pour  des  valeurs  différentes  des 
champs  magnétiques  variant  entre  35  et  200  unités  C.G.S,  des  ré- 
sultats très  concordants;  jusqu'à  une  température  voisine  de  680°, 
la  perméabilité  magnétique  du  fer  reste  à  peu  près  constante  :  elle 
semble  cependant  aller  un  peu  en  augmentant  au  fur  et  à  mesure 
que  le  barreau  s'échauffe.  A  partir  de  680®  la  diminution  est  très 
rapide,  et  le  fer  cesse  complètement  d'être  magnétique  à  760®. 

Cette  variation  est  donc  comprise  dans  un  intervalle  de  tempé- 
rature de  80®  ;  il  semble  qu'à  la  température  de  680®  il  y  a  un  saut 
brusque  dans  les  propriétés  magnétiques.  La  courbe  représen- 
tative de  la  perméabilité  en  fonction  de  la  température  présente 
un  point  anguleux  à  cet  endroit.  Nous  devons  faire  observer  la 
grande  analogie  qui  existe  entre  ces  résultats  et  ceux  que  M.  Pion- 
chon  a  trouvés  dans  un  travail  très  soigné  et  très  remarquable  sur 
les  chaleurs  spécifiques  à  haute  température.  M.  Plonchon  avait 
été  amené  à  penser  que  le  fer  éprouve  un  changement  allotropique 
entre  Gôo**  et  720**.  Si  l'on  réfléchit  à  la  difficulté  d'évaluer  exac- 
tement les  hautes  températures  et  aux  légères  différences  qui 
existent  entre  deux  échantillons  de  même  fer,  on  pensera  que  la 
température  critique  trouvée  par  nous  semble  bien  identique  à 
celle  de  M.  Plonchon,  et  nous  aurons  ainsi  confirmé  la  remarque 
faite  à  l'Académie  des  Sciences  par  M.  Becquerel  à  l'occasion 
d'une  Note  de  M.  Plonchon. 

Nous  n'avons  jusqu'à  présent  opéré  que  sur  un  seul  barreau  de 
fer,  notre  intention  ayant  été  tout  d'abord  d'étudier  la  marche 
générale  du  phénomène  et  d'apprécier  la  valeur  de  nos  disposi- 
tions expérimentales  ;  nous  publierons  prochainement  d'autres 
expériences  effectuées  sur  de  l'acier,  du  fer  électrolytique,  de  la 
fonte  et  du  cobalt;  nous  aurons  soin  alors  de  donner  une  analyse 
chimique  rigoureuse  des  substances  employées.  Nous  comptons 
aussi  opérer  en  échauffant  d'abord  le  barreau  et  le  laissant  re- 
froidir. 
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BEHABaUCS  SUE  LES  DIFFÉREHCES  DE  POTEHTIEL  AU  CONTACT; 
Par  m.  GOUY. 

Considérons  deux  métaux  A  et  B  en  contact,  placés  dans  un 
milieu  M.  On  sait  que  les  expériences  électrostatiques  mesurent 
la  somme  des  différences  de  potentiel  au  contact 

M I  A  -4-  A  1  B  -4-  B  I  M  =  V. 

Je  me  propose  d^indiquer,  à  ce  sujet,  quelques  considérations  fort 
simples  tirées  du  principe  de  Carnot,  qui  n'avaient  peut-être  pas 
été  énoncées  sous  une  forme  précise. 

Supposons  que  le  milieu  M  ne  soit  pas  un  isolant  absolu,  mais 
que  l'électricité  puisse  se  propager  dans  ce  milieu,  soit  par  con- 
ductibilité, soit  par  convection,  soit  de  toute  autre  manière.  Pour 
fixer  les  idées,  supposons  que  les  métaux  A  et  B  forment  deux 
plateaux  en  regard,  réunis  par  un  fil  de  Tun  de  ces  métaux,  tout 
le  système  étant  à  température  constante.  Au  début  de  Texpé- 
rience,  il  y  a  dans  le  milieu  M,  en  allant  de  A  en  B,  une  différence 
de  potentiel  V;  cette  différence  produit  un  flux  d'électricité  dans 
le  milieu  M  et,  par  suite,  dans  le  fil  conducteur. 

Si  les  quantités  M|A,  A|B  etBjM  sont  des  constantes,  le 
phénomène  continuera  ainsi  indéfiniment.  On  pourra  donc  re- 
cueillir, sur  le  fil  conducteur  de  la  chaleur  ou  du  travail,  ce  qui  ne 
peut  avoir  lieu,  d'après  le  principe  de  Carnot,  que  s'il  y  a  altéra- 
tion progressive  et  indéfinie  du  système,  c'est-à-dire  action  chi- 
mique ou  phénomène  analogue. 

Ainsi,  lorsque  le  milieu  M  n'est  pas  un  isolant  absolu,  il  faut, 
ou  bien  qu'il  y  ait  une  action  chimique  de  ce  milieu  sur  l'un  au 
moins  des  métaux  A  et  B,  ou  bien  que  les  différences  de  poten- 
tiel au  contact  se  modifient  de  telle  sorte  qu'on  -ait 

Ml  A-hA|B-f-B   M  =  o. 

Plaçons-nous  dans  cette  seconde  hypothèse.  La  modification 
considérée  peut  résulter  du  passage  du  courant;  mais,  une  fois 
produite,  elle  doit  demeurer  permanente  et  ne  pas  se  dissiper 
si  les  métaux  A  et  B  cessent  d'être  en  contact,  comme  cela  a  lieu, 
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par  exemple,  pour  la  polarisation  électrolylique.  Si  elle  se  dissi- 
pait avec  le  temps,  on  pourrait  en  effet  produire  du  travail  en  éta- 
blissant le  contact  par  intervalles  (  *  ). 

Si  Ton  admet  qu'il  n'y  a  pas  de  milieu  isolant  absolu,  on  doit 
donc  admettre  ou  bien  que  les  différences  de  potentiel  au  contact 
que  nous  considérons  ici  sont  accompagnées  d'une  action  chi- 
mique, ou  bien  qu'elles  constituent  un  phénomène  de  début,  qui 
doit  disparaître  avec  le  temps  d'une  manière  définitive.  On  n'est 
donc  pas  en  droit  de  les  regarder  comme  des  constantes  caracté- 
ristiques de  A,  de  B  et  de  M,  en  dehors  de  toute  action  chimique, 
à  moins  que  l'on  ne  suppose  qu'il  s'agit  d'un  milieu  isolant  parfait, 
auquel  cas  cette  remarque  est  sans  application. 


S.   ARRHENIUS.  —  Ueber  das  Leitungsvermogcn  der  phosphorescirenden  Luft 
(Condaclibilité  de  l'air  .phosphorescent )  ;  Wied.  Ann.y  t.  XXXIl,  p.  545;  1887. 

Hitlorf  a  montré  (^)  qu'une  colonne  de  gaz,  traversée  par  un 
courant  énergique,  laisse  passer  facilement  un  courant  de  faible 
tension  dans  une  direction  perpendiculaire  à  celle  du  premier; 
d'autre  part,  on  sait  que  certains  corps  fortement  éclairés,  par 
exemple  les  sels  haloïdes  d'argent,  deviennent  conducteurs  et  que 
les  gaz  sont  phosphorescents  au  voisinage  des  électrodes  d'un 
courant  intense.  L'auteur  s'est  demandé  si  la  phosphorescence  et 
la  conductibilité  du  gaz  ne  sont  pas  deux  propriétés  corrélatives 
l'une  de  l'autre,  et,  pour  répondre  à  la  question,  il  a  étudié  la  con- 
ductibilité de  l'air  phosphorescent  dans  une  région  que  ne  traverse 
pas  le  courant  primaire. 

Son  appareil  se  compose  d'un  tube  recourbé  à  angle  droit, 
muni  à  ses  extrémités  de  fils  de  platine  et,  dans  la  courbure,  d'une 


(*)  Si  l'on  considère  en  particulier  deux  métaux  plongés  dans  un  liquide 
n'ayant  aucune  action  chimique  sur  eux,  comme  cela  a  lieu  sensiblement  pour 
l'or  et  le  platine,  |dans  Teau,  il  est  évident,  d'après  ce  qui  précède,  que  la  faible 
force  électromotrice  que  possède  ce  couple  ne  peut  exister  dans  l'état  définitif  do 
système,  on  que,  si  Ton  veut,  dans  cet  état  définitif,  elle  est  annulée  par  une 
sorte  de  polarisation  qui  persiste  indéfiniment  à  circuit  ouvert. 

(*)  Wiedemann's  ElectrUitàt,  t.  IV,  p.  5o4. 
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plaque  d^aluminium  perpendiculaire  à  l'axe  d'une  des  branches. 

Des  couples  de  (ils  de  platine  soudés  dans  le  verre  perpendicu- 
lairement à  Taxe  du  tube  permettent  de  faire  passer  le  courant 
d'une  pile  (courant  secondaire)  à  diverses  distances  de  la  plaque 
qui  constitue  l'un  des  pôles  du  courant  primaire  fourni  par  une 
machine  de  Holtz  sans  bouteilles.  Le  courant  secondaire  passe 
toujours  dans  la  branche  que  ne  parcourt  pas  le  courant  primaire. 

La  conductibilité  de  l'air,  quoique  sensible  sous  une  pression 
de  7"*",  ne  devient  régulière  qu'à  partir  de  a"™  ;  l'action  de  l'anode 
l'emporte  d'abord  sur  celle  de  la  cathode  ;  ces  actions  deviennent 
égales  pour  des  pressions  d'environ  i"",  2,  puis  l'action  de  la  ca- 
thode l'emporte  pour  des  pressions  plus  faibles  et  cette  action 
diminue  rapidement  avec  la  pression.  En  même  temps,  la  lueur 
s'étend  de  plus  en  plus  dans  le  tube  et  l'espace  obscur  au  pôle 
positif  envahit  peu  à  peu  toute  la  branche  et  complique  le  phé- 
nomène. Sous  des  pressions  quelconques,  lorsque  la  plaque  est 
négative  et  sous  des  pressions  élevées  seulement  si  elle  est  posi- 
tive, les  actions  exercées  par  cette  plaque  dans  une  direction 
parallèle  ou  perpendiculaire  à  sa  base  sont  sensiblement  égales  ; 
sous  des  pressions  très  faibles,  l'action  s'exerce  presque  exclusive- 
ment daqs  le  sens  de  la  lumière  émise  par  la  cathode. 

L'auteur  a  surtout  étudié  l'action  de  la  cathode  et  l'influence 
exercée  par  les  variations  d'intensité  du  courant  primaire,  de  force 
électromotrice  du  courant  secondaire  et  de  pression. 

L'influence  de  l'intensité  varie  avec  la  pression.  Sous  des 
pressions  inférieures  à  o*"",o6,  les  intensités  des  deux  courants  va- 
rient proportionnellement  l'une  à  l'autre;  sous  des  pressions  supé- 
rieures, le  courant  secondaire  croît  moins  vite  que  le  courant 
primaire.  A  o"",6  le  premier  diminue  quand  le  second  augmente, 
surtout  si  la  force  électromotrice  de  la  pile  est  faible;  enfin  au- 
dessus  de  I™"  le  courant  secondaire  croît  avec  le  courant  primaire, 
mais  moins  vite  que  lui.  Les  variations  sont  beaucoup  plus  régu- 
lières sous  des  pressions  faibles  que  sous  des  pressions  élevées. 

L'intensité  i  du  courant  secondaire  est  liée  à  sa  force  électro- 
motrice par  la  relation 

e  ^  a  -\-  bi  -i-  c**  -4-  di^  ; 
pour  un  conducteur  métallique,  tous  les  coefficients  sont  nuls, 
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excepté  b;  pour  un  éiectrolyte,  a  et  b  seuls  sont  différents  de 
zéro.  Dans  le  cas  actuel,  a  est  toujours  nul,  c  et  rf  le  sont  égale- 
ment sous  des  pressions  très  faibles  et  si  les  électrodes  sont  placées 
à  une  certaine  distance  de  la  plaque.  Pour  des  pressions  plus  fortes, 
c  et  d  ne  sont  pas  négligeables,  c  est  toujours  positif,  d  semble 
l'être  également.  L'influence  de  la  pression  est  la  plus  importante. 
On  constate  dans  tous  les  cas  un  maximum  d'intensité  pour  une 
pression  déterminée;  cette  pression  est  d'autant  plus  faible  que  la 
force  électromotrice  du  courant  secondaire  est  plus  faible  ou  que 
la  distance  des  électrodes  à  la  plaque  est  plus  grande. 

Lorsqu'on  intervertit  le  courant  primaire,  la  conductibilité  de 
l'air  au  voisinage  de  la  plaque  devenue  négative  est  beaucoup 
plus  faible  que  dans  le  cas  précédent  et  les  diverses  influences 
agissent  à  peu  près  comme  lorsque  la  plaque  était  positive. 

M.  Arrhenius  explique  ces  résultats  en  admettant  que  les  gaz, 
sous  l'influence  des  rayon  s  ultra-violets  etsurtout  au  voisinage  delà 
cathode,  prennent  une  sorte  de  conductibilité  électroly tique  et  sont 
amenés  à  cet  état  particulier  par  l'énergie  que  les  pôles  perdent. 
Il  remarque  que  l'action  observée  varie  exactement  comme  la 
lumière  émise  par  le  pôle  actif;  que  les  gaz  chauds,  mais  non  lumi- 
neux, tels  que  l'air  à  la  température  du  rouge  ou  la  flamme  non 
lumineuse  d'un  bec  Bunsen  ne  sont  pas  conducteurs,  tandis  que  les 
gaz  phosphorescents  conduisent  à  une  température  beaucoup  plus 
basse  et  que  la  flamme  devient  conductrice  quand  on  y  introduit 
un  fragment  de  potassium  ou  de  sodium.  Il  y  a  donc  corrélation 
complète  entre  les  deux  phénomènes.  En  discutant  la  théorie,  il 
constate  que  Schiister  avait  déjà  observé  des  phénomènes  ana- 
logues (*)  et  il  fait  quelques  objections  à  la  théorie  proposée  par 
ce  dernier,  dans  laquelle  on  attribue  la  conductibilité  à  des  molé- 
cules dissociées,  tout  en  ajoutant  que  cette  théorie  rend  compte 
d'un  certain  nombre  de  phénomènes.  C.  Daguenet. 

C)  Proced.  Roy,  Soc,  t.  XX.WII,  p.  Si;,  1884,  et  t.  XXXXII,  p.  371;  1887. 
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Th.  GRAY.  —  On  the  application  of  the  electrolysis  of  copper  to  the  measure- 
ment  of  electric  currents  (Sur  l'application  de  l'électrolyse  du  cuivre  à  la 
mesure  des  courants  électriques);  Phil.  Mag,^  5*  série,  t.  XXV,  p.  179;  1888. 

L'auteur  a  perfectionné  la  méthode  employée  par  lui  et  décrite 
dans  le  numéro  de-novembre  1886  du  Philosophical  Magazine; 
il  fait  usage  de  la  Standard  electric  balance  de  sir  W.  Thomson 
qui  détermine  l'intensité  d'un  courant  à  moins  de  jj  pour  100.  Il 
étudie  l'influence  de  la  température,  et  de  la  surface  du  cathode 
sur  le  dépôt  de  cuivre  obtenu.  Il  termine  en  donnant,  dans  le  Ta- 
bleau ci-dessous,  les  différentes  valeurs  de  l'équivalent  électrochî- 
mique  du  cuivre  obtenues  dans  les  expériences,  en  supposant, 
d'après  les  observations  de  Lord  Rayleigh  et  M*'*  Sidgwîck,  que 
qS'jOoiiiS  d'argent  sont  déposés  par  i  coulomb  d'électricité. 

Aire  du  cathode 

en 

centim.  carrés  rp        .     .  .•       j 

Température  centigrade, 
par  „,  

ampère  de  courant.         2».  12".  23".  28".  35". 

5o 0,0008288  0,0008287  0,0003286  0,0003286  0,0008282 

100 0,0008288  0,0008284  0,0008288  0,0008281  0,0008274 

i5o 0,0008287  0,0008281  0,0008280  0,0008278  0,0008267 

200 0,0008285  0,0008279  0,0008277  0,0008274  0,0008259 

25o 0,0008288  0,0008278  0,0008275  0,0008268  0,0008252 

3oo 0,0008282  0,0008278  0,0008272  0,0008268  0,0008245 

L.    IIoL'LLEVIGCE. 


G.  TAMMANN.  —  Ueber  den  Einfluss  geringer  Beimengungen  auf  die  Darapf- 
spannungen  von  Flûssigkeiten  (  Influence  de  traces  d'impuretés  sur  la  tension 
de  vapeur  des  liquides);  Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  683;  1S87. 

MM.  Wiillner  et  Grotrian  ont  indiqué  (  *  )  que  certaines  vapeurs, 
après  avoir  été  comprimées,  puis  ramenées  au  vohime  primitif, 
présentent  une  augmentation  de  tension  et  ils  ont  pensé  que  la 
tension  maxima  d'une  vapeur  dépend  de  la  quantité  de  liquide  en 


(')  Journal  de  Physique^  1"  série,  t.  X,  p.  867. 
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contact  avec  cette  vapeur.  Le  travail  de  M.  Tammann  conduit  au 
contraire  à  cette  conséquence  qu^un  liquide  pur  possède  une 
tension  de  vapeur  invariable  à  une  température  déterminée,  mais 
que  des  quantités  extrêmement  petites  de  corps  étrangers  suffi- 
sent pour  produire  les  modifications  de  tensions  signalées  plus 
haut. 

L'appareil  consiste  en  un  manomètre  dont  la  branche  fermée 
est  chauffée  par  un  courant  de  vapeur  du  liquide  étudié;  Tautre 
branche  communique  avec  un  récipient  dans  lequel  on  peut  faire 
le  vide  ou  la  compression  :  on  fait  varier  le  volume  de  la  vapeur  eu 
établissant  la  communication  entre  le  manomètre  et  le  récipient, 
puis  on  rétablit  dans  tout  Tappareil  la  pression  atmosphérique. 
Après  une  série  de  compressions  ou  de  dilatations,  on  mesure  de 
minute  en  minute  la  force  élastique  de  la  vapeur  et  Ton  constate 
d'abord  que  TefTet  thermique  correspondant  aux  variations  de 
pression  ne  tarde  pas  à  disparaître. 

L'auteur  a  étudié  d'abord  l'eau  distillée  ordinaire,  puis  celle  qui 
a  été  distillée  après  avoir  été  mise  en  contact  avec  divers  réactifs 
(SO'HO,  BaOHO,  KOMn^O),  et  il  a  trouvé  une  tension  maxima 
sensiblement  constante,  tandis  que  si  l'on  y  fait  passer  un  peu  d'air 
sortant  des  poumons  ou  si  l'on  ajoute  vôoôô  ^^  benzine  ou  j~^ 
d'éther,  on  constate  une  augmentation  de  tension. 

Les  autres  liquides  doivent  être  préservés  du  contact  de  la 
vapeur  d'eau  atmosphérique  :  aussi  les  distille-t-on  directement 
dans  le  manomètre  desséché  d'avance,  puis  on  les  y  fait  bouillir 
pour  achever  de  chasser  l'air. 

Tous  les  liquides  étudiés,  éther,  sulfure  de  carbone,  benzine, 
alcool  ordinaire  et  méthjlique,  chloroforme,  acide  acétique,  pré- 
sentent également  une  augmentation  de  tension  quand  on  y  ajoute 
des  traces  de  substances  étrangères.  Il  suffît  d'une  quantité  telle- 
ment petite  que  dans  diverses  séries  d'expériences  faites  sur  des 
liquides  purs  préparés  de  la  même  manière  on  a  trouvé  les  diffé- 
rences de  force  élastique  suivantes  : 

mm  mm 

Ether 3,5  Alcool o,3 

Sulfure  de  carbone 6,5  Alcool  méthylique i,3 

Benzine 2,0  Chloroforme 2,7 


MELDE.  -  TUBES  CAPILLAIRES.  211 

el  que  Taddition  de 

nrm 

0,1  pour  100  d^eau  à  Téther  augmente  la  tension  de 6 

0,01  pour  100  d'eau  GS* 8 

0,01  pour  100  d*éther i 

0,01  d'alcool  à  la  benzine 12 

0,5  d'eau  à  l'alcool 3 

0,2  d'eau  à  l'alcool  méthylique 10 

Ce  résultat  avait  déjà  été  indiqué  par  Regnault. 

On  pourrait  donc  constater  la  présence  d'impuretés  dans  un 
liquide,  en  mesurant  la  tension  de  vapeur  après  une  compression 
et  une  dilatation  et  se  faire  une  idée  de  la  quantité  de  liquide 
étranger  si  les  différences  de  tension  ne  sont  pas  trop  grandes. 

C.  Daguenet. 


A.  MELDE.  —  Ueber  einige  Anwendungen  enger  Glasrôhren  (  Quelques  applica- 
tioDs  des  tubes  capillaires  de  verre);  Wied.  Ann,f  t.  XXXII,  p.  669;  1887. 

Les  tubes  ont  environ  1"  de  long  et  a""*  de  diamètre  au  maxi- 
mum, ils  sont  fixés  sur  une  planchette  graduée  en  millimètres  et 
fermés  à  leur  extrémité  par  un  petit  cylindre  de  fer,  mastiqué  avec 
de  la  cire,  de  façon  que  la  base  arrive  juste  au  zéro  de  la  gradua- 
tion. On  les  calibre  en  y  introduisant  du  mercure  avec  un  enton- 
noir très  effilé. 

Ces  tubes  peuvent  servir  à  vérifier  la  loi  de  Mariotte  quand  on 
connaît  la  hauteur  barométrique  :  il  suffit  de  mesurer  les  volumes 
de  Tair  lorsque  l'extrémité  fermée  est  tournée  d'abord  vers  le  bas, 
puis  vers  le  haut.  Réciproquement,  la  même  expérience  permet  de 
calculer  la  hauteur  du  baromètre  ;  de  là  le  nom  de  baromètre  ca- 
pillaire donné  par  Tauteur  à  cet  instrument.  Dalton  avait  employé 
une  disposition  analogue  dans  Tétude  des  tensions  de  vapeur. 

On  peut  les  employer  aussi  pour  vérifier  les  lois  de  l'écoulement 
des  gaz  par  un  orifice  en  mince  paroi.  Pour  cela,  on  remplace  le 
cylindre  de  fer  par  une  plaque  percée  d'un  trou  très  fin  et  l'on  dé- 
termine le  temps  employé  par  la  colonne  pour  descendre  d'un 
certain  nombre  de  divisions.  L'introduction  du  gaz  dans  le  tube 
ne  présente  pas  de  difficultés.  Un  tube  recourbé  à  son  extrémité, 
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de  façon  que  Torifice  soît  tourné  vers  le  haut,  est  plus  commode 
qu^un  tube  droit  dans  cette   dernière  application. 

C.  Dagueket. 


O.  WIENER.  —  Ueber  die  Phascoânderung  des  Licblcs  bci  der  Reflexion  und 
Methoden  zur  Dickenbestimmung  dUnner  Blatlcben  (Du  retard  apporté  par  la 
réflexion  sur  les  lames  métalliques  minces);  Wied.  Ann.j  t.  XXXI,  p.  629;  1887. 

Dans  la  première  Partie  de  ce  Mémoire,  l'auteur  s'occupe  de  la 
détermination  de  l'épaisseur  des  lames  minces  et  en  particulier 
des  lames  métalliques. 

Il  rappelle  d'abord  les  méthodes  antérieures  : 

1°  La  méthode  des  pesées  ; 

2**  La  méthode  de  Quincke  qui  consiste  à  enlever  une  bande  de 
la  lame  d'argent  déposée  sur  verre  et  à  évaluer  l'épaisseur  de  la 
lame  d'air  qui  la  remplace  en  posant  contre  le  métal  à  la  ligne  de 
séparation  une  lentille  qui  produit  des  anneaux  de  Newton;  sa 
couleur  permet  de  conclure  l'épaisseur  ; 

3**  Fizeau  transformait  l'argent  en  iodure  :  il  se  produisait  des 
anneaux  colorés  et  l'on  déduisait  l'épaisseur  de  la  couleur  de  la 
plage  centrale  ; 

4"  Au  lieu  de  cela,  Wernicke  analysait  avec  un  spectroscope  la 
lumière  réfléchie  normalement  sur  cette  couche  d'iodnre.  On  a  un 
spectre  cannelé  dans  lequel  le  nombre  et  la  position  des  franges 
peut  faire  connaître  l'épaisseur. 

Voici  enfin  la  méthode  employée  par  l'auteur  : 

Il  enlève  une  petite  bande  de  la  couche  mince  déposée  sur 
verre,  et  il  place  un  peu  en  avant  une  autre  lame  de  verre;  la 
région  comprise  entre  ces  deux  lames  constitue  une  lame  mince 
qui,  éclairée  par  une  lumière  homogène,  donnera  des  bandes  d'in- 
terférences; ces  dernières  subiront  un  brusque  déplacement  à 
l'endroit  où  l'épaisseur  varie  brusquement,  c'est-à-dire  à  l'endroit 
enlevé.  On  peut  encore  faire  l'observation  dans  la  lumière  blanche 
en  se  servant  d'un  spectroscope  comme  dans  la  méthode  de  Wer- 
nicke. Ce  déplacement  des  franges  dans  les  deux  spectres  produits 
fait  connaître  l'épaisseur,  et  l'on  peut  répéter  les  mesures  dans  les 
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différentes  régions  des  spectres,  ce  qui  donne  autant  de  valeurs  de 
la  même  épaisseur. 

Pour  évaluer  l'épaisseur  de  couches  d'argent  déposé,  il  trans- 
formait cet  argent  soit  en  iodure,  soit  en  sulfure,  et  opérait 
comme  il  a  été  dit;  on  en  déduit  Tépaisseur  d'argent  à  l'aide  des 
densités  et  des  compositions  de  l'iodure  et  du  sulfure. 

Il  a  employé  cette  méthode  en  la  contrôlant  par  l'emploi  des 
autres  méthodes  citées  plus  haut. 

Les  différences  ne  s'élèvent  qu'à  un  millionième  de  millimètre 
(ijjljjl)  pour  les  épaisseurs  de  i3o[X[jl. 

Lorsqu'on  emploie  cette  méthode  pour  déterminer  directement 
l'épaisseur  de  lames  métalliques,  on  obtient  des  nombres  trop 
faibles  et  même  des  nombres  négatifs;  cela  tient  au  retard  produit 
par  la  réflexion  métallique,  retard  qui  ne  se  produit  pas  sur  les 
substances  dont  on  a  parlé  j)lus  haut  (verre,  mica,  iodure, 
sulfure  d'argent).  Ce  retard  avait  déjà  été  constaté  et  mesuré  par 
Quincke  et  par  Wernicke  pour  le  cas  où  la  réflexion  sur  l'argent 
se  produit  dans  le  verre;  il  était  à  peu  près  de  o,3  de  longueur 
d'onde  au  voisinage  de  l'incidence  normale.  L'auteur  s'est  occupé 
de  mesurer  ce  retard  lorsque  la  réflexion  se  produit  dans  l'air. 

Pour  cela,  on  examinait  cette  lame  par  la  méthode  indiquée.  Le 
déplacement  dépendait  à  la  fois  de  l'épaisseur  et  du  retard  en 
question  ;  on  transformait  en  iodure  et  l'on  évaluait  l'épaisseur,  ce 
qui  permettait  de  connaître  le  relard. 

Pour  voir  la  précision  dont  cette  méthode  est  susceptible  pour 
l'évaluation  des  épaisseurs,  l'auteur  remarque  qu'un  déplacement 
d'une  bande  correspond  à  ^  longueur  d'onde  dans  l'iodure,  c'est- 
à-dire  \  dans  l'air  et  à  -^â  ^®  longueur  d'onde  pour  l'épaisseur 
d'argent,  et,  comme  on  peut  apprécier  un  déplacement  de  ~  de 
bande,  la  précision  est, donc  àe  j^  x  -^  =4^-0  ^^  longueur  d'onde, 
c'est-à-dire  jde  i|jl|jl  avec  la  lumière  dont  la  longueur  d'onde  est 
de  48o[jL[Ji. 

L'auteur  est  même  parvenu  (avec  moins  de  sûreté)  à  évaluer 
des  épaisseurs  de  ol*,  2. 

Il  remarque  alors  que  la  théorie  cinétique  conduit  à  admettre 
pour  diamètre  des  molécules  des  divers  éléments  des  valeurs  com- 
prises entre  0,1  et  i|J«.|jl;  ainsi  pour  l'hydrogène  ce  diamètre  serait 
de  oi^H-,i4,  d'après  Van  dér  Waals;  en  admettant  que  le  diamètre 
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des  molécules  d'argent  soit  de  inéme  ordre,  on  voit  que  les  épais- 
seurs  évaluées  ne  correspondent  qu^à  un  petit  nombre  de  mo- 
lécules superposées  ;  on  a  ainsi  une  limite  supérieure  de  ce  dia- 
mètre. 

Enfin  il  a  étudié  comment  le  retard  en  question  variait  avec 
l'épaisseur  de  la  couche  ou  avec  la  couleur  de  la  lumière.  Voici 
les  résultats. 

Le  retard  croît  avec  Tépaisseur,  d'abord  très  rapidement  jus- 
qu'à une  épaisseur  de  4[^!^7  puîs  plus  lentement  jusqu'à  une  épais- 
seur de  i2[jLjjL,  à  partir  de  laquelle  il  devient  constant.  Il  est  plus 
faible  pour  le  violet  que  pour  le  rouge.  La  valeur  constante  qu'il 
atteint  est  de  0,7  de  demi-longueur  d'onde,  comme  l'indique  le 
Tableau  ci-joint  : 

d.  \  —  ()47.  X  =  534.  X  =  ^55. 

0,8 0,07  0,1 1  0,08 

1 ,8 0,17  0,28  o,  38 

•;»,o o,"3o  0,48  0,66 

•2,5 o,4i  0,54  0,66 

3,4 o,'j8  o,63  0,70 

8,0 o,()8  0,66  0,69 

12,1 o ,  67  o ,  70  o  j  7f> 

Enfin  l'auteur  a  étudié  sommairement  l'influence  du  milieu  sur 
lequel  se  produit  la  deuxième  réflexion  dans  l'argent. 

G.  Meslin. 


J.  BUCHANAN.  —  On  a  law  of  distribution  of  molecular  velocities  amongst  thc 
molécules  of  a  fluid  (Sur  la  loi  de  variation  des  vitesses  moléculaires  à  Tioté- 
rieur  d'une  masse  fluide);  Phil.  Mag.^  5*  série,  t.  XXV,  p.  i65;  i888. 

L'auteur  étend  les  propriétés  établies  par  Clerk  Maxwell  pour 
les  gaz  dont  le  centre  de  gravité  est  en  repos  à  une  masse  fluide 
réalisant  certaines  conditions  de  maximum  que  nous  indiquerons 
tout  à  l'heure. 

11  commence  par  définir  Vêlement  de  volume  en  un  point  comme 
un  petit  volume  entourant  ce  point.  La  vitesse  moléculaire 
d'un  semblable  élément  est  la  vitesse  du  centre  de  gravité  des 
molécules  qu'il  renferme.  Cela  posé,  soient  dans  un  élément  de 
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volume  au  point P,  N  molécules.  Prenons  trois  axes  de  coordonnées 
rectangulaires;  désignons  par  Uni  ^n^  ^m  les  composantes  de  la 
vitesse  linéaire  de  la  /i'^"*  molécule  et  soit  ntn  sa  masse. 

Nous  désignerons  par  2  une  sommation  étendue  au  volume  élé- 
mentaire, et  par  /  une  sommation  étendue  à  la  masse  entière  du 
fluide. 

Désignant  par  Ela  demi-force  vive  de  la  masse  entière  du  fluide, 
et  par  a,  b,  c  les  composantes  de  la  vitesse  moléculaire  au  point 
P,  nous  avons 

U)  E  =  \fJ:{ul  H-  ç\  H-  «'î)m„, 

IaI,mn  =  ^mnUa, 

Supposant  que  le  système,  animé  d^un  mouvement  initial,  soit< 
ensuite  abandonné  à  lui-même  et  qu'on  donne   au   système  de 
petites  variations  de  vitesses,  on  peut  diflférencier  (i)  et  (2)  : 

(4)  /8a2m«  =  /i:m«oa«, 

(5)  fùbZnin  ^f^mn^Vn, 

(6)  focI.nin  =/2m«8iv„. 

Établissons  maintenant  la  distribution  la  plus  probable  des  vi- 
tesses moléculaires.  On  peut  représenter  par  F(w,  i^,  iv)  la  pro- 
babilité pour  qu'une  molécule  ait  des  vitesses  u^  v^  w.  La  proba- 
bilité pour  que  des  molécules  indépendantes  aient  des  vitesses 
Wi ,  ^1  j  <Vi  ;  "2 j  ^2 >  «^2? . . •  sera  dès  lors  F (w, ,  p, ,  ivC)  x  F (112,  i^a,  iv^)- . . 
ou  plus  rapidement 

(7)  F,F,.... 


Exprimant  que  cette  condition  est  la  plus  probable,  nous  n'avons 
qu'à  écrire 


+ 


/.  de  Phyt.,  v  série,  t.  VII.  (Mai  1888.) 
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ou  bien,  en  divisant  tous  les  termes  par  le  produit  F1F2F3  ..., 

Multiplions  les  équations  (3),  ( 4)1  (5),  (6)par2A:,  —  aAra,  —  2A:p, 
—  aAry  et  ajoutons  àTéquation  (8) 

Nous  pouvons  choisir  ky  a,  j3,  y  de  façon  à  annuler  le  second 
membre  de  (g),  et  les  trois  multiplicateurs  de  trois  variations  ar- 
bitraires du  premier  membre.  Nous  aurons  ainsi 

(10)  /(a8a-r- ?  oô -i--]f  ûc)2/?i,4=  o, 

(11)  p  —   _L-2A'm(a— a)  :- o, 

(12)  p^    ---ikm(v  -?)=o, 
I  ôF 

Les  trois  dernières  donnent,  par  intégration, 

F(a,  t^,  w)  =  Ce-*'"'t'-«''-»-i^-P)'  +  (**'-Y''l. 
En  déterminant  les  constantes  et  posant  C  =  B',  on  trouve 

^  La  condition  pour  que  les  vitesses  composantes  soient  com- 
prises entre  a,  v,  iv  et  if-hùu^  r -h  Oi',  (V-|-S(r,  peut  dès  lors 
s'écrire 

(lO        F(m,  p,  tv)=^^-ye-^'M("-^o'+f^--^»»+(iv-r)î]c^^^t;e/iv, 

forme  analogue  à  celle  indiquée  par  Maxwell.  Mais,  en  intro- 
duisant les  conditions  trouvées  ci-dessus  dans  Téquation  (10), 


SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE.  117 

celle-ci  devient 

ou 

(i5)  8T  =  o, 

en  posant 

T  représente  Ténergie  moléculaire  cinétique  du  fluide,  etTéquation 
(i5)  exprime  que  cette  énergie  passe  par  un  maximum,  un  mi- 
nimum, ou  un  maximum  minimum.  Donc,  lorsque  l'énergie 
d'une  masse  fluide  passe  par  un  maximum,  ou  un  minimum,  ou  un 
maximum-minimum,  la  distribution  des  vitesses  linéaires  des  mo- 
lécules est  de  la  même  forme  que  celle  indiquée  par  Maxwell  pour 
les  gaz.  L.  Houllevigue. 
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Tome  XVIII;  1886. 

J.  BORGMAN.  —  Sur  réchauffement  du  verre  d'un  condensateur 
par  une  succession  de  charges  et  de  décharges,  p.  1-8. 

La  question  ci-dessus  a  été  déjà  traitée  par  W.  Siemens,  par 
Righi,  et  par  Naccari  et  Bellati;  l'auteur  l'a  reprise  à  l'aide  d'une 
méthode  plus  directe  et  plus  sûre.  Une  sorte  de  thermomètre  à  air 
difliérentiel  a  été  formé  par  deux  grands  réservoirs  cylindriques  en 
verre  et  un  manomètre  à  pétrole,  à  trois  branches.  Le  niveau  du 
liquide  dans  la  branche  ouverte  indiquait  la  variation  de  la  pres- 
sion par  rapport  à  celle  de  l'atmosphère,  et  les  niveaux  dans  les 
deux  autres  permettaient  d'apprécier  la  difl'érence  delà  tension  de 
l'air  des  deux  réservoirs.  Chacun  d'eux  contenait  un  condensateur 
formé  par  trente  tubes  en  verre,  remplis  de  limaille  de  laiton  et 
recouverts  extérieurement  par  de  l'étain  en  feuilles.  Pour  pouvoir 
apprécier  l'influence  de  l'échaufiement  des  conducteurs  à  l'aide 
desquels  les  condensateurs  recevaient  leurs  charges,  l'un  d'eux  a 
été  muni  de  conducteurs  plus  résistants  que  l'autre;  néanmoins  ce 
dernier  produisait  un  échaufiement  plus  considérable  que  le  pre- 
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mier,  à  conditions  égales.  L^électricité  a  été  fournie  par  une 
bobine  de  Ruhmkorflf,  et  le  courant  mesuré  par  un  éleclrodyna- 
momètre.  L^échauffement  observé  est  à  peu  près  proportionnel  au 
carré  de  la  différence  des  potentiels  mesurant  la  charge  des  con- 
densateurs. 

J.  BORGMAN.  —  Note  sur  ia  manière  d'exposer  le  deuxième  théorème 
de  Kirchhofff  relatif  aux  courants  dérivés,  p.  8-r2. 

La  manière  d'exposer  le  théorème  cité,  que  Ton  trouve  dans  la 
majeure  partie  des  Cours  de  Physique,  présente  des  difficultés 
pour  les  novices,  à  cause  d'une  supposition  qu'elle  contient  impli- 
citement. Notamment,  on  fait  confondre  dans  le  diagramme  du 
circuit  les  points  de  bifurcation  avec  ceux  où  la  solution  de  conti- 
nuité des  potentiels  a  lieu,  ce  qui  n'est  pas  conforme  aux  cas 
usuels.  L'auteur  propose  de  faire  précéder  l'exposition  du  théo- 
rème de  Kirchhoff  par  le  lemme  suivant  :  le  courant  dans  une 
série  linéaire  de  conducteurs,  aux  points  de  jonction  desquels  il 
y  a  des  solutions  de  continuité  du  potentiel,  peut  être  exprimé 
par  le  rapport  de  la  somme  de  toutes  les  différences  de  potentiel 
à  la  somme  de  toutes  les  résistances.  Cela  posé,  il  est  évident  que 
l'on  a  le  droit  de  transporter  le  lieu  de  la  solution  de  continuité 
du  potentiel  au  point  voulu  du  conducteur  considéré,  et  d'appli- 
quer l'exposition  usuelle  du  théorème  au  cas  réel. 

P.  BACHMETIEFF.  —  Contribution  à  la  théorie  de  l'influence  des  déformations 
mécaniques  et  thermiques  des  corps  sur  leur  magnétisme,  p.  3 1-47. 

En  confrontant  les  faits  connus,  l'auteur  arrive  à  considérer  le 
magnétisme  d'un  corps  comme  fonction  du  frottement  intérieur 
entre  les  aimants  moléculaires  dont  il  est  constitué,  de  leur  in- 
fluence mutuelle,  de  l'amplitude  et  de  la  période  de  leurs  vibra- 
tions. Cette  supposition  est  assez  souple  pour  que  l'auteur  puisse 
l'appliquer  à  l'explication  d'un  grand  nombre  de  faits,  même  con- 
tradictoires en  apparence. 

P.  BACHMETIEFF.  —  Recherches  sur  la  thermo-électricité,  p.  47-51. 
L'auteur  a  trouvé  que  les  variations  de  la  force  électromotrice 
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thermo-électrique  entre  deux  pièces  d'un  même  métal;  dont  l'une 
est  soumise  à  une  compression  et  l'autre  à  une  extension,  sont  de 
même  sens  que  les  variations  simultanées  de  leur  magnétisme. 
Par  conséquent,  le  fer  étiré  fortement,  de  manière  à  dépasser  le 
maximum  de  son  magnétisme,  peut  être  indifférent  par  rapport  au 
fer  étiré  faiblement. 

G.  SOUSLOFF.  —  La  loi  de  résistaace  du  miliea  déduite  de  la  théorie  cinétique 

des  gaz,  p.  79-93. 

La  loi  de  Maxwell,  avec  quelques  restrictions,  a  donné  à  l'au- 
teur la  possibilité  d'exprimer,  en  fonction  de  la  vitesse  du  corps, 
de  la  vitesse  des  molécules  du  gaz  et  de  diverses  constantes,  la  loi 
de  la  résistance  du  gaz  au  mouvement  rectiligne  d'un  élément 
plan,  d'une  sphère,  et  d'un  corps  formé  par  deux  cônes  unis  par 
leurs  bases.  Les  formules  définitives  ne  sont  pas  encore  réduites 
par  l'auteur  à  une  forme  susceptible  de  confrontation  directe  avec 
l'expérience. 

N.  KOBYLINE  et  FÉRÉGHINE.  —  Propriétés  magnétiques  des  mélanges 
de  poudre  de  fer  et  de  carbone,  p.  107-123. 

Les  expériences  des  auteurs  se  rapportent  à  divers  mélanges  de 
limaille  fine  de  fer  (de  ferrum  alcoolisatum  des  pharmaciens)  et 
de  poudre  de  charbon  de  bois.  Les  mélanges  ont  été  introduits 
consécutivement  dans  le  même  tube  en  laiton,  de  capacité  con- 
stante, que  Ton  plaçait  dans  une  longue  bobine  magnétisante;  un 
magnétomètre  à  miroir  servait  à  déterminer  le  moment  magné- 
tique. Les  moments  magnétiques  temporaires  d'un  même  volume 
des  divers  mélanges  croissent  plus  que  proportionnellement  à  la 
quantité  de  fer  contenue;  l'accroissement  est  plus  marqué  pour 
les  grandes  forces  du  courant  magnétisant  que  pour  les  forces 
faibles.  Les  moments  temporaires  rapportés  à  l'unité  de  masse  des 
mélanges  croissent,  au  contraire,  moins  que  proportionnellement 
à  leurs  densités.  Quant  aux  moments  résiduels,  ils  sont  en  général 
bien  faibles;  néanmoins,  on  peut  constater  qu'ils  croissent  un  peu 
plus  vite  que  les  forces  magnétisantes,  et  qu'ils  sont  plus  grands 
pour  les  mélanges  plus  riches  en  fer  que  pour  les  plus  pauvres. 
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Mais  le  rapport  du  moment  magnétique  résiduel,  rapporté  à 
Tunité  de  masse  du  fer,  au  moment  temporaire  est  plus  grand 
pour  les  mélanges  assez  riches  en  fer  que  pour  le  fer  pulvérulent 
pur. 

D.  DIACONOFF.  —  Projet  d'uo  nouveau  micromètre  oculaire,  p.  zao-i33. 

L'auteur  propose  de  munir  le  micromètre  oculaire  ordinaire, 
tracé  sur  verre,  d'une  pièce  mobile,  également  en  verre  et  formant 
vemier. 


G.  WOULF.  —  Nouvelle  méthode  pour  mesurer  Tangle  de  rotation  du  plan 
de  polarisation,  p.  t23  et  126. 

En  développant  une  idée  émise  par  M.  Bertin,  Fauteur  a  trouvé 
la  possibilité  de  mesurer  d'une  manière  simple  et  précise  la  rota- 
tion du  plan  de  polarisation  d'un  rayon  lumineux  à  l'aide  du  com- 
pensateur Babinet. 

M.  BAHDSKV.  —  Définition  de  la  chaleur  de  formation  des  composés  chimiques 
par  les  données  de  l'observation  de  leur  dissociation,  p.  1^12-149. 

M.  Peslin  a  déjà  appliqué  l'équation  de  Clapeyron  au  calcul  de 
la  chaleur  latente  de  la  dissociation  du  carbonate  de  chaux,  en 
comparant  ce  phénomène  à  l'évaporation.  L'auteur  remarque  que 
cette  analogie  est  seulement  apparente,  et  que  Ton  a  le  droit  d'ap- 
pliquer l'équation  de  Clapeyron  uniquement  aux  corps  solides 
ou  liquides,  produisant  un  gaz  dont  l'élasticité  est  fonction  de  la 
température  seule  et  non  à  un  composé  lui-même  gazeux.  Mais, 
en  raisonnant  d'après  les  principes  de  la  théorie  mécanique  de  la 
chaleur,  l'auteur  parvient  à  établir  l'expression  générale  du  tra- 
vail nécessaire  pour  amener  le  corps  capable  de  dissociation, 
d'un  volume  à  un  autre,  à  température  constante.  Les  données 
expérimentales,  nécessaires  pour  vérifier  ces  formules  par  l'ex- 
périence, nous  manquent  encore  à  présent. 
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C.  TCUEHOWITSCH.  —  Détermioation  du  liea  de  Timage  d'un  poiut  lumineux, 
▼u  par  réfraction  dans  un  milieu  réfringent  limité  par  des  surfaces  planes, 
p.  i5o-i68. 

L'auteur  remarque  que  la  question  citée  n^est  pas  ordinairement 
traitée  dans  les  Cours  de  Physique,  quoiqu'elle  se  présente  de 
soi-même  à  l'esprit  de  l'étudiant,  et  expose  par  conséquent  une 
solution  élémentaire  de  plusieurs  cas  de  ce  problème,  ainsi  que 
leurs  constructions  géométriques.  On  peut  définir  le  lieu  de 
l'image  d'un  point,  placé  à  la  distance  du  point  d'incidence,  par 
l'intersection  de  deux  rayons  voisins  entrant  simultanément  dans 
l'œil  de  l'observateur.  En  désignant  respectivement  par  a,  a  4-/, 
6,  b-^  g  les  angles  d'incidence  et  de  réfraction  que  ces  deux 
rayons  forment  en  tombant  sur  le  plan  de  séparation  des  deux 
milieux  d'indice  relatif  n,  l'auteur  établit  pour  la  distance  /  de 
l'image  au  point  d'incidence  du  rayon  principal  la  formule  sui- 
vante : 


f=nd- 


cos*6 


eus*  a 

En  répétant  le  même  raisonnement  pour  un  milieu  d'épaisseur 
AB,  limité  par  deux  surfaces  planes,  l'auteur  trouve 

^        ,      AB  cos'a 
•^  n    eus*  o 

c^est-à-dire  que  la  distance/^  de  l'image  au  point  d'émergence  du 
rayon  dirigé  vers  l'œil  est  égale  à  la  somme  de  la  distance  d  et  de 
la  distance  de  l'image  du  point  d'incidence  du  rayon  sur  la  pre- 
mière surface  du  milieu. 

La  même  formule  s'applique  au  cas  du  minimum  de  déviation 
par  le  prisme,  si  Ton  désigne  cette  fois  par  AB  la  distance  par- 
courue par  le  rayon  dans  le  prisme.  Pour  le  cas  général,  on  a  la 
formule  plus  compliquée  suivante  : 

.cos*b  cos*a'       AB  cos*ai 


fi  =  d 


cos*acos*6'         n    cos^bi 
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W.  ROSEMBERG.  —  Appareil  universel  pour  les  démonstrations  d'Optiqne, 

p.  168-173. 

On  a  fait  remarquer  à  Fauteur  que  la  position  horizontale  de  son 
appareil  (déjà  connu  à  Paris  du  temps  de  l'Exposition  universelle, 
ainsi  que  par  l'emploi  qu'en  a  fait  M.  Gariel)  ne  permet  pas  de 
faire  la  démonstration  à  tout  l'auditoire  à  la  fois.  Maintenant, 
l'auteur  a  changé  la  construction  de  son  appareil,  de  manière 
que  les  rayons  lumineux  viennent  dessiner  leur  chemin  sur  un 
plan  vertical;  le  même  instrument  permet  aussi  d'opérer  dans  un 
plan  horizontal. 


N.  SLOUGUINOFF.  —  Deuxième  loi  de  KirchhofT  déduite  du  principe 
de  la  conservation  de  rénergie,  p.  177-183. 

La  quantité  d'énergie  produite  par  le  courant  dans  un  système 
de  /i  —  I  conducteurs  linéaires  ayant  n  points  d'intersection  peut 
être  exprimée  par  les  équations 

W  =  2^,y  Xp^q  Ep,y        et        W  =  S;,,^  R^,y  I J^^. 

Les  intensités  des  courants  1^,,^  sont  déterminées  d'autre  part 
par  les  n  équations  connues 


2  ^'•'' = ^• 
1=1 

D'après  le  principe  de  la  conservation  de  l'énergie,  la  quantité 
W  doit  être  constante  quel  que  soit  le  système  de  courants  I^^^, 
si  tous  les  Ejc^y  et  les  ^p^q  sont  constants;  par  conséquent,  les 
variations 

n 

oW  =  o        et        2^W  =  o. 

1 

En  développant  ces  formules  et  en  pratiquant  l'élimination  par 
la  méthode  des  coefficients  indéterminés,  l'auteur  obtient  les 
équations  de  KirchhofF. 
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F.  GHIDLOWSKI.  —  Méthode  pour  déterminer  l'humidité  de  l'air  et  la  quantité 
d'acide  carbonique  qu'il  contient  à  l'aide  de  la  diffusion  à  travers  une  cloison 
poreuse,  p.  i8a-ao5. 

Après  avoir  discuté  et  en  partie  répété  les  expériences  de 
MM.  Duibur,  Puluj,  Kundt  et  Merget,  l'auteur  s'est  assuré  que 
Ton  peut  baser  sur  les  lois  de  la  diffusion  des  méthodes  sûres  et 
précises  pour  déterminer  la  composition  d'un  mélange  de  gaz  et 
de  vapeur.  Il  suffit  pour  cela  de  s'arranger  de  manière  à  avoir  tou- 
jours une  atmosphère  de  composition  constante  d'un  côté  de  la 
cloison  produisant  la  diffusion.  L'appareil  de  l'auteur  est  composé 
d'un  vase  cylindrique  de  verre,  à  bord  rodé,  dont  la  partie  supé-  . 
rieure  communique  à  un  manomètre  sensible.  Ce  cylindre  est 
recouvert  d'une  rondelle  de  verre  rodée  et  munie  d'une  large  ou- 
verture, fermée  par  une  plaque  de  porcelaine  dégourdie,  bien 
cimentée.  La  plaque  est  recouverte  d'une  cloche  lubulée,  dont  le 
bord  rodé  repose  sur  la  rondelle  de  verre*,  l'intérieur  de  la  cloche 
communique  avec  l'atmosphère  et  contient  un  thermomètre  sen- 
sible. Si  l'on  verse  de  l'acide  sulfurique  concentré  dans  le  cylindre, 
et  que  l'on  place  du  papier  mouillé  d'eau  dans  la  cloche,  on  voit 
le  niveau  baisser  dans  la  branche  du  manomètre  communiquant 
avec  le  cylindre  et  rester  stationnaire  tout  le  temps  que  la  tempé- 
rature reste  constante.  La  dépression  a  étant  proportionnelle  à  la 
pression  partielle  v  de  la  vapeur  d'eau  saturée  à  la  température  /, 
on  n'a  qu'à  répéter  l'expérience  à  des  températures  diverses  pour 
avoir  les  constantes  de  l'appareil  correspondantes.  Si  l'on  éloigne 
la  cloche,  de  manière  à  faire  arriver  l'air  atmosphérique,  de  tem- 
pérature /,  en  contact  immédiat  avec  la  cloison  poreuse,  on  trou- 
vera l'humidité  relative  h  de  cet  air  par  la  formule 

A  =  100 

Quand  rhumidité  est  faible,  l'appareil  devient  plus  sensible,  si 
l'on  met  de  l'eau  distillée  au  lieu  de  l'acide  et  que  l'on  observe 
l'élévation  du  niveau  dans  la  branche  intérieure  du  manomètre. 

Le  même  appareil  peut  aussi  servir  à  la  détermination  de  l'acide 
carbonique.  Pour  cela,  il  faut  verser  une  solution  de  soude  caus- 
tique au  fond  du  cylindre,  au  lieu  de  l'acide,  placer  du  papier 
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humecté  d^eau  dans  sa  partie  supérieure,  et  laisser  en  place  la 
cloche  chargée  de  papier  humide.  L'air  étant  saturé  de  vapeur 
sous  la  cloison  aussi  bien  qu'au-dessus  d'elle,  l'élévation  du  niveau 
du  liquide  manométrique  sera  proportionnelle  à  la  seule  tension 
partielle  de  l'acide  carbonique  de  l'air.  La  précaution  de  saturer 
d'humidité  l'air  du  cylindre  est  urgente,  car  l'afBnité  de  la  solution 
concentrée  de  soude  caustique  pour  la  vapeur  d'eau  est  suffisante 
pour  produire  à  elle  seule  une  dénivellation  appréciable. 

N.  JOUKOWSKY.  —  Sur  la  théorie  hydrodynamique  du  frottement 
des  surfaces  bien  lubrifiées,  p.  aog-atô. 

M.  Joukowsky  remarque  que  les  auteurs  qui  traitent  la  question 
du  frottement  d'un  tourillon  sur  ses  coussinets  à  l'aide  des  for- 
mules de  l'Hydrodynamique  oublient  pour  ainsi  dire  la  force  équi- 
librant la  pression  de  l'axe  sur  les  coussinets.  Au  moins,  la  pres- 
sion hydrodynamique  de  la  couche  lubrifiante  ne  peut  jouer  ce 
rôle,  car  elle  est  supposée  constante  le  long  de  toute  la  couche,  et 
elle  est  égale  à  la  pression  atmosphérique  sur  le  contour  de  chaque 
coussinet. 

Pour  tourner  la  difficulté,  Tauteur  considère  chaque  coussinet 
comme  évidé  au  milieu  et  formant  sur  son  contour  un  interstice 
capillaire,  d'épaisseur  inégale,  avec  la  surface  de  l'axe.  A  cause  du 
frottement  entre  le  liquide  et  la  surface  du  tourillon,  le  liquide 
est  forcé  d'entrer  dans  l'espace  formé  par  le  coussinet  et  le  tou- 
rillon et  d'y  développer  une  pression  plus  ou  moins  considérable. 
Cette  supposition  permet  à  l'auteur  de  mener  à  bout  tout  le  calcul. 

J.  BORGMAN.  —  Expériences  sur  Ja  propagation  du  courant  électrique 
dans  l'air,  p.  2i6-a39  (*). 

On  sait  qu'un  électroscope  mis  en  connexion  avec  une  flamme 
isolée  indique  facilement  la  présence  de  l'électricité  dans  l'air 
d'une  salle  à  l'autre  bout  de  laquelle  on  fait  tourner  une  ma- 
chine électrostatique.  Les  expériences  de  l'auteur  avaient  pour 
but  de  décider  si  le  transport  d'électricité  se  produit  dans  cette 

(*)  Voir  la  Lumière  électrique  de  1886. 
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expérience  par  convecllon,  ou  s*il  s^élablit  un  véritable  courant 
d'éleclricité  dans  l'air.  Une  machine  de  Tôppler-Voss,  mise  en 
mouvement  à  la  main,  servait  de  source ,  deux  galvanomètres  à 
réflexion  étaient  employés  comme  instruments  de  mesure.  Le 
courant  produisant  une  déflexion  d'une  division  de  l'échelle  avait 
'intensité  de  5, 99  X  io~*  ampères  pour  le  premier  galvanomètre, 
de  2,  ai  X  10"*  ampères  pour  le  deuxième,  et  de  2,o5  x  io~®  am- 
pères pour  ce  dernier,  quand  il  a  été  muni  d'un  aimant  astatisant 
fixe.  L'un  des  deux  conducteurs  de  la  machine  et  l'un  des  deux 
bouts  du  fil  du  galvanomètre  étaient  en  connexion  avec  la  terre,  et 
les  deux  autres  communiquaient  chacun  avec  la  flamme  d'une 
lampe  à  alcool  ou  à  gaz,  isolée.  Le  galvanomètre  commença  à  in- 
diquer une  déviation  permanente  dès  le  moment  de  la  mise  en 
marche  de  la  machine;  la  déviation  restait  constante  tout  le  temps 
que  la  vitesse  de  la  machine  ne  variait  pas,  mais  elle  changeait 
de  signe  quand  on  changeait  le  signe  de  l'électricité  fournie  à  la 
flamme.  La  déviation  produite  par  le  courant  diminuait  de  trois 
cents  divisions  de  Téchelle  à  deux  quand  on  faisait  varier  la 
distance  des  brûleurs  de  o"",3  à  2""*,  5.  Un  écran  isolé,  placé 
entre  les  deux  brûleurs,  diminue  notablement  l'intensité  du  cou- 
rant, mais  un  écran  conducteur,  non  isolé,  le  réduit  presqu'à 
zéro.  Les  mêmes  phénomènes  se  reproduisent  quand  on  emploie 
des  pointes  isolées  au  lieu  de  flammes,  mais  l'intensité  du  courant 
est  notablement  diminuée  dans  ce  cas. 

Dans  une  deuxième  série  d'expériences,  l'auteur  formait  deux 
solutions  de  continuité  dans  le  circuit  :  le  fil  d'un  galvanomètre 
était  intercalé  entre  le  deuxième  et  le  troisième  brûleur  et  celui 
du  deuxième  galvanomètre  entre  le  quatrième  brûleur  et  la  terre. 
Les  indications  des  deux  galvanomètres  ont  été  toujours  à  peu 
près  proportionnelles;  mais  le  courant  indiqué  par  le  second 
diminuait  rapidement  avec  l'accroissement  des  distances  des 
flammes.  Une  pile  de  120  éléments  Zn  |  Cu  pouvait  remplacer  la 
machine,  mais  l'efTet  était  bien  moindre. 

Le  courant  alternatif  d'une  bobine  de  RuhmkorfTse  propage  de 
même  :  l'auteur  l'a  constaté  en  employant  le  téléphone  au  Heu  du 
galvanomètre.  Dans  ce  cas,  une  grande  surface  conductrice,  munie 
de  pointes  et  mise  en  communication  avec  le  téléphone,  accumule 
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plus  de  courant  qu'une  flamme  et  permet  d'opérer  à  des  distances 
plus  grandes,  allant  à  1 1™. 

S'il  existe  dans  Tairun  courant  d'électricité  continu,  il  doit  agir 
sur  une  aiguille  aimantée.  L'auteur  a  constaté  ce  fait  en  plaçant 
son  galvanomètre  entre  les  deux  flammes  alignées  dans  le  méri- 
dien magnétique.  Dès  le  commencement  de  l'expérience,  le  gal- 
vanomètre accusa  une  déflexion  permanente  de  cinq  à  six  divi- 
sions changeant  de  sens  avec  le  changement  de  sens  du  courant 
dans  l'air. 

Ces  faits  ont  conduit  l'auteur  à  énoncer  l'idée  que  réiectricité 
atmosphérique  a  peut-être  son  origine  dans  les  réactions  chi- 
miques qui  se  produisent  dans  les  profondeurs  de  la  Terre.  L'im- 
mense quantité  de  pointes  que  présentent  les  formes  des  plantes 
est  plus  que  suffisante  pour  pouvoir  faire  passer  Télectricité  de  la 
Terre  dans  l'air  à  une  place,  et  réciproquement  à  une  autre. 

D,  GOLDHAMMER.  —  Théorie  de  la  propagation  et  de  la  dispersion 
de  la  lumière  dans  les  cristaux,  p.  239-268. 

W.  Thomson  a  exposé  en  1884  une  élégante  théorie  de  la 
dispersion  de  la  lumière  dans  les  milieux  isotropes  (*).  Appliquée 
à  un  milieu  anisotrope,  cette  théorie  a  donné  à  son  auteur  des  ré- 
sultats erronés.  M.  Goldhammer  a  remarqué  que  la  cause  de  l'in- 
succès résidait  dans  l'approximation  insuffisante  du  calcul  de 
M.  Thomson.  En  conservant  dans  ces  propres  calculs  les  membres 
d'ordre  plus  élevé,  il  a  été  conduit  à  des  résultats  parfaitement 
concordants  avec  l'expérience  de  même  qu'avec  la  théorie  de 
Fresnel. 

W.  Thomson  suppose  que  chaque  corps  est  composé  d'éther 
lumineux  dans  lequel  sont  disséminées  les  molécules  de  la  matière, 
infiniment  petites  par  rapport  à  leurs  distances  mutuelles,  qui  sont 
à  leur  tour  infiniment  petites  par  rapport  à  la  longueur  d'onde  de 
la  lumière.  Chaque  molécule  est  composée  d'un  système  de  t-|-i 
enveloppes  sphériques,  concentriques,  absolument  rigides,  de  den- 
sités croissantes,  mj,  m2,  m/,  m/^.,.  Entre  l'enveloppe  m^  etl'éther 


(»)  Sir  w.  Thomson,  Lectures  on  molecular  dynamique  out  the  wave  théorie 
0/  light,  S),en.  Rep.  by  Harthaway.  Baltimore,  1884. 
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environnant,  ainsi  qu'entre  chaque  paire  d'enveloppes  consécu- 
tives, il  existe  des  forces  proportionnelles  aux  déplacements,  qui 
empêchent  ces  enveloppes  de  s'approcher  l'une  de  l'autre.  Dans 
an  milieu  isotrope,  ces  forces  sont  disposées  de  manière  qu'un 
déplacement  de  l'enveloppe  extérieure  produit  une  force  tendant 
à  i-amener  le  système  dans  sa  position  initiale,  et  indépendante  de 
la  direction  de  ce  déplacement. 

M.  Goldhammer  ajoute  à  ces  suppositions  de  W.  Thomson  la 
supposition  que  pour  un  corps  cristallisé  il  n'existe  que  trois  di- 
rections, normales  entre  elles,  pour  lesquelles  la  direction  de  la 
force  résultante  coïncide  avec  celle  du  déplacement  :  ce  sont  les 
axes  d'élasticité  du  milieu.  Cela  posé,  l'auteur  s'occupe  des  équa* 
tions  qui  déterminent  le  mouvement  d'une  onde  plane,  constituée 
par  des  vibrations  transversales  à  la  direction  de  la  propa- 
gation de  l'éther  et  des  enveloppes  des  molécules  matérielles. 
Il  trouve,  successivement,  que  chaque  onde  incidente  de  di- 
rection arbitraire  se  divise  dans  le  milieu  en  deux  ondes  dont  les 
directions  de  vibrations  sont  perpendiculaires  l'une  à  l'autre,  et  que 
ces  deux  ondes  se  propagent  avec  des  vitesses  différentes.  Les 
ellipsoïdes  d'élasticité,  calculés  d'après  la  nouvelle  théorie,  sont 
identiques  avec  ceux  de  Fresnel;  les  systèmes  d'équations,  déter- 
minant la  surface  d'onde,  permettent  d'entrevoir  l'analogie  parfaite 
des  propriétés  de  cette  surface  avec  celles  de  la  surface  de  l'onde 
de  Fresnel. 

En  employant  la  méthode  dont  W.  Thomson  a  fait  usage  pour 
traiter  la  dispersion  d'un  corps  isotrope,  l'auteur  parvient  à  des 
formules  qui  permettent  de  calculer  les  valeurs  numériques  des 
indices  de  réfraction  du  spath  d'Islande  pour  diverses  lignes  de 
Fraunhofer,  indices  déterminés  expérimentalement  par  M.  Mascart. 
Les  valeurs  ainsi  calculées  ne  diffèrent  que  de  quelques  unités  de 
la  quatrième  décimale  des  données  de  M.  Mascart. 

N.  HESEHUS.  —  Sur  la  loi  de  la  variation  de  rintensité  du  son  par  rapport 
à  la  distance,  p.  268-274. 

L'auteur  a  entrepris  une  série  d'expériences  sur  la  loi  de  la  va- 
riation de  l'intensité  du  son  avec  la  distance,  en  employant  comme 
source  des  grelots  sphériques  de  1*^^,5  de  diamètre,  dont  l'identité 
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a  été  bien  vérifiée  préalablement.  Les  expériences  ont  été  exécutées 
dans  ane  grande  prairie,  par  la  méthode  connue  de  Delaroche  et 
Duval.  La  loi  des  carrés  de  la  distance  ne  se  vérifie  qu'à  la  condi- 
tion que  la  distance  soit  assez  considérable  par  rapport  aux  dimen- 
sions du  corps  sonore  et  à  la  longueur  de  l'onde  du  son;  dans  les 
expériences  de  Tauteur  cette  distance  était  supérieure  à  dix  pas. 

L'auteur  trouve  dans  les  résultats  qu'il  a  observés  des  raisons 
suffisantes  pour  critiquer  et  expliquer  les  résultats  erronés  que 
M.  Vierordt  (*)  a  publiés  sur  le  même  sujet.  Notamment,  cet  au- 
teur a  expérimenté  à  des  distances  trop  petites,  de  a*^"*  à  55";  les 
résultats  correspondant  à  des  distances  de  2*"  à  2"  donnent  une 
variation  d'in  tensi té  encore  moins  prononcée  que  la  proportionnalité 
inverse  de  la  distance,  trouvée  comme  moyenne  de  toute  la  série. 

L'appareil  employé  par  M.  Vierordt  a  encore  plus  contribué  à 
fausser  ses  résultats.  C'était  un  pendule  sonore,  constitué  par  une 
planchette  et  une  boule  qu'on  pouvait  laisser  tomber  dessus^  de 
diverses  hauteurs.  Les  vibrations  de  l'appareil  devaient  se  commu- 
niquer à  la  table  qui  le  supportait,  de  manière  à  augmenter  encore 
les  dimensions  du  corps  sonore  et  à  le  rendre  irrégulicr.  Mais,  en 
revanche,  le  pendule  sonore  produit  un  son  dont  la  force  s  peut 
être  calculée  par  la  formule  s  =ph^'^  p  représente  ici  le  poids  de 
la  boule,  h  la  hauteur  de  la  chute  et  e  une  constante,  déterminée 
par  l'expérience. 

Th.  SCHWEDOFF.  —  Le  rôle  de  l'Hydrodynamique  dans  la  théorie  des  cyclones, 

p.  279-295. 

L'auteur  remarque  qu'un  cyclone  engendré,  d'après  l'hypothèse 
de  M.  Faye,  dans  les  régions  supérieures  de  l'atmosphère,  devrait 
produire  une  succion  de  bas  en  haut.  Une  expérience  directe, 
faite  dans  un  vase  cylindrique  contenant  des  dissolutions  de 
chlorure  de  calcium,  de  densité  1,8,  de  chlorure  dé  sodium,  de 
densité  i,5  et  de  carbonate  de  soude,  de  densité  i,3,  en  couches 
horizontales  superposées  dans  l'ordre  de  leurs  densités,  confirma 
complètement  cette  remarque. 


(^)  K.  Vierordt,;; fFî^rf.  Ann,,  i883,  et  brochure  :  Die  Sckall-  und  Tonstârke, 
publiée  en  i885. 
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Mais  la  théorie  peut  reconcilier  les  parties  :  elle  conduit  à  la 
conclusion  que  les  cyclones  fermés,  seuls,  jouissent  d^une  stabilité 
absolue,  dans  un  liquide  dépourvu  de  frottement,  et  relative  dans 
un  liquide  réel.  Sans  cette  condition,  le  cvclone  se  dissipe  rapide- 
ment, ce  que  Ton  observe  journellement  sur  les  tourbillons  de 
poussière  des  rues;  par  conséquent,  un  cyclone  atmosphérique, 
pour  être  stable,  doit  semanifester  à  la  fois  sur  toute  la  hauteur  de 
Tatmosphère,  de  manière  à  être  fermé  par  la  surface  de  la  Terre  et 
par  le  vide  interplanétaire.  En  analysant  les  diverses  conséquences 
de  la  théorie  hydrodynamique  du  mouvement  tourbillonnaire, 
M.  SchwedofT  explique  plusieurs  phénomènes  accessoires,  accom- 
pagnant les  cyclones. 

O.  CHWOLSON.  —  Éludes  photométriques  sur  la  diffusion  intérieure 
de  la  lumière,  II,  p.  gS-ioi  (»). 

Un  milieu  opalin,  éclairé  par  transmission,  devient  lui-même 
source  de  lumière.  Il  va  sans  dire  que  la  loi  des  carrés  des  dis- 
tances ne  s'applique  plus  au  cas  d'une  plaque  de  cette  sorte,  placée 
sur  le  trajet  des  rayons,  mais  que  l'intensité  I  pourra  être  exprimée 
par  la  formule 

si  Ton  désigne  par  a  et  6  les  distances  de  la  plaque  à  la  source  et 
à  l'écran,  et  par  G  une  constante.  L'objet  des  expériences  de  l'au- 
teur était  d'étudier,  à  l'aide  du  nouvel  uranophotomètre  de 
Wild,  les  propriétés  du  verre  opalin  et  du  verre  émaillé.  Voici 
quelques  résultats  de  ces  recherches.  Une  pièce  de  verre  opalin, 
assez  douce  pour  qu'on  ne  puisse  voir  à  travers  le  contour 
d'une  flamme,  émet  une  lumière  dont  l'intensité  est  inversement 
proportionnelle  au  carré  de  sa  distance  à  la  source.  La  lumière 
se  propage  dans  une  plaque  opaline  toujours  normalement  à  sa 
surface,  quel  que  soit  l'angle  d'incidence,  et  la  lumière  polarisée 
redevient  naturelle  après  l'avoir  dépassée.  La  lumière  émise  oblique- 
ment par  une  plaque  opaline  décroît  plus  vite  que  proportionnel- 
lement au  cosinus  de  l'angle  d'émergence;  la  loi  du  décroissement 
est  indépendante  de  l'angle  d'incidence  de  la  lumière  de  la  source, 

(  <)    Le  Mémoire  est  imprimé  in  extenso  dans  le  Bull,  de  l'Acad.  de  Saint- 
Pétersbourg,  t.  XXXI,  p.  2i3-a6i. 
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si  Tépaîsseur  de  la  plaque  est  suffisante.  Une  plaque  sudCsamment 
mince  laisse  passer  une  partie  des  rayons  polarisés  ;  la  quantité  de 
ces  rayons  reste  à  peu  près  constante  quand  on  fait  varier  les 
angles  d'incidence  et  d'émergence,  de  manière  que  Tangle  de  dévia- 
tion des  rayons  reste  constant.  Une  plaque  de  verre  émaillé  se 
comporte  comme  le  verre  opalin  mince. 

J.  MESTCHERSKY.  —   Calcul  de  la  pression  exercée  par  un  courant  de  liquide 
sur  deux  parois  planes,  formant  un  coin,  p.  3a7-365. 

Le  Mémoire  contient  ui  e  étude  analytique  générale  sur  le  sujet, 
faite  par  la  méthode  de  Helmholtz-Kîrchhoff. 

N.  PIROGOFK.  —  Principe  de  la  théorie  cinétique  des  gaz  polyatomiques. 
Publié  comme  supplément  au  journal. 

Le  Mémoire  est  une  édition  revue  et  complétée  des  travaux  an- 
térieurs de  l'auteur  sur  la  théorie  cinétique  des  gaz. 

W.  Lermàntoff. 
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SUB  LA  8THCHR0HISATI0H  DES  HORLOGES  DE  PRÉCISIOH 
ET  LA  DISTRIBUTION  DE  L'HEURE; 

Par  m.  a.  CORNU. 

Les  études  théoriques  et  expérimentales  relatives  à  la  synchro- 
nisation des  sj^slèmes  oscillants  {Journal  de  Physique,  t.  VI, 
p.  445  et  452)  s'appliquent  immédiatement  aux  horloges  de  préci- 
sion et  à  la  distribution  de  l'heure.  Je  décrirai  brièvement  la  con- 
struction et  les  propriétés  d'un  dispositif  très  simple,  applicable  à 
toute  espèce  d'appareils  oscillants  et  réalisant  les  conditions  théo- 
riques dans  lesquelles  le  problème  de  la  synchronisation  a  été 
résolu. 

Dispositif  général.  — On  fixe  transversalement  à  la  lige  du 
balancier  à  synchroniser  [fig-  i),  au-dessous  (ou  au-dessus)  de  la 

Fi}».  I. 


lentille  et  dans  le  plan  d'oscillation,  un  barreau  aimanté  A,  A2 
courbé  suivant  une  circonférence  concentrique  à  la  suspension  C  : 
deux  bobines  en  bois  ou  en  ébonite,  couvertes  de  fils  de  cuivre 
isolé  B|  B2,  enveloppent  respectivement  les  extrémités  de  ce  bar- 
/.  de  Phys.,  2-  série,  t.  VU.  (Juin  1888.)  18 
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reau;  leurs  axes  coïncident  avec  la  direction  moyenne  de  déplace- 
ment du  pôle  correspondant.  L'une  de  ces  bobines  Bi  reçoit  le 
courant  électrique  synchronisant  {liaison  synchronique)  et  fonc- 
tionne par  attraction  sur  le  pôle  d'aimant  qu'elle  enveloppe; 
l'autre  B3,  fermée  sur  une  rési2>tance  convenable  R^,  produit,  par 
l'action  inductrice  de  l'autre  pôle,  l'amortissement  nécessaire  à  la 
synchronisation  (*). 

Si  la  longueur  du  barreau  et  celle  des  bobines  sont  sufûsam- 
ment  grandes  relativement  à  l'amplitude  du  déplacement  des 
pôles,  les  portions  utilisées  du  champ  magnétique  des  bobines  ont 
une  intensité  sensiblement  uniforme  :  on  réalise  ainsi  d'une  manière 
pratiquement  rigoureuse  les  trois  forces  capables  de  produire  la 
synchronisation  [loc,  cit.,  p.  445)?  savoir: 

1**  Force  principale  (composante  du  poids)  proportionnelle  à 
l'écart; 

2**  Force  perturbatrice  (amortissement)  proportionnelle  à  la 
vitessç; 

3**  Force  additionnelle  (liaison  synchronique)  d'intensité  pé- 
riodique, indépendante  de  la  position  du  système. 

Éléments  de  réglage,  —  Courant,  —  Le  courant  synchroni- 
sant lancé  à  chaque  période  6  par  Thorloge  directrice  (figurée  ici 
par  le  contact-distributeur  I  dans  le  circuit  de  la  pile  P)  peut  élre 
réglé  de  plusieurs  manières  : 

i"  Parle  nombre  et  la  grandeur  des  couples  de  la  pile; 
2**  Par  la  durée  de  l'émission  du  courant; 

3°  Par  lï^dérivation  R^  reliant  les  extrémités  des  fils  de  la  bo- 
bine B|. 

La  pile  n'a  pas  besoin  d'être  très  énergique  :  Faction  électro- 
magnétique de  la  bobine,  élant  tangentielle  ets'exerçant  à  l'extré- 
mité d'un  long  bras  de  levier,  est  très  puissante;  aussi  rcconnalt- 
on,  dès  les  premiers  essais,  qu'un  courant  extrêmement  faible 
(quelques  millièmes  d'ampère)  suffit  pour  mettre  en  mouvement 


(')  Ce  dispositif,  en  apparence  identique  à  celui  de  Jones  et  à  d'autres  plus 
récents,  en  diffère  par  l'utilisation  d'une  bobine  comme  amortisseur  ;  condition 
«ssentielle,  dont  l'importance  n'avait  pas  encore  été  signalée. 
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un  balancier  de  plusieurs  kilogrammes  partant  du  repos.  C'est  un 
des  avantages  les  plus  précieux  de  ce  dispositif:  il  le  doit  à  deux 
particularités  qu'il  importe  de  mettre  en  lumière. 

L'action  électromagnétique  d'une  bobine  donnée  est  propor- 
lionuelle  au  produit  de  l'intensité  du  courant  par  la  masse  magné- 
tique du  pôle  d'aimant  sur  lequel  elle  agit.  On  dispose  donc,  pai^ 
le  choix  du  barreau  aimanté,  d'un  facteur  qui  permet  de  multiplier 
la  force  électromagnétique  par  un  nombre  considérable.  Mais  on 
dispose  encore  ici  d'un  autre  facteur,  la  durée  de  l'émission  du 
courant  :  en  effet,  le  courant  n'a  pas  besoin  d'être  instantané  (t;0£r 
les  remarques  loc.  cit.,  p.  4^7  et  462);  or,  dans  le  cas  où  l'amor- 
tissement est  notable,  cette  durée  peut  s'étendre  utilement  jusqu'à 
une  demi-période.  Grâce  à  ces  deux  multiplicateurs,  on  pourrait 
diminuer  en  quelque  sorte  indéfiniment  l'intensité  du  courant,  si 
l'on  n'était  pas  limité  par  certains  phénomènes  secondaires  et  par 
la  nécessité  de  laisser  à  cette  intensité  une  valeur  suffîsante  pour 
le  fonctionnement  des  électro-aimants  (  enregistreurs,  relais,  par* 
leurSy  téléphones,  etc.)  qu'il  est  utile  de  maintenir  dans  le  circuit. 

L'emploi  des  courants  faibles  est  avantageux  à  bien  des  points 
de  vue  :  l'un  des  principaux  est  d'éviter  les  étincelles  d'extra-cou- 
rants de  rupture^  qui  altèrent  à  la  longue  les  surfaces  de  contact 
(en  platine  pur)  du  distributeur;  l'addition  d'un  condensateur 
Fizeau  ou  d'une  résistance  électroly tique  polarisable  (  *  )  en  déri- 
vation aux  bornes  du  distributeur  achève  d'assurer  la  conservation 
parfaite  des  contacts. 

La  dérivation  R]  est  aussi  un  palliatif  des  extra-courants  de  la 
bobine  B,  ;  elle  fournit,  en  outre,  un  réglage  facile  de  l'action  élec- 
tromagnétique indépendant  de  celui  de  la  pile  et  du  distributeur, 
avantage  très  grand  lorsque  l'horloge  distributrice  se  trouve  à  une 
grande  distance  de  l'appareil  synchronisé.  Il  ne  faut  pas  oublier 
que  cette  dérivation  ferme  d'une  manière  permanente  le  circuit  de 
la  bobine  B|  et  la  fait  agir  comme  amortisseur  concurremment 
avec  la  bobine  Bj. 


(*)  Le  coupe-courant  de  M.  d'Arsonval,  formé  de  deux  fils  de  fer  plongeant 
dans  quelques  centimètres  cubes  d'une  solution  aqueuse  de  potasse,  est  un 
excellent  dispositif  :•  on  en  rè^çle  le  nombre  d'après  Tétincelle  de  rupture;  avec 
les  courants  dont  il  est  ici  question,  un  seul  suffit  en  général. 
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Réglage  de  V amortissement.  —  La  valeur  de  ramortissement 
est  corrélative  de  celle  du  courant  employé  :  en  eflet,  plusTauior- 
tissement  est  faible,  moins  la  force  motrice  synchronisante  a  be- 
soin d'être  énergique.  II  semble  donc  qu'on  ait  intérêt  à  employer 
un  amortissement  et  un  courant  aussi  faibles  que  possible  pour 
économiser  les  piles  et  ménager  les  contacts  du  distributeur.  Mais, 
d'un  autre  côté,  plus  l'amortissement  est  grand,  plus  la  durée  du 
régime  variable  est  courte  [loc.  cit.,  p.  446),  par  conséquent, 
plus  la  synchronisation  est  rapide,  parfaite  et  indépendante  des 
variations  inévitables  du  courant  synchronisant  :  c'est  donc  l'am- 
plitude de  ces  variations  anomales  qui  déterminera  la  grandeur  de 
l'amortissement  à  employer;  de  sorte  que,  en  dernière  analyse,  le 
réglage  cherché  dépendra  presque  exclusivement  des  conditions 
pour  ainsi  dire  télégraphiques  du  circuit. 

Le  critérium  d'un  synchronisme  parfait  est,  en  effet,  la  con- 
stance de  l'amplitude  du  balancier  synchronisé  :  cela  résulte  des 
expressions  (i3)  et  (i4)  {loc,  cit.,  p.  4^9)  qui  donnent  rampli- 
tude  i)i>  et  la  phase  y  limites  : 


('3)  ^'>=   »^.u_T.^'"ï> 


r/T 

2r  e- 


(■4)  '»"?ï-=,e     T      -«f 

On  reconnaît  aisément,  en  se  reportant  à  la  démonstration  et  à 
\difig.  2,  que  les  erreurs  de  synchronisme  ne  sont  à  redouter  que 
pendant  les  régimes  variables  accidentels  survenus  à  la  suite  d'un 
changement  dans  la  grandeur  moyenne  de  l'action  synchronisante 
M.  C'est  pour  cela  qu'on  a  intérêt  à  réduire  autant  que  possible  la 
durée  de  ces  régimes  variables  par  la  grandeur  de  Tamortissement. 

Il  est  important  de  remarquer  que,  dès  qu'un  nouveau  régime 
permanent  est  atteint  (amplitude  redevenue  constante),  toute 
trace  de  la  perturbation  disparait,  si  la  perturbation  n'a  porté  qne 
sur  la  force  synchronisante  «,  quand  bien  même  la  nouvelle  ampli- 
tude serait  différente  de  raraplltude  primitive;  c'est  qu'en  effet  la 
différence  de  phase  y  entre  l'horloge  directrice  et  le  balancier  syn- 
chronisé est  indépendante  de  la  valeur  de  celte  force. 

On  voit  dans  la  même  formule  (i4)  un  autre  motif  pour  donner 
à  l'amortissement  a  une  valeur  notable  :  c'est  qu'on  atténue  pro- 
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portîonnellement  l'erreur  provenant   d'une  variation  de  la  diffé- 
rence des  périodes  6  —  T,  puisque  a  est  en  dénominateur. 

Il  en  résulte  encore  qu'on  peut  synchroniser  deux  balanciers 
pour  lesquels  cette  différence  0  —  T  est  relativement  considé- 
rable, à  la  condition  d'augmenter  l'amortissement;  on  obtient 
aisément  le  synchronisme  entre  deux  horloges  dont  la  différence 

Fig.  2. 


de  marche  diurne  est  de  ±  /\  minutes,  c'est-à-dire  entre  une  hor- 
loge sidérale  et  une  horloge  moyenne {^), 

Remarque,  —  L'amortissement,  absolument  nécessaire  pour 
arriver  au  synclironisme,  peut  êlre  obtenu  de  bien  des  manières; 
on  pourrait,  par  exemple,  employer  un  simple  tube  de  cuivre,  ou, 
rejetant  toute  induction  électromagnétique,  utiliser  le  frottement 
d'un  fluide  visqueux,  ou  simplement  de  l'air  (2).  Mais  l'emploi  de 
bobines  à  fil  isolé  permet  d'établir  ou  de  supprimer  à  volonté 
ramorlissement  additionnel  sans  rien  changer  aux  conditions  pu- 
rement mécaniques  de  l'appareil  ;  ainsi,  il  suffit  d'ouvrir  les  circuits 
des  deux  bobines  pour  retrouver  le  mouvement  du  balancier  libre. 


(')  J'ai  même  alteint  6"3o'  :  le  système  Foucault-Vérité,  employé  à  l'Observa- 
toire  et  à  la  Ville  de  Paris,  dans  lequel  ramorlissement  est  à  dessein  rendu 
presque  nul,  ne  tolère  que  quelques  secondes  d'avance  diurne. 

(')  C'est  même  à  l'existence  presque  inévitable  de  résistances  proportionnelles 
à  la  vitesse,  produisant  un  faible  amortissement,  que  divers  systèmes  de  syn- 
chronisation, incorrects  en  théorie,  parviennent  à  fonctionner  :  on  s'explique 
alors  pourquoi  leur  réglage  est  toujours  délicat  et  leur  stabilité  précaire. 
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afTrancbi  de  toutes  les  actions  ou  réactions  électromagnétiques 
destinées  à  le  synchroniser.  Cette  condition  est  éminemment  fa- 
vorable à  l'étude  expérimentale  du  réglage. 

Balanciers  entretenus  mécaniquement.  —  Les  résultats  pré- 
cédents, rigoureux  dans  le  cas  d'un  balancier  libre,  c'est-à-dire 
indépendant  de  tout  mécanisme,  s'étendent  sans  peine  au  cas  où 
le  balancier  est  soumis  périodiquement,  comme  dans  les  horloges, 
à  une  action  automatique  qui  restitue  la  force  vive  absorbée  par 
les  résistances  passives. 

L'analyse  mécanique  de  l'influence  de  l'échappement  et  des 
rouages  montre  que  tout  revient,  au  point  de  vue  analytique,  à 
supposer  le  coefficient  a  non  plus  constant,  mais  fonction  de  Tarn- 
plitude,  c'est-à-dire  à  remplacer,  dans  la  formule  (i4)>  *  P^^r 

Celte  condition  complique  théoriquement  toutes  les  propriétés  si 
simples  énoncées  précédemment;  mais,  dans  la  pratique,  la  fonc- 
tion/diffère très  peu  d'une  constante  et  sa  variation  n'exerce 
qu'une  influence  minime.  Dans  le  cas  des  horloges  à  poids  (^), 
par  exemple,  on  démontre  aisément  que  la  valeur  de  ^  est  donnée 
par 

?  =  -o^a,-.^,,         ou         h  =  L_^. 

ao  représentant  le  coefficient  d'amortissement  du  pendule  libre, 
ai  celui  que  produit  l'amortisseur,  cl  h  un  paramètre  proportionnel 
au  travail  dû  à  la  chute  z  du  poids  moteur />  à  chaque  période  T 
du  balancier,  et  en  raison  inverse  du  moment  d'inertie  [jl. 


(')  L'étude  expérimentale  de  l'amplilude  des  balaaciers  d'horloge,  lorsqu'on 
fait  varier  le  poids  moteur,  m'a  conduit  à  la  loi  suivante  : 

L'amplitude  limite  du  balancier  d'une  horloge  est  proportionnelle  à  la 
racine  carrée  du  poids  moteur. 

On  retrouve  cette  loi  empirique  par  la  théorie,  en  admettant  : 

I*  Que  la  pression  de  la  roue  d'échappement  sur  le  balancier  s'effectue  au  mo- 
ment du  passage  à  la  verticale;  c'est  la  condition  que  les  horlogers  cherchent  à 
remplir; 

a"*  Que  la  force  vive  restituée  au  balancier  pendant  l'échappement  est  égale  au 
travail  de  la  chute  du  poids  moteur. 
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Comme,  dans  les  horloges  de  précision,  le  travail  du  poids  mo- 
teur dépensé  à  chaque  oscillation  est  très  faible,  le  coefficient  // 
est  très  petit  :  de  sorte  que  Famortissement  additionnel  ai  néces- 
saire pour  rendre  la  différence  de  phase  y  sensiblement  indépen- 
dante de  l'amplitude  limite,  c'est-à-dire  pour  légitimer  Tidentifi- 
cation  du  balancier  d'horloge  à  un  balancier  libre,  n'est  pas 
considérable.  11  y  a  même  un  cas  important  où  l'identification  est 
rigoureuse,  c'est  celui  oii  l'amplitude  limite  est  égale  à  celle  que 
prend  le  balancier  quand  on  supprime  la  synchronisation  (ouver- 
ture des  circuits  des  deux  bobines).  Au  voisinage  de  cette  ampli- 
tude, qu'on  cherchera  généralement  à  conserver,  l'influence  du 
terme  perturbateur  sera  donc  négligeable. 

Remarque.  —  Les  détails  un  peu  minutieux  avec  lesquels  les 
éléments  de  réglage  viennent  d'être  décrits  pourraient  faire  sup- 
poser que  le  réglage  des  appareils  synchronisés  est  délicat  à 
obtenir  et  difficile  à  conserver  :  il  n'en  est  rien.  L'expérience,  au 
contraire,  réussit  immédiatement  et  l'on  constate,  non  sans  sur- 
prise, que  le  balancier  à  synchroniser,  partant  du  repos,  se  met 
en  marche  de  lui-même  dès  qu'il  reçoit  l'action  périodique  du 
moindre  courant;  d'autre  part,  avec  des  courants  relativement  in- 
tenses, on  reconnaît  que  le  balancier  ne  s^ emporte  pas  outre  me- 
sure :  c'est  qu'en  effet  l'amortisseur,  dont  l'action  est  presque  in- 
sensible aux  petites  amplitudes,  agit  aux  grandes  amplitudes 
comme  un  frein  puissant.  Celte  précieuse  propriété  de  l'amortis- 
seur laisse  une  grande  latitude  pour  le  réglage  du  courant.  La 
discussion  précédente  a  donc  eu  surtout  pour  but  de  mettre  en 
lumière  toutes  les  ressources  que  comporte  le  dispositif  et  de 
montrer  comment,  dans  chaque  cas,  on  peut  obtenir  le  maximum 
d'effet  utile,  soit  qu'on  recherche  l'extrême  précision,  soit  qu'on 
vise  surtout  à  l'économie  d'entretien. 

Avantages  essentiels  du  système  de  synchronisation  avec 
amortisseurs  électromagnétiques.  —  En  voici  l'énumération  suc- 
cincte : 

1°  Synchronisation  sensiblement  indépendante  du  signe  et  de 
la  grandeur  de  la  marche  diurne  relative  ou  tout  au  moins  de  sa 
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variation^  lorsque  le  coefficient  d'amortissement  a  est  suffisam- 
analytiquement,  aT  grand  relativement  à  2ir-^ — > 

l'o/r  formules  (i3),  loc.  cit.,  p.  4^9  .  Gela  permet  d'utiliser  des 
appareils  de  médiocre  précision. 

îî°  Faiblesse  des  courants  nécessaires  au  fonctionnement^ 

3°  Possibilité  de  vérifier  à  chaque  instant  la  stabilité  de  la  syn- 
chronisation par  Tobservation  de  Pamplitude  et  de  la  phase  du 
balancier  (ces  deux  éléments  ne  peuvent  rien  indiquer  sous  ce  rap- 
port dans  le  système  sans  amortissement,  parce  qu'on  a  cherché, 
dans  ce  système,  à  les  rendre  invariables  par  construction); 

4®  Variété  des  moyens  utilisables  pour  établir  ou  modifier  le 
réglage,  même  pendant  la  marche  de  l'appareil; 

5°  Mise  en  marche  à  peu  près  automatique,  lorsque  la  synchro- 
nisation commence; 

6"  Arrêt  automatique,  lorsque  la  synchronisation  cesse. 

Applications.  —  L'application  pratique  de  ce  système  de  syn- 
chronisation a  été  déjà  réalisée  dans  des  circonstances  très  diverses  : 
la  régularité  du  fonctionnement  a  toujours  été  complète.  Je  l'em- 
ploie à  l'École  Polytechnique,  depuis  plusieurs  années,  à  synchro- 
niser divers  appareils,  en  particulier  deux  horloges  à  secondes  ;  à 
l'Observatoire,  sur  la  demande  de  notre  Confrère  M.  l'amiral 
Mouchez,  j'ai  adapté  ce  système  à  la  synchronisation  des  deux 
horloges  du  pavillon  des  Longitudes;  dans  les  ateliers  de  M. Boirel 
trois  balanciers  pesant  respectivement  260^^,  i*"  et  40*"*  ont  été 
synchronisés  par  le  même  courant  depuis  deux  ans  sans  interrup- 
tion. Enfin,  au  Service  géographique  de  TArmée,  notre  Confrère 
M.  le  général  Perrier  a  fait  expérimenter  ce  système  par  M.  le  ca- 
pitaine Defforges  sur  deux  horloges  distantes  de  ^o^^]  malgré 
l'imperfection  de  la  ligne  qui  permettait  à  peine  la  correspondance 
télégraphique,  la  synchronisation  a  été  aussi  satisfaisante  que  pos- 
sible. 

Le  problème  de  la  distribution  de  l'heure  à  une  précision  voi- 
sine du  centième  de  seconde  me  paraît  donc  complètement  résolu. 
II  n'est  peut-être  pas  indifférent  de  faire  remarquer  que  le  dispo- 
sitif est  simple,  d'un  réglage  facile  et  n'exige  que  de  faibles  cou- 
rants. 
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Dans  UD  prochain  travail,  je  résumerai  la  marche  à  suivre  au 
point  de  vue  pratique  pour  régler  Tintensité  du  courant  synchro- 
nisant et  la  grandeur  du  coefGcient  d^amortissement  à  donner  au 
balancier. 


SUR  L'IHTEHSITÉ  ABSOLUE  DE  LA  PESAITEUR; 

Par  xM.  le  Commandant  DEFFORGES. 

I.  —  Considérations  préliminaires. 
La  formule  bien  connue 


-'Vu 


s'applique  à  un  pendule  idéal,  formé  d'un  point  matériel  pesant, 
relié,  par  un  fil  sans  poids,  rigide  et  inextensible,  à  un  point 
absolument  fixe  autour  duquel  il  exécute,  dans  un  milieu  sans  ré- 
sistance, des  oscillations  planes  infiniment  petites. 

Aucune  de  ces  conditions  n'est  réalisable  dans  la  pratique  des 
observations  qui  ont  pour  but  la  mesure  de  g  par  le  pendule. 

Le  point  matériel  est  remplacé  par  une  masse  pesante  de  dimen- 
sions finies.  La  liaison  de  cette  masse  à  la  suspension  se  fait  à 
l'aide  d'un  fil  ou  d'une  verge  pesants,  non  absolument  rigides  et 
inextensibles.  L'axe  idéal  de  suspension  est  remplacé  par  un  res- 
sort flexible  dont  l'élasticité  n'est  jamais  nulle  et  qui  prend,  en  se 
courbant,  une  forme  compliquée,  ou  par  un  couteau  qui  roule 
avec  frottement  sur  un  plan,  changeant  ainsi,  à  chaque  instant,  le 
centre  instantané  de  rotation  du  système.  Les  oscillations  ont  lieu 
dans  un  milieu  résistant  qui  est  l'air  ambiant  et  enfin  le  support 
lui-même,  auquel  est  fixé  le  ressort  ou  sur  lequel  roule  le  couteau, 
est  mis  en  mouvement  par  le  pendule  et  oscille  avec  lui. 

Chacune  de  ces  modifications  des  conditions  théoriques  de  la 
formule  a,  sur  l'oscillation  d'un  pendule  matériel,  une  action  trou- 
blante qui  en  modifie  le  régime  et  la  durée  ('). 


(*)  Une  analyse  générale  et  très  complète  des  actions  des  forces  troublantes 
sur  la  durée  et  l*amplitude  des  oscillations  du  pendule  a  été  insérée,  par  M.  l'in- 
génieur Cellérier,  dans  les  Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles  pu- 
bliées à  Genève,  octobre  1875. 
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i"  Le  pendule  étant  de  dimensions  finies,  au  lieu  d'être  réduit 
à  un  point,  la  valeur  de  /  qu41  faut  introduire  dans  la  formule  (i), 
c'est-à-dire  la  longueur  du  pendule  idéal  synchrone,  selon  l'ex- 
pression usitée,  dépend  de  la  distance  h  du  centre  de  gravité  G 
du  pendule  matériel  à  son  axe  de  suspension  O  et  de  la  constante 
k^  de  son  moment  d'inertie  {fig-  i) 

A» 
h' 


l=h^ 


Fig.  I. 

1 


Le  point  G,  pris  sur  la  ligne  OG,  tel  que 

n 

s'appelle  le  centre  d'oscillation  correspondant  à  l'axe  de  suspen- 
sion O. 

Il  suit  de  là 

c'est-à-dire  le  centre  d'oscillation  et  l'axe    de    suspension  sont 
réciproques;  et 
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c'esl-à-dire  la  longueur  du  pendule  idéal  synchrone  est  égale  à  la 
distance  qui  sépare  Taxe  de  suspension  et  le  centre  d'oscillation 
correspondant. 

La  difficulté  est  de  déterminer  le  point  C  dans  un  corps  de 
forme  quelconque  et  d'homogénéité  imparfaite.  C'est  pour  cela 
que  Bouguer  et,  après  lui,  Borda,  Biot  et  Bessel,  se  sont  efforcés 
de  se  rapprocher  autant  que  possible  du  pendule  idéal  en  faisant 
osciller  une  masse  de  platine  de  forme  géométrique  suspendue  à 
un  fil  métallique  extrêmement  fin. 

De  Prony  a  le  premier  proposé,  dans  un  Mémoire  inédit  pré- 
senté le  1 1  vendémiaire  an  IX  (3  octobre  1800)  (*)  à  l'Académie 
des  Sciences,  de  disposer  sur  le  corps  oscillant,  outre  le  couteau 
de  suspension,  un  second  couteau  passant  par  le  centre  d'oscil- 
lation et  de  faire  apparaître  ainsi  matériellement  et  le  centre  d'os- 
cillation et  la  longueur  du  pendule  synchrone.  Il  n'a  malheureuse- 
ment jamais  réalisé  son  pendule,  ni  fait  aucune  expérience.  C'est 
Kater  (1818)  qui,  le  premier,  construisit  un  pendule,  dit  conver- 
tible, muni  de  deux  couteaux  tellement  placés  que  l'arête  de  l'un 
d'eux  renfermât  le  centre  d'oscillation  correspondant  à  l'axe  de 
suspension  représenté  par  l'arête  de  l'autre.  Un  poids  curseur 
permettait  de  modifier  le  moment  d'inertie  du  pendule  jusqu'à  ce 
que  les  durées  d'oscillation  autour  des  deux  couteaux  fussent 
égales-,  T  étant  la  durée  commune  et  ).  la  distance  entre  les  deux 
arêtes,  on  a  la  relation 

Bohnenberger  avait  proposé,  en  1811  {Astronomie,  Tubingen), 
un  pendule  muni  de  deux  couteaux  réciproques,  mais  dépourvu 
de  moyen  de  réglage,  faisant  remarquer  que  l'erreur,  commise 
forcément  par  le  constructeur  dans  la  position  du  centre  d'oscil- 
lation, peut  être  éliminée  par  une  combinaison  convenable  des 
résultats  de  l'observation. 


(  *)  Ce  Mémoire,  que  j*ai  eu  la  bonne  fortune  de  retrouver,  grâce  à  robligeancc 
de  M.  le  Directeur  et  de  M.  le  bibliothécaire  de  l'École  des  Ponts  et  Chaussées, 
rians  les  papiers  de  Prony  conservés  à  ladite  École,  sera  publié,  par  les  soins 
de  M.  Wolf,  dans  le  tome  des  Mémoires  de  la  Société  de  Physique  relatif  au 
pendule. 
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On  aura,  si  le  centre  (l*oscillation  ne  coïncide  pas  avec  l'arête 

(lu  second  couteau, 

X«  =  hh'  ±  a», 


k^  II» 


et,  par  conséquent,  autour  du  premier  couteau, 
autour  du  second  couleau, 


d'oii 


. 77 =  —  (A  -f-  /l')  =   —A. 


Afin  de  faciliter  le  langage,  nous  appellerons  la  quantité  t  la 
durée  d'oscillation  théorique  du  pendule. 

Afin  que  la  formule  ne  se  présente  pas  sous  une  forme  illusoire, 
il  est  nécessaire  que  h  —  /«'  ne  soit  pas  nul,  c'est-à-dire  que  le 
centre  de  gravité  ne  soit  pas  au  milieu  de  la  longueur. 

Ce  principe  fécond,  qui  est  le  principe  même  de  la  réversion, 
a  été  appliqué,  pour  la  première  fois,  dans  le  pendule  symétrique 
à  axes  réciproques,  proposé  par  Bessel  en  1849  (*)  et  construit 
beaucoup  plus  tard  par  Repsold,  de  Hambourg. 

2^  La  suspension  à  ressort,  à  cause  de  Tincertitude  du  point 
autour  duquel  s'effectue  la  rotation  et  à  cause  de  la  déformation 
du  ressort,  ne  peut  être  employée  que  dans  des  mesures  différen- 
tielles, telles  que  les  mesures  de  Bessel  à  Berlin  et  à  Konigs- 
berg(»). 

L'analyse  de  l'influence  de  Télasticité  et  de  la  courbure  du  res- 
sort de  suspension  sur  l'oscillation  constitue  un  problème  très 
délicat  et  dont  la  solution  reste  encore  incertaine.  Ce  mode  de 


(*)  Construction  eines  symetrisch  geformten  Pendels  mit  reciproken  Axen, 
(•)  Untersuchungen  iiber  die  Lange  des  einfachen  Secundenpendels. 
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suspension  n'a  été  d'ailleurs  que  très  rarement  employé  dans  les 
expériences  relatives  à  la  mesure  de  ^  (  *  ). 

La  suspension  à  couteau,  pour  être  meilleure,  n'en  présente 
pas  moins  des  difficultés  sérieuses.  Le  pendule,  dans  son  mouve- 
ment oscillatoire,  au  lieu  de  tourner  autour  d'un  point  fixe, 
change  incessamment  de  centre  instantané  de  rotation.  En  effet,  le 
couteau,  quelque  bien  travaillé  qu'il  soit,  se  termine  par  une  arête 
de  dimensions  transversales  finies,  quoique  très  petites.  Cette 
arête,  vue  au  microscope,  a  l'apparence  d'un  grossier  cylindre  à 
base  quelconque.  Ce  cylindre  roule  sur  le  plan  de  suspension  avec 
frottement.  Il  en  résulte  que  le  centre  instantané  de  rotation  se 
déplace  sur  la  développée  de  la  courbe  base  du  cylindre  (*). 
L'effet  du  frottement  est  nul  sur  la  durée;  il  ne  fait  que  diminuer 
Tamplitude.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  variation  de  position 
du  centre  instantané  de  rotation. 

L'équation  des  forces  vives,  pour  un  pendule  matériel  oscillant 
dans  le  vide  autour  d'un  point  fixe,  est 

•j-\   —  aM^AcosO. 

Si  le  pendule,  au  lieu  de  tourner  autour  d'un  point  fixe,  roule 
sur  un  cylindre  à  base  circulaire,  le  travail  de  la  pesanteur,  au 
lieu  d'être  Mgh  (cos9  —  cosa©),  devient  (fig*  2),  en  négligeant  EF, 

M^(A  -h  p)(cos6  — cosao), 
et  l'équation  des  forces  vives  est 

const.  =  M(/i2  -i-  A-i)  /  — y  —  2M^(/i  -i-  p)  cosô, 

p  étant  le  rayon  delà  section  droite  du  cylindre  de  Tarêle. 
On  a,  dès  lors, 

T*  = -, =  —  U*  -+-  -|-     M  —  /  -^  TT  —  •  •  •  h 


(')  Voir  Pucci  cl  PiSATi,  Sulla  lunghezza  det  pendolo  a  secondi,  Roma, 
i883. 

(')  Il  est  fait  abstraction  ici  de  la  déformation  du  couteau  et  du  plan  de  sus- 
pension pendant  le  mouvement.  Nous  en  reparlerons  plus  tard,  à  propos  de  notre 
méthode  diflercntielle. 
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en  supposant  p  très  petit. 

Si   le   rayon  de   courbure   est    variable,   à  cause   de  sa   peli- 

Fig.  2. 

/ 


lesse,  on  pourra  remplacer  p  dans  la  formule  par  la   quanti  lé 
moyenne  {Jig-  3) 

/•P. 

Pao  =  "^     *   Q — ' 
«0  4-  po 

OU,  en  négligeant  un  infiniment  petit  du  second  ordre, 


pot*  = 


p  rfa 


aao 


qui  est  le  rayon  de  courbure  moyen  du  cylindre  de  l'arête,  dans  la 
portion  de  Tarête  utilisée  pendant  une  oscillation. 

Pour  (/i  -4-  i)  oscillations,  commençant  à  Taraplitude  ao  et  finis- 
sant à  l'amplitude  a,i,  on  devra  introduire  dans  la  formule  à  la 
place  de  p,  l'expression 


?«•««  ~  ;r^^^"*~^'^*'  "^••■"^?3t«)' 
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ce  qui  revient  à  dire  que  la  correction  due  à  la  courbure  du  cou- 
teau est  variable,  qu'elle  varie  avec  Tamplitude  de  Toscillatlon  et 
que,  pour  une  série  d'oscillations  donnée,  elle  dépend  de  l'ampli- 
tude initiale  et  de  l'amplitude  finale  de  la  série. 

On  voit  combien  il  serait  difficile  de  tenir  compte  directement 
de  cette  cause  d'erreur.  Borda  ne  s'en  est  pas  préoccupé.  Et  ce- 
pendant, le  rayon  de  courbure  moyen  d'une  arête  de  couteau  peut 
devenir  très  grand  relativement,  sans  que  l'arête  cesse  de  pré-* 
senter  une  très  bonne  apparence.  Il  est  moyennement  de  5o  mi- 
crons et  peut  atteindre  facilement  200  microns  et  plus. 


Fig.  3. 


\ 


%'■' 


Avec  le  pendule  de  Kater,  les  deux  couteaux  étant  fixes  et 
n'ayant  pas  nécessairement  même  rayon  de  courbure,  quand  on  a 
réalisé  l'égalité  des  deux  durées,  on  a 

-  =  ?(-?)(- !)• 

d'où,  puisque  T^*  =  T'*, 


Le  centre  d'oscillation  réciproque  de  l'arête  de  chacun  des  cou- 
teaux n'est  donc  pas  exactement  sur  l'arête  de  l'autre  couteau  et 
la  distance  de  ces  deux  arêtes  n'est  pas  exactement  égale  à  la  lon- 
gueur du  pendule  synchrone.  La  courbure  finie  des  deux  couteaux 
rend  donc  le  réglage  illusoire  ou  au  moins  incomplet. 
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Avec  le  pendule  réversible  de  Bohnenberger,  on  a,  autour  du 
premier  couteau,  dans  les  limites  d^amplitude  ao,  a„, 

autour  du  second  couteau,  dans  les  limites  d^amplitude  a„,  a',,, 
et 

La  durée  théorique  correspondant  à  la  distance  mesurée  X  des 
arêtes  des  couteaux  est  erronée,  à  cause  de  la  différence  des 
rayons  de  courbure  moyens. 

Bessel  a  fait  remarquer  le  premier  qu'en  échangeant  les  cou- 
teaux on  aurait,  dans  les  mêmes  limites  d'amplitude, 

et 

et  que  la  movenne 

S'  '^ 

est  indépendante  des  rayons  de  courbure  des  couteaux,  à  la  con- 
dition expresse  que  toutes  les  observations  soient  faites  dans  les 
mêmes  limites  d'amplitude. 

3^  Le  pendule  oscille  dans  l'air.  Or  l'air  agit  sur  lui  de  trois 
manières  différentes  :  par  sa  résistance,  par  la  perte  de  poids 
qu'il  fait  subir  à  tous  les  corps,  par  sa  viscosité  et  son  adhérence 
à  la  surface  du  corps  oscillant. 

Le  pendule  en  mouvement,  choquant  les  particules  de  l'air  voi- 
sines, subit  une  perte  de  force  vive  qui,  si  la  résistance  de  Tair 
est  supposée  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse,  n'agit  que  sur 
l'amplitude  et  n'influence  pas  la  durée  {*). 

(')   Si  la  résistance  de  l'air  est  supposée  proportionnelle  à  la  vitesse,  son  lu- 
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Le  pendule,  plonge  dans  l'air,  y  perd  une  partie  de  son  poids 
égale  au  poids  de  l'air  déplacé.  C'est  comme  si  le  pendule  était 
soumis,  à  la  fois,  à  la  pesanteur  qui  agit  au  centre  de  gravité  et  à 
une  force  antagoniste  égale  et  de  signe  contraire  à  l'action  de  la 
pesanteur  sur  le  fluide  déplacé,  mais  appliquée  au  centre  de  figure 
du  corps  oscillant, 

M'  étant  la  masse  du  fluide  déplacé, 

s    la  distance  du  centre  de  fîgure  à  Taxe  de  suspension, 

M  la  masse  du  pendule. 


Si  dg  est  la  variation  apparente  de  la  pesanteur  produite  par  la 
perle  de  poids, 


La  longueur  du  pendule  synchrone  devienr,  de  ce  fait, 


flucnce  sur  la  durée  est  négligeable,  à  la  condition  que  les  oscillalions  soient  1res 
petites  et  que  la  résistance  de  l'air  soit  une  très  petite  force  par  rapport  au  poids 
du  pendule. 
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Celte  correction  fut  faite  la  première  fois  par  Booguer^  après 
lai  par  Borda,  Biot  et  Kater.  Bessel  démontra  qu'elle  est  insuffi- 
sante. Los  expériences  de  du  Buat  avaient  mis  hors  de  doute,  dès 
1786  (*),  que  lorsqu'un  corps  se  meut  dans  un  fluide  il  entraîne 
avec  lui  une  partie  du  fluide  qui  adhère  à  sa  surface  et  commo- 
nique  aux  couches  environnantes  des  vitesses  variables  qui  vodI 
en  s'éteignant  à  mesure  qu^on  s^éloigne  du  corps  en  mouvemenl. 
C^est  ainsi  qu'un  navire  soulève  et  entraîne  une  sorte  de  proue 
liquide  qui  s'écoule  le  long  de  ses  flancs  avec  une  vitesse  relative 
de  signe  contraire,  mais  inférieure  à  la  vitesse  propre  du  navire. 
C^est  ainsi  qu'il  se  forme  à  l'arrière  du  même  navire  un  remous  el 
un  sillage.  Les  mêmes  phénomènes  se  produisent  pendant  le  mou- 
vement d'un  pendule  dans  l'air.  Une  certaine  masse  rvl  du  fluide 
ambiant  est  animée  de  vitesses  variables  aux  diflerents  points  de 
la  masse,  vitesses  que  nous  pouvons  toujours  supposer  propor- 
tionnelles à  la  vitesse  du  pendule,  d'ailleurs  très  faible.  La  force 
vive  du  système  se  trouve  dès  lors  accrue  d'une  quantité 

/....(«)'  =  „.c.(g)',.), 

et  l'équation  des  forces  vives  devient 

consi.  =  M(/i«  +  A«-h  ^GA~y-2^MAcos9  =  o. 
La  longueur  du  pendule  synchrone  est  alors 

'  =  ''-^/;'^  MA  =^-^ — h —  =\!"^T)y^Wh^y 

L'effet  est  le  même  que  si  l'on  augmentait  de  la  quantité  -^ 

Ja  constante  k^  du  moment  d'inertie,  ce  que  Bessel  exprimait  en 
disant  que  le  pendule  se  meut  dans  l'air  comme  il  se  mouvrait 
dans  le  vide,  en  supposant  attachée  à  son  centre  de  gravité  une 
molécule  d'air  dont  la  masse  dépend  de  la  forme  du  corps,  de 
l'état  de  la  surface,  de  Fétat  de  la  densité  et  de  la  pression  du 


(•)  Du  Buat,  Principes  d'Hydraulique^ 

(')  Le  coefficicDt  c  c»t  évidcmmenl  diflcreot  pour  chaque  molécule. 
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Huide  environnant  et  enfin  de  la  vitesse  du  corps  oscillant,  c'est- 
à-dire  de  l'amplitude  de  Toscillation. 

On  réunit  habituellement  les   deux    termes  provenant  de  la 
poussée  et  de  l'entraînement  de  Tair  en  posant 

//i'C« 
Alors 


-('-r)l-£<-")]- 


C'est  ce  coellieient  n  que  Poisson  a  tenté  de  détermiaer  par  la 
tliéorie  (il  a  trouvé  n=:r|)^  que  Bessel  et  Baily  ont  mesuré  expéri- 
mentalement dans  quelques  ca&  définis.  Ce  coefficient  est  très 
variable  et  peut  atteindre  une  valeur  très  élevée.  Baily  cite  un  cas 
où  il  est  égal  a  7. 

Dans  la  pratique  des  observations  de  pendule,  on  réunit  habi- 
tuellement dans  un  même  terme  reflet  total  de  Tair  et  Ton  écrit 


=(- 


'(jHt)' 


Il  est  évident  que  le  calcul  de  la  fonction  y,  qui  dépend  de 
quantités  si  diverses,  est  impossible.  Il  faut  ou  la  déterminer  ex- 
périmentalement, comme  Ta  fait  Bessel,  en  faisant  osciller  dans  le 
milieu  considéré  deux  pendules  extérieurement  identiques,  mais 
de  poids  aussi  difl'érents  que  possible,  ou  l'éliminer  par  la  mé- 
thode d'observation. 

Bouguer,  Borda,  Biot  et  Rater  ne  se  sont  pas  préoccupés  de 
Tentraînement  de  l'air.  Les  résultats  de  leurs  mesures  présentent 
donc,  de  ce  chef,  une  incertitude  analogue  à  celle  qui  provient 
des  ravons  de  courbure  négligés  des  couteaux  et  que  nous  avons 
signalée  plus  haut. 

Quand  il  s'agit  du  pendule  réversible,  on  fait  encore  entrer  dans 
la  quantité  y  le  défaut  de  coïncidence  du  centre  d'oscillation  cor- 
respondant à  l'un  des  couteaux,  considéré  comme  axe  de  suspen- 
sion, avec  l'arête  du  seeond  couteau. 

Bessel  a  proposé  le  premier  d'éliminer  y  par  le  principe  de  la 
réversion.  On  a,  autour  du  premier  couteau, 


^■=7(«*?K-'r)' 
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autour  du  second  couteau 

et,  par  suite, 


-*^'=?(*-rj(-^:i:JH' 


^^  Ta.»!.  ^^  Y«i«n»  '^  second  terme  du  second  membre  est  nul. 

Il  faut  et  il  suffit,  pour  réaliser  Télimination,  que  le  pendule 
soit  symétrique  dans  sa  forme  extérieure  et  que  les  observations 
aient  lieu  sur  les  deux  couteaux  entre  les  mêmes  limites  d'ampli- 
tude. 

Ainsi  donc,  en  résumant,  les  travaux  et  les  idées  accumulées  de 
de  Prony,  de  du  Buat,  de  Bohnenberger,  de  Rater  et  enfin  do 
Bessel  avaient,  dès  i849}  conduit  à  la  conception  d*un  pendule 
matériel,  muni  de  deux  couteaux  échangeables,  dont  les  arêtes 
sont  à  très  peu  près  des  axes  réciproques.  Un  tel  pendule  éli- 
mine, par  la  réversion,  l'erreur  de  la  position  du  centre  d'oscil- 
lation, par  la  s)?métrie  de  la  forme,  l'effet  total  du  milieu  ambiant, 
par  réchange  des  couteaux,  l'influence  de  la  courbure  de  leurs 
arêtes;  sous  la  réserve  expresse,  malheureusement  trop  souvent 
méconnue  par  les  observateurs,  que  les  oscillations  autour  des 
deux  couteaux,  c'est-à-dire  dans  les  deux  positions  du  pendule, 
avant  comme  après  l'échange  desdits  couteaux,  soient  eircctnéos 
dans  les  mêmes  limites  d'amplitude. 

Ce  pendule,  proposé  et  calculé  par  Bessel,  ne  fut  exécuté  qu'a- 
près sa  mort,  par  Repsold  de  Hambourg.  (A  suivre.) 


AGTIOH  DES  GOÏÏRAHTS  D'IHBïïGTIOH  SUR  LS  Y0LTAM2TBE  A  ALïïmHnni; 
Par  m.  NEYRENEUF. 

Si  l'on  soumet  à  l'action  des  courants  induits  de  la  bobine  de 
Ruhmkorffun  voltamètre  à  aluminium,  on  n'opère  pas,  d'une  ma- 
nière générale,  la  séparation  des  deux  courants  direct  et  inverse. 
On  peut  cependant  réaliser,  avec  ce  métal,  une  soupape  élcc- 
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trique  (')  daos  des  conditions  particulières   et  en  utilisant  des 
phénomènes  que  je  vais  décrire  rapidement. 

1.  Si,  par  le  moyen  d'un  intervalle  d'air  à  franchir,  on  ne  con- 
serve que  le  courant  direct,  on  ne  constate  pas  d'eflet  spécial  avec 
un  voltamètre  (platine,  eau  acidulée,  aluminium),  quel  que  soit, 
par  rapport  aux  électrodes,  le  sens  du  courant.  La  décomposition 
de  Teau  se  produit  également  soit  avec  dégagement  d'oxygène, 
soit  avec  formation  d'alumine  suivant  la  nature  du  pôle  positif, 
et  la  déviation  galvanométrique  n'indique  aucune  direction  pri- 
vilégiée. 

2.  Dans  le  cas  où  les  deux  courants  induits  arrivent  au  volta- 
mètre, on  voit  se  dégager  en  assez  grande  abondance  sur  Talumi- 
nium  de  l'hydrogène  pur,  tandis  que  quelques  bulles  de  mélange 
tonnant  se  forment  péniblement  sur  le  platine.  La  déviation  gal- 
vanométrique est  ici  presque  nulle. 

3.  Si,  dans  la  disposition  précédente,  on  remplace  le  platine  par 
une  seconde  lame  d'aluminium,  on  constate  un  dégagement  d'hy- 
drogène sur  chacune  des  électrodes.  Ce  dégagement  pour  une  lame 
donnée  est  toujours  plus  abondant  quand  elle  est  reliée  au  pôle 
négatif  du  courant  direct. 

4.  En  remplaçant  par  de  l'eau  distillée  le  liquide  conducteur, 
il  se  forme  encore  un  dégagement  d'hydrogène  sur  les  deux  lames 
d'aluminium,  dont  les  bulles  sont  mélangées  avec  des  flocons 
d'alumine. 

5.  Un  voltamètre  à  eau  distillée,  avec  électrodes  aluminium  et 
mercure,  constitue  une  soupape  ne  laissant  passer  que  l'un  des 
courants  induits,  quel  que  soit  le  sens  de  l'inducteur.  Le  courant 


(*}    Voity  pour  remploi  du  volLamôtre  à  aluminium  avec  les  couraols  galva- 
niques : 

C.  Planté,  Comptes  rendus  y  iSjg. 

DucRETBT,  Journal  de  Physique^  i"  série,  t.  IV,  p.  8'|. 

Gail,  Ann.  télégraphiques,  t.  III  et  V. 
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conservé  va  dans  le  liquide  du  mercure  à  raluminium.  Sa  pré- 
sence peut  être  rendue  sensible,  soit  par  la  déviaûon  permanente 
de  Taiguille  du  galvanomètre  qui  atteint  facilement  3o^,  soit  au 
moyen  d^anneaux  de  Nobili  qui  apparaissent  bientôt  sur  le  mercure. 
H  est  bon  d'opérer  ici  dans  des  conditions  assez  parfaites  d'iso- 
lement. On  dispose,  sur  un  bloc  de  paraffine,  un  flacon  de  verre 
muni  d'une  tubulure  latérale  inférieure,  propre  à  recevoir  un« 
lige  de  fer  que  Ton  recouvre  avec  du  mercure.  Au-dessus  de  ce 
métal  est  une  couche  d^eau  distillée  dans  laquelle  plonge  la  lame 
d'aluminium  soutenue  par  un  bouchon  paraffiné,  fixé  dans  la  tu- 
bulure supérieure. 

6.  Le  courant  que  laisse  passer  la  soupape  est  de  sens  inverse 
à  celui  correspondant  au  couple  mei'cure-eau-aluminioni  ;  aussi 
Taddition  de  quelques  gouttes  d'acide  dans  l'eau  distillée  a-l-elle 
pour  effet  de  diminuer  notablement  la  déviation  galvanomëtriquc 
initiale. 

7.  Le  magnésium,  dans  les  différents  cas  examinés  plus  haut,  se 
comporte  comme  Taluminium. 

8.  Si,  dans  le  voltamètre  soupape,  on  remplace  l'aluminium  par 
une  lame  de  platine,  d'argent,  de  cuivre,  d'acier,  on  obtient  une 
déviation  permanente  qui  n'est  pas  supérieure  à  a®.  Elle  est  de 
même  sens  que  celle  obtenue  avec  l'aluminium. 

Le  palladium  ne  donne  pas  de  déviation  sensible. 
Le  nickel  et  le  zinc  donnent   une  faible  déviation  inverse  des 
précédentes. 

9.  Peut-on,  d'après  les  résultats  précédents,  attribuer  le  méca- 
nisme de  la  soupape  à  la  forme  même  des  électrodes  dont  la  dis- 
position a  été  indiquée  par  Gaugain  pour  l'électricité  statique?  Il 
n'y  a  pas  lieu  de  le  penser,  car  on  devrait  alors  trouver  pour  tous 
les  métaux  des  résultats  de  même  ordre  plus  petits  pour  les  élec- 
trodes moins  altérables,  plus  grands  par  exemple  avec  le  platine 
qu'avec  l'aluminium.  Les  cas  du  zinc  et  du  nickel  montrent  du 
reste  nettement  l'influence  de  la  force  électromotrice  secondaire 
développée  avec  les  différentes  substances. 
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iO.  Le  dégagement  de  gaz  à  rexlrémité  de  rélectrode,  et  surtout 
de  gaz  hj^drogène,  pourrait  être  invoqué  aussi  pour  expliquer,  par 
une  sorte  de  décharge  intérieure,  la  facilité  de  passage  des  cou* 
rants  dans  un  sens  déterminé;  pour  juger  de  l'effet  du  gaz,  j'ai 
remplacé  la  lame  d^aluminium  par  un  fin  tuyau  d'acier  dont  l'ex- 
trémité permettait  de  produire,  soit  avec  de  l'air,  soit  avec  du  gaz 
d'éclairage,  soit  avec  l'hydrogène,  un  bouillonnement  dans  l'eau 
distillée.  Je  n'ai  remarqué  dans  ces  conditions  aucun  effet  spécial. 

11.  Il  y  a  lieu  d'admettre  que  le  fonctionnement  de  la  soupape 
est  dû  à  une  cause  identique  à  celle  invoquée  pour  les  courants 
dynamiques  simples.  La  légère  couche  d'alumine  dont  nous  avons 
constaté  l'existence  suffit  à  arrêter  le  courant  producteur.  Elle 
se  trouve  détachée  du  métal  par  le  dégagement  d'hydrogène 
qu'amène  le  courant  inverse  qui  pourra  produire  tout  son  effet. 
On  n'observe  donc  qu'une  différence  d'action  et  il  n'y  a  pas  lieu 
d'espérer  pouvoir  utiliser  ces  phénomènes  pour  des  mesures  d'in- 
tensité. N'oublions  pas,  du  reste,  que  l'on  se  trouve  dans  un  cas 
plus  complexe  encore  que  cdui  des  courants  interrompus  dont 
les  lois,  étudiées  par  Bertin  et  Cazin,  sont  loin  d'être  parfaite- 
ment connues. 

12.  Certains  points  de  la  lame  d'aluminium  sont  le  siège  d'un 
dégagement  plus  abondant.  Celle-ci  devient  rapidement  spon- 
gieuse, eu  égard  à  la  formation  d*alumine,  et  bien  plus  efficace 
qu'au  début.  Si  Ton  dispose  deux  lames  d'aluminium,  Tune  neuve, 
r autre  altérée  par  Tusage  aux  deux  extrémités  d'un  tube  en  U 
renfermant  deux  colonnes  d'eau  distillée  séparées  par  du  mercure, 
on  constate  que  le  système  peut  servir  de  soupape  en  faveur  de  la 
lame  sur  laquelle  le  dégagement  est  le  plus  abondant. 

13.  Si  Ton  emploie  une  très  grosse  bobine,  l'effet,  toujours  de 
même  sens,  ne  présente  pas  raccroissement  d'intensité  que  Ton 
pourrait  attendre.  Ceci  provient  surtout  de  ce  que,  dans  un  pareil 
instrument,  les  oscillations  plus  lentes  de  l'interrupteur  font  suc- 
céder à  de  trop  longs  intervalles  les  courants  efficaces. 

14.  Je  n'ai  remarqué  aucune  décomposition  de  l'eau  avec  les 
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courants  d'induction  élecirostatique,  soit  avec  les  disques  de  Mal- 
teucci,  soit  par  le  procédé  de  M.  Bichat.  Les  déviations  galvano- 
inélriques  qui  se  produisent  très  nettement  cliangent  avec  le  sens 
du  courant  inducteur. 


HOTE  SUB  LA  SOLUBILRi  DES  GAZ  DA98  LES  LiaïïDES; 
Par  m.  L.  HOULLEVIGUE. 

La  dérmition  la  plus  nette  qu'on  puisse  donner  du  coefficient  de 
solubilité  d'un  gaz  dans  un  liquide  est  le  rapport  qui  existe 
entre  le  volume  du  gaz  absorbé,  mesuré  sous  la  pression  finale, 
et  le  volume  du  liquide  absorbant.  Depuis  les  recherches  de 
MM.  de  Khanikof  et  Louguinine  ('),  on  admet  généralement  que 
le  coefficient  de  solubilité  augmente  avec  la  pression  (^).  Or  les 
expériences  sur  lesquelles  on  s^appuie  et  les  conséquences  qu'on 
en  tire  peuvent  donner  lieu  à  quelques  remarques  critiques,  qui 
font  Tobjet  de  la  présente  Note. 

MM.  de  Khanikof  et  Louguinine  déterminent  dans  leurs  expé- 
riences, non  pas  le  coefficient  de  solubilité,  tel  que  nous  l'avons 
défini,  mais  le  coefficient  d'absorption,  c'est-à-dire  le  volume  de 
gaz,  réduit  à  o"  de  température  et  760™™  de  pression,  absorbé  par 
l'unité  de  volume  d'un  liquide. 

Soient  donc  Vo  1^  volume  initial  et  Po  la  pression  initiale  du  gaz, 
V|  le  résidu  visible  après  l'absorption  et  P|  sa  pression,  et  h  le 
volume  d'eau  dont  on  étudie  le  pouvoir  absorbant.  Le  coefficient 
d'absorption  défini  par  MM.  de  Khanikof  et  Louguinine  a  pour 
valeur,  en  supposant  la  loi  de  Mariotle  exacte. 

Avec  la  même  livpollièse,  le  coefficient  de  solubililé  a  pour  valeur 
P=  f,|-y^(V,Po-V,P,). 


(  •  )  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  4*  série,  t.  Xï. 

(')  V.  DiTTE,  Exposé  de  quelques  propriétés  générales  des  corpSy  p.  i4i. 
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Le  Tableau  ci-dessous  donne  les  valeurs  de  a,  pour  Tacide  car- 
bonique, données  dans  le  Mémoire  déjà  cité,  celles  de  p  qu'on  en 
déduit,  et  celles  d^un  coefficient  y  dont  nous  indiquerons  tout  à 
rheure  la  signification  : 


P. 

P.. 

Vo. 

V,. 

760/1. 

a. 

?• 

Y- 

733,u 

697,71 

70,0451 

68,6420 

3670,9028 

o,94'ii 

1,0278 

i,o33() 

739,79 

809,03 

74,9339 

62,0094 

4534,0452 

1,1619 

1,0914 

i,o836 

733/^1 

iî»89,4i 

70,045:» 

3i,4i8o 

374^^,6984 

t,8647 

1,0913 

i,o549 

7^,79 

1469,95 

74,9339 

30,88916 

4638, 4506 

2,1623 

1,1170 

1 ,0728 

733,^1 

aooa,o6 

70,0452 

20,23l f 

3733,0248 

2,9076 

i,io37 

i,o385 

739,79 

2i88,65 

79,9339 

18, 5862 

4645,7575 

3,1764 

1,1029 

i,o^38 

73i,72 

12369,02 

64,6484 

15,61733 

3855,6335 

3,4857 

1,1182 

1,0477 

7^9,79 

!i554,oo 

74,9339 

14,85714 

4707,7530 

3,7i52 

i,io55 

1,03985 

733,2. 

2738,33 

70,0452 

13,2279 

3780,9824 

4,oo3i 

1,1110 

i,o325 

739,79 

3io9,5i 

74,9339 

11,106572 

4643,6166 

4,5oo6 

i>0990 

1,0273 

Pour  montrer  l'influence  de  la  pression  sur  la  solubilité,  MM.  de 
Khanikof  et  Louguinine  comparent  les  valeurs  successives  de  la 

différence  — ^ —-* .  Cette   quantité  devrait  être  nulle    si    les 

poids  des  gaz  dissous  étaient  proportionnels  aux  pressions;  or  on 
trouve  qu'elle  augmente  à  peu  près  régulièrement  de  o,o7i'->.  à 
o,3io4;  il  est  facile  de  voir  que  cette  variation  régulière  est 
purement  accidentelle.  On  a,  en  effet, 

ai  Pi     ""'     Pi  Pi 

Or  il  se  trouve  (probablement  à  la  suite  d'une  expérience  défec- 
tueuse) que  la  valeur  de  Pt  est  notablement  plus  petite  que  celles 

de  tous  les  autres  coefficients  3,  de  sorte  que  ^^^î. — —  conserve 
une  valeur  à  peu  près  constante.  L'augmentation'progressive  qu'on 
constate  n'est  donc  que  celle  du  facteur—^,  et  Ton  n'en  peut 
tirer  aucune  conséquence. 

La  comparaison  des  coefficients  ^  ne  donne,  comme  on  peut  le 
voir,  aucun  résultat  précis.  J'ai  cherché  dès  lors  ce  qui  arriverait 
si  Ton  tenait  compte  des  irrégularités  de  la  loi  de  Mariotte  dans 
l'évaluation  du  coefficient  de  solubilité. 

Utilisant  les  résultats  obtenus  par  Regnault  pour  Tacide  carbo- 
nique, on  peut  représenter  la  loi  de  contraction  de^ce  gaz  par  la 
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formule 

VP  =  Vi  P'o  [«  -  «<  P  -  »"•)  -  ^( P  -  ''•  )*]i 

expression  dans  laquelle 

Pft  =  764"*"*, o3,        a  =  0,00000970,        A.=  0,000000000309. 

Si  Ton  applique  ce  résullat  à  la  recherche  du  coefficient  de  solubi-  | 

lité,  on  trouve  que  ce  coefficient  est  donné  par  la  formule 

PoVofi-a(Pi-P;)~6(P^-P;)îl-P,V^[t-a(P>~P;)~6(Po-Po)'] 

p.  A 

Ce  sont  CCS  valeurs  de  y  qui  sont  inscrites  au  Tableau  ci-dessus. 
Elles  semblent  indiquer  une  tendance  à  diminuer  quand  la  pres- 
sion augmente;  mais  on  peut  mieux  s'en  rendre  compte  en  obser- 
vant que  les  expériences  de  MM.  de  Khanikof  et  Louguinine  se 
divisent  en  deux  groupes,  les  premières  à  la  pression  initiale  de 
733™"',  21,  les  secondes  à  la  pression  initiale  de  739"",  79.  Sépa- 
rons les  résultats  correspondant  à  ces  deux  séries  : 

Yi  =  i,o336,        yj   =  I  ,o836, 
73  =  1,0549,        Yv   =1,0728, 
Yfi  =  I  ,o385,        Y«   =  '  70438, 
Y9  =  i,o3a5,        Y«   =  i  ,«3985, 
Yio  =  1,0273, 

On  voit  qu'en  laissant  de  côté  la  valeur  de  y^,  les  autres  valeurs 
vont  en  diminuant  progressivement  quand  la  pression  augmente. 
Le  coefficient  de  solubilité  diminue  quand  la  pression  s'accroît  : 
telle  est  donc  la  conclusion  qui  semble  résulter  de  celte  étude. 


A.  KUNDT.  —  Ueber  die  Brechungsexponcnten  dcr  Metalle  (Sur  les  indices  do 
réfraction  des  métaux);  Sitzungsberichte  der  KônigUch  Preussichen  Aka- 
demie  der  Wissenschaften  zu  Berlin,  t.  VIII,  p.  255;  1888. 

Par  un  procédé  électrol}^ tique,  ou  par  voie  chimique,  ou  encore 
par  pulvérisation  (Zerslaiibung)  d^une  lame  métallique  traversée 
par  un  courant,  M.  Kundt  est  parvenu  à  obtenir,  sur  des  lames 
de  verre,  des  dépôts  métalliques  ayant  la  forme  de  prismes  dont 


INDICES  DBS  MÉTAUX.  >.\^^ 

Tépaisseur,  dans   le   voisinage  de    l'arête  réfringente,   est  assez 
faible  pour  laisser  passer  la  lumière. 

Il  lui  a  été  possible  alors  de  mesurer  directement  les  indices  de 
réfraction  d'un  certain  nombre  de  métaux  et,  par  suite,  de  déter- 
miner la  valeur  de  la  vitesse  de  la  lumière  dans  ces  milieux.  Les 
résultats  obtenus  sont  des  plus  intéressants,  ainsi  qu'on  peut  en 
juger  par  Texamen  du  Tableau  suivant  : 

Indice  de  réfracLion. 

Lumière 

Nom -^ — -^ — -^ 

du  métal.  rouge.  blanche.  bleue. 

Argent »  o,  27  » 

Or o,38  0,58  1,00 

Cuivre o,45  o,65  0,95 

Platine 1,76  1 ,64  i  ,44 

Fer r,8i  1,73  1,62 

Nickel 2,17  2,01  1,85 

Bismuth 2,61  2,26  2,i3 

Il  résulte  de  là  que  la  vitesse  de  la  lumière  dans  l'argent  est 
environ  quatre  fois  plus  grande  que  dans  le  vide.  Dans  l'or  et 
dans  le  cuivre,  la  vitesse  de  la  lumière  est  aussi  plus  petite  que 
dans  le  vide  et  la  dispersion  est  normale.  Dans  les  autres  métaux 
étudiés,  la  vitesse  est  plus  petite  que  dans  le  vide,  et  la  dispersion 
est  nettement  anomale.  Ces  résultats  s'accordent  avec  les  nombres 
obtenus  par  Béer  et  Voigt  qui  ont  pu  calculer  les  indices  de  ré- 
fraction des  métaux  en  partant  des  expériences  de  Jamin,  Haugton 
et  Quincke. 

Enfin  les  rapports  des  vitesses  de  la  lumière  dans  les  différents 
métaux  sont  sensiblement  les  mêmes  que  ceux  que  l'on  obtient 
en  comparant  leur  conductibilité  pour  la  chaleur  ou  pour  l'élec- 
tricité. Le  Tableau  suivant,  qui  contient  les  résultats  obtenus  pour 
la  vitesse  de  la  lumière  des  rajons  rouges  dans  les  divers  métaux 
étudiés,  la  vitesse  dans  l'argent  étant  représentée  par  100,  met  en 
évidence  ce  fait  remarquable. 
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Argent loo 

Or 71 

Cuivre 60 

Platine i5,3 

Fer 14,9 

Nickel 12,4 

Bismuth 10, 3 

Le  chiffre  obtenu  pour  le  cuivre  est  un  peu  trop  faible 5  mais  ce 
métal  contenait  probablement  un  peu  d'oxjde.  Pour  le  bismuth 
le  nombre  est  trop  g^rand;  mais  il  faut  remarquer  que  ce  métal  a 
toujours  une  structure  cristalline  dans  les  barreaux  employés  pour 
Tétude  de  sa  conductibilité,  tandis  qu'il  se  trouvait  à  Tétai 
amorphe  dans  les  minces  couches  prismatiques  utilisées  par 
M.  Kundt.  E.  Bichat. 


II.  L.VMB.  —  On  tlic  Iheorie  of  elcctric  endosmose  and  othcr  allted  phenomcna, 
and  on  thc  cxislence  of  a  sliding  coefficient  for  a  fluid  in  contact  with  a  solid 
(Sur  la  théorie  de  l'endosmose  électrique  et  d'autres  phénomènes  analogues  et 
sur  Texistencc  d'un  coefficient  de  glissement  pour  un  fluide  eD  contact  avec  uo 
solide);  Philosophical  MagazinCj  5"  série,  t.  X\V,  p.  Sa;  1888. 

On  connaît  depuis  longtemps  le  transport  électrique  des  con- 
ducteurs liquides  à  travers  les  vases  poreux  ou  le  long  des  tubes 
capillaires  et  d'autres  faits  analogues.  Les  lois  qui  régissent  ces 
phénomènes  ont  été  trouvées  expérimentalement  par  divers  phy- 
siciens; Helmholtz  développant  par  le  calcul  une  idée  émise  par 
Quincke  a  démontré  qu'on  pouvait  les  considérer  comme  une 
conséquence  de  la  différence  de  potentiel  au  contact  entre  le 
liquide  et  le  solide  qui  l'entoure  ;  il  conclut  incidemment  de  son 
analyse  qu'il  ne  doit  pas  y  avoir,  dans  les  divers  cas  considérés, 
glissement  sur  le  solide  de  la  couche  liquide  en  contact  avec  la 
paroi. 

Dans  son  Mémoire  le  professeur  Lamb  suppose  au  contraire  que 
la  résistance  opposée  par  le  solide  à  l'écoulement  du  liquide  n'est 
pas  infinie,  mais  très  grande;  il  en  résulte  un  glissement  de  la 
couche  liquide  extérieure  qui,  complètement  insensible  dans  les 
expériences  ordinaires  d'écoulement,  telles  que  celles  de  Poiseuille, 
donne,  dans  le  cas  du  transport  électrique,  des  effets  très  appré- 
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ciables.  Celte  conception  est  fprt  naturelle,  car  les  forces,  relative- 
ment très  grandes,  qui  provoquent  l'écoulement  électrique,  agissent 
précisément  sur  cette  couche  extérieure. 

Dans  celte  hypothèse  Tauteur  reprend,  en  les  simplifiant  et  les 
complétant,  les  calculs  d'Helmholtz.  Pour  donner  une  idée  delà 
façon  dont  on  pent  traiter  le  problème,  examinons  le  cas  le  plus 
simple,  celui  d'un  tube  droit  de  section  uniforme  fait  de  matière 
isolante,  contenant  un  liquide  traversé  par  un  courant  électrique. 
Soient  u  la  vitesse  du  fluide  en  un  point  quelconque,  |jl  le  coefficient 
de  frottement  intérieur,  et  ^  le  coefficient  de  frottement  du  fluide 
sur  la  paroi  du  tube.  Considérons  les  forces  qui  agissent  sur  un 
élément  de  la  surface  extérieure  du  liquide  :  nous  aurons,  quand 
le  régime  permanent  sera  établi,  en  désignant  par  dn  un  élément 
de  la  normale  intérieure  à  la  paroi  du  tube, 

du      o 

y  représente  la  force  extérieure  rapportée  à  Tunité  de  surface; 
cette  force,  nulle  dans  les  questions  ordinaires  d'Hydrodynamique, 
es!  dans  le  cas  présent  la  cause  même  du  phénomène  du  transport 
électrique  :  il  est  facile  de  trouver  sa  valeur. 

Entre  le  liquide  en  contact  avec  le  solide  et  le  solide  lui-même, 
il  y  a  une  diflercnce  de  potentiel  que  nous  désignerons  par  E; 
Helmholtz  a  démontré  qu'une  telle  discontinuité  de  potentiel  en- 
traîne l'existence  sur  la  surface  de  discontinuité  d'une  couche 
double  d'électricité  positive  et  négative;  si  d  désigne  la  distance 
qui  sépare  les  deux  faces  de  celte  sorte  de  condensateur,  formé 
par  la  couche  double,  la  quantité  p  d'électricité  par  unité  de 
surface  est  donnée  par  la  relation 

_  Ji 

D'autre  part,  dans  le  tube  traversé  par  le  courant  électrique,  le 
potentiel  ^  est  variable  avec  la  distance  X  à  l'une  des  extrémités, 
et  Ton  a  visiblement 
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en  appelant  Q  la  seetion  du  Utbe^  J  J^inlensilé  do  courant,  y  la  ré- 
sistance spéciflque  du  liquide. 

Si  nous  supposons  d'ailleurs  qu'il  n'y  ail  pas  de  différence  de 
pression  entre  les  deux  extrémités  du  tube,  condition  facile  à 
réaliser,  on  Toit  aisément  que 

iiu 

la  vitesse  est  la  même  en  tous  les  points  d'une  même  section,  et 
l'équation  (i)  se  réduit  à 

le  flux  total  par  seconde  est  évidemment 

On  peut  encore  écrire  ce  résultat  autrement  en  posant  ^  =  /; 

la  constante  /  ainsi  définie  est  de  la  nature  d'une  ligne,  et  elle 
mesure,  pour  ainsi  dire,  la  facilité  de  glissement. 
Avec  cette  notation  on  a  la  relation 

i  -  ^  L  V 

que  Ton  peut  encore  mettre  sous  la  forme 

flux  de  liquide     _    ^J     ^  . , 


flux  d'éJectricilé        4^^!*  à 
Le  résultat  est  le  même  que  celui  trouvé  par  Ilelmholtz,  an  fac- 
teur ^  près;  l'auteur  montre  que  /  ne  saurait  être  égal  à  d\  mais 

l  et  d  sont  du  même  ordre  de  grandeur.  D'après  M.  Lippmann, 
d  aurait  une  valeur  comparable  à  io~^  centimètres;  en  attribuant 
il  d  cette  valeur,  on  peut,  connaissant  d'ailleurs  les  coefficients  de 
frottement  intérieur,  calculer  approximativement  l'elFort  nécessaire 
pour  produire  un  glissement  ée  la  surface  liquide  en  contaet  avec 
la  paroi  solide;  on  trouve  ainsi  que  cet  effort  est  assez  grand 
pour  être  négligé  dans  les  cas  ordinaires  d'écoulement. 

Le  calcul  que  nous  venons  de  reproduire  peut  s'étendre  au  cas 
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où  l^OD  aurait  un  nombre  quelconque  de  canaux  et,  même  au  cas 
où  ces  canaux  seraient  de  section  variée,  on  retrouve  le  même 
résultat,  qui  subsiste,  par  conséquent,  dans  le  cas  d'une  cloison 
poreuse,  considérée  comme  un  ensemble  de  canaux  irréguliers. 

Si  la  pression  p  n'est  pas  la  même  aux  deux  extrémités  des 
canaux,  il  faut  ajouter  à  Teflet  de  l'écoulement  électrique  TefTet 
du  à  cette  difTérence  de  pression.  La  vitesse  n'est  plus  la  même  en 
tous  les  points  d'une  même  section  :  dans  le  cas  d'un  tube  de  sec- 
tion circulaire  uniforme,  on  a  la  relation  bien  connue 


dp  _^     td>u       I  du\ 
dx  ^     \  dr^        r  dr  1  ' 


où  p  est  une  fonction  de  x  seulement,  et  u  une  fonction  de  r  seu- 
lement. £n  partant  de  là,  on  achève  sans  diflficullé  le  calcul. 

On  peut  encore  par  une  analyse  semblable  rendre  compte  des 
particularités  observées  par  Qoincke  sur  le  mouvement  des  corps 
légers  placés  dans  un  conducteur  liquide. 

Dans  la  seconde  Partie  de  son  Mémoire,  l'auteur  examine  les 
phénomènes  inverses  des  précédents,  c'est-à-dire  la  production  de 
forces  électromotrices  par  le  passage  d'un  liquide  à  travers  un 
tube  capillaire,  ou  un  diaphragme  poreux.  Ce  sujet  a  été  fort  bien 
étudié  expérimentalement. 

On  attribue  les  phénomènes  observés  à  une  véritable  convection 
électrique^,  la  couche  superficielle  du  liquide  en  contact  avec  le 
solide  est  électrisée  et  emporte  sa  charge  avec  elle  en  glissant  sur 
les  parois  des  canaux. 

Tous  les  résultats  obtenus  par  le  calcul  sont,  il  faut  le  re- 
marquer, entièrement  conformes  aux  expériences  de  Wiedemann, 
Quincke  et  Dorn  ;  il  ne  semble  donc  pas  douteux  que  tous  ces 
phénomènes  si  curieux  doivent  être  attribués  à  la  différence  de 
potentiel  au  contact  entre  le  solide  et  le  liquide. 

En  terminant,  M.  Lamb  fait  observer  la  connexion  qui  existe 
entre  les  deux  classes  de  phénomènes  qu'il  vient  d'étudier.  On 
pcnt  tirer  de  la  comparaison  de»  résultats  certaines  conséquences 
curieuses.  Nous  ne  croyons  pas  inutile  d'insister  sur  ce  dernier 
point,  car  le  procédé  employé  nous  semble  pouvoir  s'appliquer  à 
un  grand  nombre  d'exemples. 

Considérons^  pour  fixer  les  idées,  le  cas  d'un  diaphragme  poreux, 
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dont  nous  distinguerons  les  deux  côlés  par  les  lettres  A  et  B;  soient 
P  l'excès  de  pression  et  V  celui  du  potentiel  du  côté  A.  Si  une 
quantité  U  de  liquide  et  une  quantité  J  d'électricité  sont  trans- 
portées par  seconde  de  A  à  B,  la  perte  d'énergie  est 

2F'=PU-hVJ. 

D'autre  part,  il  résulte  des  faits  étudiés  que  P  et  V  sont  des 
fonctions  linéaires  de  U  et  J, 

P  =  KU-+-AJ, 
V  =  XU-4-KJ. 

La  fonction  F'  est  donc  une  fonction  quadratique  et  homogène 
des  variables  U  et  J,  et  l'on  a 

Cette  fonction  F,  qui  fait  connaître  la  perte  d'énergie  et  qui  est 
du  second  degré  et  homogène,  répond  a  la  définition  des  fonctions 
que  lord  Rayleigh  a  nommées  /onctions  de  dissipation.  On  peut 
tirer  de  là  certaines  conséquences.  Si,  par  exemple,  on  fait  deux 
expériences  et  qu'on  affecte  des  indices  i  et  2  les  quantités  re- 
latives à  ces  deux  expérience?,  on  a,  en  vertu  d'un  théorème  élé- 
mentaire, 

,.    ôF        ,   dF       ,,    f)F        ,   ÔF 

on 

PiU2-+-V,Jî=P,L,H-V,J,. 

Et,  si  l'on  prend  P,  =  o  et  J2=  o,  ce  qui  correspond  aux  deux 
cas  les  plus  simples, 

11  serait  aisé  de  vérifier  cette  relation,  en  faisant  avec  un  même 
appareil  les  deux  expériences  indiquées;  mais,  jusqu'à  préseni, 
personne  n'a  étudié,  dansées  conditions,  les  transports  électriques 
à  travers  les  membranes  poreuses,  d'une  part,  et  la  production 
des  forces  électromolrices  développées  par  les  difTérences  de  pres- 
sion sur  les  deux  côtés  des  mêmes  membranes,  d'autre  part. 

Nous  ferons  remarquer  que  la  façon  dont  M.  Lamb  établit  des 
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relations  .entre  les  deux  ordres  de  phénomènes  considérés  ne 
prouve  nullement  la  nécessité  d'une  réciprocité  entre  eux;  il  n'est 
d'ailleurs  pas  difficile  de  faire  voir  que  Texistence  des  premiers 
entraîne  celle  des  seconds,  ou  inversement.  Il  suïïit,  pour  cela, 
d'appliquer  le  principe  de  la  conservation  de  Téleclricité,  dû  à 
M.  Lippmann;  la  démonstration  se  calquerait,  pour  ainsi  dire, 
mot  à  mot,  sur  celles  données  par  M.  Lippmann  pour  les  exemples 
qu'il  a  choisis.  L.  Pouncaué. 


W.  HALDANE  GEE  et  H.  HOLDEN.  —  Experiments  on  dcctrolysis.  Change  of 
density  of  ihe  electrolyte  at  the  électrodes.  (Expériences  sur  l'cleclrolyse. 
Changement  de  densité  de  i'électrolyte  aux  électrodes);  Philosophical  Maga- 
zine, 5»  série,  t.  XXV,  p.  276;  18S8. 

Si  l'on  fait  passer  un  courant  électrique  dans  un  voltamètre  à 
électrodes  de  palladium  contenant  de  l'eau  acidulée  par  l'acide  sul- 
furique  pur  et  que  Ton  vienne  à  renverser  le  sens  du  courant,  on 
voit  apparaître  au  nouveau  pôle  positif  des  stries  qui  descendent 
le  long  de  l'anode.  Les  auteurs  du  Mémoire  ayant  observé  ce  phé- 
nomène ont  étudié  les  conditions  dans  lesquelles  il  se  produit  et 
discutent  les  diverses  explications  que  l'on  en  peut  donner;  d'après 
leurs  expériences,  il  est  dû  aux  différences  de  concentration  qui 
se  produisent,  comme  on  sait,  dans  un  electrolyte,  au  voisinage 
des  deux  pôles.  A  l'anode  la  liqueur  acide  se  concentre,  et,  si  l'on 
n'observe  pas  en  général  les  stries  provenant  de  cette  augmenta- 
lion  de  densité,  c'est  que  l'oxygène  en  se  dégageant  entraîne  la 
liqueur  vers  le  haut;  mais  vient-on  à  prendre  pour  électrode  po- 
sitive une  lame  de  palladium  ayant  préalablement  servi  de  cathode 
et  renfermant  par  suite  de  l'hydrogène,  on  empêche  le  dégagement 
de  gaz  et  les  stries  peuvent  apparaître. 

On  sait  d'ailleurs  que  pareil  phénomène  se  produit  dans  des  con- 
ditions plus  simples  et  où  l'interprétation  ne  donne  pas  lieu  aux  ob- 
jections que  l'on  pourrait  faire  dans  le  cas  un  peu  complexe  exa- 
miné tout  d'abord  par  MM.  Haldane  Gee  et  II.  Holden.  Christiani 
avait  observé  par  exemple  dans  l'électrolyse  d'une  solution  de  sul- 
fate de  cuivre,  entre  les  lames  de  cuivre,  des  stries  qui  descendaient 
le  long  de  l'anode  et  montaient  au  contraire  le  long  de  la  cathode. 
J.  de  Phys,,  2*  série,  t.  VII.  (Juin  1888.)  20 


i6i  SILJESTROM.  -  COURANTS  PAR  LA  PRESSION. 

Les  auteurs  étudient  un  certain  nombre  de  faits  analogues,  et 
annoncent,  en  terminant,  un  nouveau  Mémoire  où  ils  montreront 
l'influence  considérable  que  peuvent  avoir  ces  phénomènes  sur  la 
résistance  des  électrolytes.  L.  Poincaré. 


1».-A.  SILJESTItÔM.  —  Om  elektrisk  sirôm  genom  mekaniskt  Iryck  (Courants 
électriques  produits  par  la  pression  )  ;  O/versigt  af  Kongl.  Vetenskaps-Akade- 
mien  Forhandlingar  ;  1888. 

Dans  l'expérience  fondamentale  de  la  thermo-électricité,  la  cha- 
leur joue  un  double  rôle  ;  elle  produit  :  i**  une  force  électromotrice, 
2®  une  dilatation.  M.  Siljcstrom  est  donc  porté  à  penser  que,  si 
l'on  pouvait  empêcher  la  dilatation,  la  force  électromotrice  subirait 
un  accroissement  ou,  ce  qui  revient  au  même,  que,  si  l'on  produisait 
la  dilatation  sans  variation  de  température,  on  engendrerait  une 
force  électromolrice  de  sens  contraire  à  celle  qui  résulte  d'une 
élévation  de  température. 

L'auteur  a  cherché  à  mettre  en  évidence  cette  force  électromo- 
lrice par  l'expérience  suivante.  Deux  cylindres  creux  de  fer  A  et 
B  sont  réunis  par  une  forte  lame  de  maillechort  encastrée  dans 
leurs  parois.  L'un  de  ces  cylindres  A  reçoit  de  l'air  comprimé. 
Tout  l'appareil  est  plongé  dans  la  glace  fondante,  et  des  fils 
mettent  les  deux  cylindres  en  communication  avec  un  galvano- 
mètre de  Rumford. 

L'air  étant  à  la  pression  de  86'^"  dans  A,  ce  récipient  est  di- 
laté, et  la  température  est  uniforme  dans  tout  l'appareil.  D'après 
les  idées  de  M.  Siljestrôm,  on  devrait  observer  une  déviation  du 
galvanomètre  en  sens  contraire  de  celle  que  produirait  un  échauffe- 
ment  du  cylindre  A.  Or,  dès  que  l'on  ferme  le  circuit,  on  obtient, 
il  est  vrai,  une  déviation,  mais  dans  le  sens  qui  correspondrait  à 
un  échauflement.  Cette  déviation  est  temporaire  :  l'aiguille,  après 
quelques  oscillations,  revient  très  sensiblement  au  repos. 

Si  l'on  vient  à  diminuer  la  pression,  on  observe  une  déviation 
permanente  de  plus  en  plus  considérable  à  mesure  que  la  pression 
est  plus  faible,  mais  toujours  dans  le  sens  correspondant  à  un 
échauflement. 

L'auteur  admet  que  le  phénomène  observé  résulte  de  la  super- 
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position  de  deux  forces  électromotrices  antagonistes  :  Tune  ayant 
son  origine  dans  quelque  disposition  accidentelle  de  l'appareil  et 
sur  laquelle  il  ne  s'explique  pas  produirait  seule  les  déviations 
dans  le  sens  observé  :  l'autre,  due  à  la  dilatation  et  agissant  dans 
le  sens  prévu  par  M.  Siljestrom,  se  trouverait  exactement  suffi- 
sante pour  compenser  la  première  quand  la  pression  est  de  86*^"*; 
et,  comme  elle  diminue  avec  la  pression,  elle  laisserait  subsister 
une  portion  de  plus  en  plus  grande  de  la  force  électromotrice 
antagoniste,  à  mesure  que  la  pression  est  plus  faible. 

Il  est  bien  clair  que  les  observations  de  M,  Siljestrom  ne  four- 
nissent qu'une  première  indication  et  ne  sauraient  être  acceptées 
sans  contrôle.  E.  Bouty. 


mrSCHRIFT  rUB  mSTALLOaRAPHIE  un  HIHXBALOaiE  VON  p.  nOTH. 

Tomes  XII  et  XIII;  1886-1887. 

F.-J.-P.  VAN  CALKER.  —  Appareil  universel  de  projection,  elc,   t.  MI,  p.  55, 

Description  d'un  appareil  servant  à  projeter  les  préparations  de 
coupes  de  roches  avec  ou  sans  polarisation,  les  apparences  des 
plaques  cristallines  en  lumière  polarisée  parallèle  ou  convergente, 
les  phénomènes  de  dichroïsme,  etc. 

F-  PFAFF.  —   Courbe  de   dureté  de   la    blende   sur  les  faces   du    dodécaèdre 
rhoraboïdal,  t.  XII,  p.  180. 

Sur  une  face  de  clivage  de  blende,  parallèle  aux  faces  du  dodé- 
caèdre rhomboïdal,  la  dureté  a  été  trouvée  égale  à  10,  11,  12 
(réellement  10,2;  11;  11,9)  suivant  des  directions  parallèles  à  la 
petite  diagonale,  aux  côlés  et  à  la  grande  diagonale.  C'est  un 
exemple  nouveau  de  ce  fait  connu  que  les  cristaux  du  système 
cubique  conservent  des  propriétés  variables  avec  la  direction, 
toutes  les  fois  que  la  loi  du  phénomène  ne  se  ramène  pas  à  un 
ellipsoïde  se  réduisant  à  une  sphère  pour  les  cristaux  cubiques. 

W.  RAMSAY.  —  Méthode  pour  mesurer  les  indices  de  réfraction  sur  des  prismes 
de  grand  angle  réfringent,  t.  XII,  p.  209. 

L'auteur  rappelle  un  procédé  déjà  employé  par  M.  Brôgger  con- 
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sistaot  à  Immerger  le  prisme  à  mesurer  dans  une  cuve  rectangu- 
laire remplie  de  liquide.  On  trouve  facilement  les  formules  don- 
nant l'indice  en  fonction  de  Tangle  réfringent  de  la  déviation 
minimum  fournie  par  le  prisme,  et  de  Findice  du  liquide. 
M.  Ramsay  modifie  le  procédé  en  se  servant  d'un  prisme  à  liquide 
où  sera  immergé  le  cristal.  Il  donne  la  formule  reliant  Tindice  à  la 
déviation  minimum  avec  ou  sans  cristal.  L'avantage  de  ce  procédé 
est  de  pouvoir  utiliser,  dans  bien  des  cas,  des  cristaux  naturels 
et  d'éviter  ainsi  la  cause  d'erreur  résultant  d'une  taille  imparfaite 
du  prisme  ou  d'une  appréciation  erronée  de  l'angle  des  faces  réfrin- 
gentes avec  les  axes  d'élasticité  optique. 

M.  Ramsay  cite  des  mesures  très  concordantes  sur  la  topaze, 
l'anglésite,  la  blende,  lahorstigite. 

A.  SCHRAUF.  —  Constantes  thermiques   du  soufre;  contribution  à    Tctude  des 
coefficients  de  dilatation,  t.  XII,  p.  3a i. 

Dans  ce  Mémoire  très  développé,  M.  Schrauf  a  étudié  le  soufre 
orthorhombique,  partie  sur  des  cristaux  naturels,  partie  sur  des 
cristaux  artificiels.  Le  coefficient  de  dilatation  cubique  est  déter- 
miné par  des  mesures  de  densité  dans  l'eau  par  la  méthode  de  la 
balance  hydrostatique,  à  différentes  températures,  les  mesures 
étant  faites  dans  un  laboratoire  porté  tout  entier  à  la  même  tem- 
pérature. On  en  tire,  pour  la  densité  à  16^,75  (par  rapport  à  l'eau 
à  4")  et  pour  le  coefficient  vrai  de  dilatation  cubique,  à  la  même 

température, 

Di6.76  =  2,o6665, 

K16.75  =  o, 000138354. 


Russner  avait  trouvé 
et  Kopp 


K20  =  o,  0001665, 

Ke.s  =  0,00013701, 
K31  =  0,0001 83. 


M.  Schrauf  a  fait  des  mesures  directes  sur  la  dilatation  linéaire 
en  mesurant  au  microscope  la  longueur  d'un  cristal  à  différentes 
températures;  la  vis  micrométrique  est  tarée  par  l'observation 
d'un  cristal  de  fluorine,  en  admettant  le  coefficient  de  dilatation 
donné  par  M.  Fizeau.  Malgré  le  soin  apporté  par  l'observateur, 
il  paraît  difficile  de  compter  beaucoup  sur  ces    iiesures  qui  ne 
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portent  que  sur  une  fraction  de  micron»  Suivant  l'axe  principal 
on  aurait 

Xjo,8  =  0, 00002144 1- 

Des  mesures  gonîométrîques  sont  faites  à  différentes  tempéra- 
tures et  M.  Schrauf  en  déduit  les  autres  coefficients  de  dilatation. 
Le  résultat  de  ses  observations  est,  à  la  température  de  21**,  20, 
pour  les  coefficients  ATais  de  dilatation  suivant  Taxe  principal  A^, 
suivant  la  grande  diagonale  de  la  base  rhombe  \^  et  suivant  la 
petite  diagonale  ).*, 

\C   r=z  0,000021441» 

X«  =  0,000071384, 

\b  =  0,000086039, 

Le  coefficient  de  dilatation  cubique  qu'on  en  déduit  est 

0,000178864. 
D'après  les  mesures  de  Kopp  et  celles  de  M.  Fizcau,  on  trouve, 

à20«C., 

0,000188455  (Kopp), 
0,00017331  (Fizeau). 

A  la  suite  de  ces  premières  mesures,  M.  Schrauf  rapporte  des 
mesures  goniométriques  à  différentes  températures,  d'où  il  tire  la 
variation  des  coefficients  de  dilatation  avec  la  température.  Nous 
renvoyons,  sur  ce  point,  au  Mémoire  original;  les  mesures  gonio- 
métriques portent  sur  des  quantités  très  petites  et  encore 
M.  Schrauf  reconnaît  que  ce  n'est  pas  là  la  plus  grande  difficulté, 
mais  qu'elle  gît  dans  la  mesure  de  la  température  du  cristal.  Nous 
l'en  croyons  volontiers. 

Ces  mesures  sont  suivies  de  considérations  théoriques  sur  les 
rapports  qu'on  peut  chercher  à  établir  entre  les  constantes  phy- 
siques et  chimiques  de  diflcrents  corps.  * 

J.  BECKENKAMP.  —  Coefficients  d'élasticité  de  l'alun  de  chrome  et  de  l'alun  de 

fer,  t.  XII,  p.  422. 

Suite  du  travail  cité  dans  ce  Recueil  (*).  M.  Bcckenkamp,  à 


(•)  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  VI,  p.  892. 
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l'aide  de  l'appareil  de  Warburg  et  Kock,  a  constaté  que  Talun  de 
chrome  présente,  au  point  de  vue  de  Télasticité,  la  même 
anomalie  que  l'alun  ordinaire,  c'est-à-dire  que  le  rapport  entre  les 
coefficients  d'élasticité  de  prismes  perpendiculaires  à  une  face  du 
cube  et  à  une  face  du  dodécaèdre  rhomboïdal  est  plus  petit  que  i, 
présentant  d'ailleurs  la  même  valeur  que  dans  ce  dernier  corps, 
en  opposition  avec  ce  qu'on  connaît  dans  les  autres  substances 
cubiques. 

W.  RAMSAY.  —  Sur  l'absorption  de  la  lumière  dans   l'épidote  de  Sulzbachtalt 

t.  XIII,  p.  97. 

Dans  ce  Mémoire  très  intéressant,  l'auteur  a  cherché,  indépen- 
damment de  toute  théorie,  à  étudier  l'absorption  de  la  lumière 
dans  des  échantillons  déterminés  d'une  substance  clinorhombique, 
fortement  dichroïque.  Dans  toute  substance  cristallisée,  les  axes 
et  les  plans  de  s^^métrie,  qu'accuse  la  forme  extérieure,  sont  des 
axes  et  des  plans  de  symétrie  pour  toutes  les  propriétés  physiques; 
mais  nos  connaissances  ne  vont  pas  plus  loin.  On  sait  que,  dans 
un  cristal  clinorhombique,  dans  le  plan  de  symétrie  se  trouvent 
deux  axes  cristallographiques,  deux  axes  d'élasticité  optique,  deux 
axes  de  dilatation,  etc.,  sans  qu'on  ait  pu,  jusqu'à  présent,  établir 
aucune  relation  entre  les  positions  de  ces  divers  axes.  Certaines 
propriétés  physiques  peuvent  être  représentées  dans  leur  valeur 
à  partir  d'un  point  par  les  rayons  vecteurs  d'un  ellipsoïde,  et  pré- 
sentent dès  lors,  dans  un  plan  de  symétrie,  deux  directions  rectan- 
gulaires entre  elles,  correspondant  au  maximum  et  au  minimum. 

En  particulier,  M.  Mallard  (*)  a  admis  qu'il  en  était  ainsi  pour 
l'absorption  de  la  lumière  dans  les  cristaux  dichroïques,  et  re- 
garde en  même  temps  comme  probable  que  les  directions  des 
vibrations  des  rayons  le  plus  ou  le  moins  absorbés  coïncident  avec 
les  axes  d'élasticité  optique.  M.  H.  Becquerel  (2),  dans  son  très 
intéressant  Mémoire  sur  les  raies  d'absorption  dans  les  sels  de  di- 
dyme,  trouve,  pour  chaque  raie,  trois  directions  rectangulaires 
d'absorption   maximum,   moyenne  et   minimum,    et,    admettant 


M)  Bulletin  de  la  Société  minéralogique,  t.  VI,  p.  \ô. 
(»)  Comptes  rendus,  t.  CIV,  p.  i65;  1887. 
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jnsqu^à  un  certain  point  la  dépendance  des  axes  d'élaslicilé  optique 
et  des  axes  d^absorplion,  trouve  dans  la  forte  dispersion  de  ces 
derniers  l'indication,  sinon  la  preuve,  de  mélanges  isomorphes. 

Les  résultats  expérimentaux  de  M.  W.  Ramsay  sont  en  désac- 
cord avec  cet  ordre  d'idées.  Il  trouve,  dans  la  substance  particu- 
lière qu'il  a  étudiée,  que,  pour  les  vibrations  se  produisant  dans  le 
plan  de  symétrie,  les  directions  d'absorption  maximum  et  mini- 
mum n'ont  aucun  rapport  avec  les  axes  d'élasticité  optique,  et, 
fait  très  remarquable  et  qui  semble  bien  établi  par  ses  expé- 
riences, que  ces  directions  ne  sont  pas  rectangulaires  entre  elles. 

Il  est  arrivé  d'abord  à  ces  conclusions  par  l'observation  en 
lumière  blanche  de  huit  plaques  parallèles  à  Taxe  de  symétrie  et 
dont  la  direction  relativement  aux  axes  d'élasticité  optique  était 
connue.  Il  les  a  établies  plus  complètement  par  des  mesures  faites 
avec  des  radiations  bien  définies. 

La  lumière  homogène  est  obtenue  à  l'aide  d'un  spectre  réel 
tombant  sur  une  fente  au  foyer  de  la  lunette  d'un  spectroscope  ; 
les  rayons  lumineux  traversent  un  nicol,  la  lame  cristalline,  et  sont 
reçus  sur  une  loupe  dichroscopique  d'Haidinger.  Avant  la  mise  en 
place  de  la  lame,  le  nicol  est  tourné  jusqu'à  l'extinction  d'une  des 
deux  images  de  la  loupe;  à  ce  moment,  les  sections  principales  du 
nicol  et  du  prisme  biréfringent  de  la  loupe  sont  parallèles.  La 
lame  est  placée  de  manière  à  maintenir  l'extinction*,  une  de  ses 
sections  principales  est  parallèle  aux  deux  précédentes.  Pour 
amener  à  l'égalité  les  deux  images  fournies  par  la  loupe,  il  faudra 
tourner  le  nicol  de  45°  dans  le  cas  où  la  lame  n'est  pas  dichroïque, 
d'un  angle  différent  dans  le  cas  où  elle  l'est.  De  la  connaissance 
de  cet  angle  on  déduit  facilement  le  rapport  des  intensités  des 
deux  rayons  qui  vibrent  suivant  les  sections  principales  de  la  lame. 

Avec  les  huit  lames  faisant  des  angles  connus  avec  les  axes  d'é- 
lasticité, on  trouve  les  valeurs  relatives  de  l'absorption  pour  des 
vibrations  s'effectuant  dans  le  plan  de  symétrie  ;  les  courbes  qui 
les  figurent  ne  sont  nullement  des  ellipses,  mais  des  courbes  sans 
axe  de  symétrie,  se  rapprochant  de  la  forme  d'une  lemniscate; 
les  rayons  vecteurs  maximum  et  minimum  ne  sont  pas  rectangu- 
laires, et  leur  dispersion  est  fort  différente.  Ainsi,  les  angles  que 
font  les  directions  de  vibration  correspondant  au  minimum  d'ab- 
sorption avec  un  des  axes  d'élasticité  optique  varient  de  1 1**  à  4i** 
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pour  des  radiations  allant  de  la  raie  B  aux  raies  b,  et  ceux  des 
directions  d'absorption  maximum  avec  l'autre  axe  d'élasticité 
varient,  pour  les  mêmes  radiations,  de  28**  à  45**. 

Ces  observations  ont  été  appuyées  de  mesures  faites  sur  la  cha- 
leur transmise  à  travers  la  plaque;  ces  dernières  sont  très  suffi- 
samment d'accord  avec  les  autres,  bien  que  la  nécessité  d'employer 
(le  la  lumière  hétérogène  fasse  plus  que  compenser  la  supériorité 
(les  méthodes  thormoscopiques  sur  les  méthodes  photométriques. 

I*.  DRUDE.  —  Sur  Tabsorplion  de  la  lumière  dans  les  cristaux  monocliniques, 

t.  XIII,  p.  567. 

L'auteur  a  cherché  à  rendre  compte  théoriquement,  en  s'ap- 
puyant  sur  la  théorie  de  l'absorption  de  M.  Voigt,  des  résultats 
expérimentaux  obtenus  par  M.  Ramsay  et  qui  sont  rappelés  ci- 
dessus.  Nous  ne  pouvons,  pour  un  Mémoire  purement  mathéma- 
tique, que  renvoyer  au  travail  original;  il  y  a  lieu  de  signaler 
cependant  l'accord  très  satisfaisant  entre  les  calculs  de  M.  Drude 
et  les  exj)ériences  de  M.  Ramsay. 

H.  NIEDMANN.  —  Coefficients  d'élasticité  de  la  baryline,  t.  XIII,  p.  362. 

Expériences  faites  à  l'aide  de  l'appareil  de  Warburg  et  Kock, 
dont  une  description  sommaire  a  été  donnée  dans  ce  Recueil  (*). 
Des  plaques  circulaires,  chargées  en  leur  centre  d'un  poids  connu, 
subissent  une  flexion  mesurée  par  le  déplacement  des  franges 
d'interférence  produites  entre  la  plaque  et  une  lame  fixe;  les 
flexions  sont  \ariables  avec  l'orientation  des  points  d'appui. 
M.  Niedmann  a  représenté  ses  expériences  par  des  courbes  dont 
les  rayons  vecteurs  sont  proportionnels  aux  flexions  observées 
dans  celte  direction.  Trois  plaques  étaient  taillées  perpendiculai- 
rement aux  trois  axes  cristallographiques;  les  courbes  sont  natu- 
rellement symétriques  par  rapport  aux  axes  cristallographiques, 
mais  s'éloignent  beaucoup  de  la  forme  elliptique.  Dans  le  plan  A*, 
normal  à  la  petite  diagonale  de  la  base  rhombe,  on  a  deux  mi- 
nima  pour  les  axes,  un  minimum  absolu  pour  l'axe  vertical,  un 

(•)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  VI,  p.  392. 
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minimum  relatif  pour  la  grande  diagonale  et  un  maximum  pour 
une  direction  faisant,  avec  cette  dernière  ligne,  un  angle  de  38". 
Dans  le  plan  de  la  base,  on  a  un  maximum  absolu  pour  la  grande 
diagonale,  un  maximum  relatif  pour  la  petite  et  un  minimum  pour 
l'angle  de  .^9°  avec  la  petite  diagonale. 

Ces  mesures  ont  été  appuyées  par  d'autres  faites  sur  des  prismes 
rectangulaires,  parallèles  à  chacun  des  axes  et  permettant  de  me- 
surer les  coefficients  d'élasticité  dans  chacune  de  ces  trois  direc- 
tions. Les  valeurs  admises  par  l'auteur  pour  ces  coefficients,  cal- 
culés par  la  formule  de  Warburg,  sont  : 

kg 

Parallèlement  à  l'axe  vertical  {maximum  absolu). . . .  8487,8 

Parallèlement  à  la  petite  diagonale 6497, 1 

Parallèlement  à  la  grande  diagonale 5409,4 

Dans  le  plan  de  la  base  à  Sg*  )  .  ,   .  • /. 

de  la  petite  diagonale.     '   {('na^^'num.  relaUf  ) . .  6790,4 

Dans  le  plan  A»,  a  38*  de  la  i  ,      .    .  ,      ,   x 

,     ,.  ,  }  (minimum  absolu) .. .     470Q,o 

grande  diagonale.  ^  '   ^' 

H.    DuFET, 


JOÏÏBHAL  DB  LA  SOCIÉTÉ  PHTSIGO-GHIKiaUE  BUSSB. 
Tome  XIX,  1887. 

C.  KRAJEWITSCH.  -  Sur  la  formule  de  Van  der  Vaals,  p.  1-6. 

L'auteur  fait  ressortir  l'utilité,  pour  Tavancement  de  la  Science, 
des  diverses  formules  empiriques,  exprimant  le  volume  des  liquides 
et  cherche,  parmi  les  équations  de  la  Théorie  mécanique  de  la  cha- 
leur, im  critérium  de  la  valeur  scientifique  de  ces  formules. 

V.  ROSENBERG.  —  Quelques  expériences  de  cours  sur  l'Optique  élémentaire, 

p.  7-12. 

Pour  démontrer  l'influence  de  Tindice  de  réfraction  du  milieu 
sur  la  marche  des  rayons,  l'auteur  se  sert  d'une  boîte  rectangulaire 
en  verre,  de  16^™  de  longueur,  de  6^™  de  hauteur  et  de  6*^"*  de 
largeur,  dont  le  fond,  placé  dans  le  même  plan  que  la  surface 


272  SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE. 

d'une  grande  planche  blanche,  est  aussi  peint  en  blanc.  Le  fais- 
ceau divergent,  projeté  par  une  bougie  placée  à  o",  5  d'une  fente 
verticale,  tombe  sur  la  face  antérieure  de  la  boîte,  produit  sur  la 
planche  et  sur  son  fond  une  trace  lumineuse,  et  vient  se  projeter 
sur  un  second  écran  vertical.  Si  Ton  remplit  la  boîte  d'eau  à 
demi  et  si  Ton  place  dedans  un  prisme,  on  verra  à  la  fois  la  trace 
du  rayon  direct  et  des  rayons  réfractés  en  vertu  des  indices  de  ré- 
fraction du  prisme  relatifs  à  Tair  et  à  l'eau. 

Si  l'on  place  une  lentille  cylindrique  ou  sphérique  à  l'extérieur 
ou  à  l'intérieur  de  la  boîte,  on  constate  facilement  la  différence 
des  longueurs  focales  dans  l'air  et  dans  l'eau. 

Ëniin,  si  l'on  met  dans  l'eau  une  lentille  convexe  formée  par 
deux  verres  de  montre  ou  par  deux  fragments  d'une  cuvette  cylin- 
drique à  cristallisation,  cimentés  ensemble  et  contenant  de  l'air^ 
on  constate  qu'elle  agit  comme  une  lentille  divergente. 

G.  WOULF.    —   Sur  la   théorie  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation   de  la 

lumière,  p.  i3-i6. 

Fresnel  admet,  pour  l'explication  de  la  polarisation  rotatoîre, 
que  le  rayon  polarisé  se  dédouble,  en  entrant  dans  un  milieu  doué 
de  pouvoir  rotatoire,  en  deux  rayons  polarisés  circulairement,  de 
directions  de  rotation  contraires,  et  de  longueurs  d'onde  différentes 
)./  et  V-  L'angle  de  rotation  pour  l'unité  d'épaisseur  du  milieu  © 
s'exprime  par  la  formule 


Kx-z-é) 


M.  Cornu  est  arrivé,  en  discutant  le  problème,  à  formuler  la 
loi  suivante,  qu'il  considère  comme  probable,  mais  non  encore 
démontrée  : 

Le  dédoublement  d'une  onde  polarisée  rectilignement  en 
deux  ondes  polarisées  circulairement  en  sens  inverses,  s'effectue 
de  manière  que  la  moyenne  (*)  des  vitesses  de  propagation 
des  ondes  dédoublées  soit  égale  à  la  vitesse  de  propagation  de 


(')   Harmonique  ou  arithmétique;  M.  Cornu  introduit  à  dessein  cette  incerti- 
tude. 
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Vonde  unique  qui  existe  dans  les  conditions  ou  les  causes  de 
ce  dédoublement  n""  agissent  pas* 

L'auteur  fait  remarquer  que  la  loi  de  M,  Cornu  devient  une  loi 
générale  et  absolument  nécessaire,  si  l'on  considère  la  différence 
de  la  longueur  d'onde  des  deux  rayons  circulaires  comme  consé- 
quence et  non  comme  cause  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation. 
En  effet,  si  le  plan  de  polarisation  du  rayon  a  subi  une  rotation 
égale  à  XqÇ  après  avoir  traversé  une  épaisseur  \q  du  milieu,  la 
deuxième  intersection  des  hélices  représentant  les  lieux  géomé- 
triques des  particules  de  l'élher  des  deux  rayons  circulaires  dans 
un  même  moment  doit  se  produire  sur  une  génératrice  distante 
de  la  génératrice  passant  par  la  première  intersection  de  cet  angle 
)io'f  •  Mais  on  mesure  la  longueur  d'onde  le  long  de  la  génératrice 
passant  par  le  point  initial  commun  des  deux  hélices,  par  consé- 
quent cette  longueur  d'onde  devient  nécessairement  plus  grande 
pour  l'un  des  deux  rayons,  et  plus  petite  pour  l'autre.  En  déve- 
loppant la  surface  cylindrique,  l'auteur  parvient  par  des  considé- 
rations purement  géométriques  aux  expressions 

La  différence  des  valeurs  réciproques  de  ces  expressions  donne, 
après  une  transformation  facile,  l'expression  du  pouvoir  rotatif, 
d'après  Fresnel, 

La  somme  des  mêmes  valeurs  donne  une  loi  nouvelle 

I  I     __     T 

A/  A;.  Àq  ' 

c'est-à-dire  que  "ko  est  la  moyenne  harmonique  de  Xr  et  de  V*  En 
multipliant  cette  dernière  expression  par  \  longueur  d'onde  du 
rayon  incident  dans  l'air,  et  en  remplaçant  les  quotients  des  lon- 
gueurs d'onde  par  les  indices  de  réfraction  correspondants,  on 
obtiendra  la  loi  de  M.  Cornu 
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C.  KRAIEWITSCH.  —  Sur  la  porosité  longitudinale  des  parois  des  tubes  en  verre. 

p.  23-27. 

Pendant  la  fabrication  des  tubes,  les  bulles  contenues  dans  la 
masse  semî-liquide  du  verre  en  fusion  sont  aussi  étirées  et  forment 
des  tubes  dans  Tépaisseur  des  parois.  L'auteur  a  constaté  par  des 
expériences  directes  que  ce  défaut  des  tubes  du  commerce  inter- 
vient d^une  manière  fâcheuse  pendant  la  préparation  des  baromè- 
tres et  d'autres  appareils  destinés  à  tenir  le  vide.  Il  arrive  sou- 
vent pendant  le  travail  du  verre  à  la  lampe  que  le  gaz,  contenu 
dans  un  tube  capillaire  de  cette  sorte,  se  dilate  assez  pour  faire 
crever  sa  paroi  à  la  surface  intérieure  du  tube  à  l'endroit  chauffé. 
Alors  le  gaz,  contenu  dans  la  cavité  capillaire,  passe  peu  à  peu 
dans  le  vide  formé  à  l'intérieur  du  tube.  En  répétant  l'opération, 
on  parvient  néanmoins,  dans  ce  cas,  à  obtenir  un  vide  parfait  et 
stable,  ce  qui  est  évidemment  impossible  si  l'autre  bout  de  la  ca- 
vité capillaire  est  ouvert  dans  l'air  extérieur. 

Pour  obvier  à  ce  dernier  inconvénient,  l'auteur  propose  de 
couper  et  non  d'étirer  à  la  lampe  le  tube  à  travailler,  à  l'un  de  ses 
bouts,  avant  de  le  fermer  à  l'autre,  destiné  à  tenir  le  vide.  Les 
tubes  restent  ouverts  à  un  bout  dans  ce  mode  d'opérer,  et  par  con- 
séquent ils  ne  peuvent  crever  pendant  le  travail  (*). 

N.  PILTSCHIKOFF.  —  Sur  la  manière  de  déduire  les  lois  de  Descartes 
du  principe  de  Huygens,  27-32. 

La  démonstration  usuelle,  fondée  sur  la  considération  du  mou- 
vement des  particules  d'éther  contenues  dans  le  plan  normal  à  la 
surface  de  Fonde  plane  et  passant  par  sa  direction,  paraît  insuffi- 
sante à  l'auteur.  En  effet,  le  plan  de  l'onde  réfléchie  ou  réfractée 
n'est  pas  le  seul  plan  tangent  au  système  de  sphères  considérées  : 
il  en  existe  une  infinité,  et  leur  enveloppe  forme  une  surface  co- 
nique. Mais  toute  incertitude  disparaît,  si  l'on  remarque,  avec 
l'auteur,  que  le  faisceau  incident  doit  avoir  une  largeur  finie  pour 


(*)  Je  puis  constater  que  le  fait  discuté  par  M.  Kraiewitsch  était  depuis  long- 
temps connu  des  souffleurs  de  verre  de  profession,  mais  peut-être  qu'ils  n'en  ont 
pas  apprécié  toute  la  valeur. 


SOCIÉTÉ  PHYSICO-CHIMIQUE  RUSSE.  ayS 

que  les  lois  de  Descartes  lui  soient  applicables.  En  considérant 
les  enveloppes  coniques  correspondant  aux  deux  rayons  extrêmes 
d'un  tel  faisceau,  on  voit  qu'un  seul  plan  leur  est  tangent  à  la  fois, 
et  détermine  la  surface  de  Tonde  réfléchie. 

C.  TSCHEHOWITCH.  —  Sur  les  empreintes  électriques  de  Karsten 
et  le  moyen  de  les  fixer,  p.  39-49. 

L'auteur  pose  sur  une  plaque  de  verre  une  pièce  de  monnait; 
communiquant  à  Tune  des  électrodes  d'une  petite  machine  électrique 
de  Voss;  un  morceau  de  feuille  d'étain,  appliqué  sur  l'autre  sur- 
face du  verre,  est  en  communication  avec  la  deuxième  électrode. 
x\près  un  nombre  suffisant  de  décharges,  on  fait  tomber  la  pièce, 
on  verse  sur  la  surface  du  verre  une  faible  solution  de  stéarine 
dans  de  la  benzine  et  on  la  fait  couler  à  la  manière  dont  on  re- 
couvre de  collodion  une  plaque  photographique.  A  mesure  que 
la  benzine  s'évapore,  la  figure  apparaît  d'elle-même,  la  stéarine 
s'accurnulant  aux  endroits  où  le  métal  touchait  le  verre.  Pour 
rendre  les  figures  plus  visibles,  on  peut  mélanger  à  la  dissolution 
de  stéarine  un  peu  d'oxyde  de  zinc,  de  mercure  ou  de  plomb  en 
poudre  impalpable,  mais  le  moindre  excès  de  poudre  rend  les  fi- 
gures empâtées.  Une  mince  couche  de  vaseline,  appliquée  sur  le 
verre  avant  l'expérience,  s'éloigne  de  la  périphérie  de  la  pièce  pen- 
dant l'électrisation  et  laisse  le  verre  à  nu.  Après  avoir  ôté  la  pièce, 
on  trouve  au-dessus  une  figure  bien  définie,  mais  négative  par 
rapport  à  celles  obtenues  par  la  première  méthode. 

L'auteur  a  constaté  à  l'aide  d'un  électroscope  que,  contrairement 
à  la  nomenclature  de  Karsten,  la  figure  négative,  formée  par  l'élec- 
trode positive,  est  constituée  par  une  charge  d'électricité  positive, 
et  réciproquement.  On  efface  une  figure,  de  sorte  qu'elle  ne  se  re- 
produit plus  à  l'aide  de  l'haleine,  en  frottant  le  verre  avec  un  linge 
mouillé,  mais  le  frottement  d'un  linge  sec  ne  produit  qu'une  ac- 
tion faible. 

W.  SKOBELIZINE  et  D.  ZISEULING.  —  Sur  le  phénomène  de  Peltier 
à  diverses  températures,  p.  i2i-i33. 

Le  but  de  l'étude  des  auteurs  était  d'observer  le  phénomène  de 
Peltier  à  diverses  températures  et  de  comparer  les  résultats  aux 


\ 
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nombres  calculés  d'après  la  formule  de  Taîl.  Les  expériences  ont 
été  faites  avec  un  couple  fer-cuivre,  à  Taide  d'une  sorte  de  ther- 
momètre différentiel  à  air,  entre  6"  et  loo**.  D'un  grand  nombre 
d'observations  on  déduit  que  l'intensité  du  phénomène  diminue 
quand  la  température  croît  de  o®  à  loo®,  mais  irrégulièrement. 
A  ao°  il  y  a  un  minimum  relatif  et  à  60"*  un  maximum  relatif.  La 
formule  de  Tait  donne  des  nombres  un  peu  plus  grands  que 
l'expérience. 

D.  GOLDHAMMER.  —  Sur  l^influence  de  l'aimantation  sur  la  conductibilité 
des  métaux,  p.  if^b-ib']. 

L'auteur  a  étudié  trois  métaux  diamagnétiques  :  le  bismuth,  le 
tellure  et  l'aluminium,  et  trois  magnétiques  :  le  fer,  le  nickel  et  le 
cobalt.  Le  bismuth  et  le  tellure  ont  été  préparés  en  forme  de  plaques 
minces  par  voie  de  fusion,  et  les  autres  par  précipitation  galva- 
nique sur  des  cathodes  en  verre  platiné.  Un  pont  de  Wheatstone- 
Thomson  donnait  le  moyen  de  mesurer  des  variations  de  conduc- 
tibilité de  ces  plaques  placées  dans  le  champ  d'un  fort  électro- 
aimant  si  ces  variations  excédaient  o,oo5  pour  100  de  la  résistance 
primitive.  Le  long  des  lignes  de  force  du  champ  magnétique,  la 
résistance  augmentait  pour  tous  les  métaux  observés,  mais  dans  la 
direction  normale  aux  lignes  de  force  elle  augmente  pour  les  mé- 
taux diamagnétiques  et  diminue  pour  les  magnétiques.  Le  chan- 
gement des  pôles  de  l'électro-aimant  est  sans  influence  sur  le  ré- 
sultat. 


J.  BORGMANN.  —  Expérience  sur  la  propagation  de  l'électricité  dans  Pair, 
p.  178-180  et  397-335. 

L'auteur  a  continué  ses  recherches  de  l'année  précédente  (*)• 
Cette  fois  la  machine  électrique  a  été  mise  en  mouvement  par  une 
machine  de  Gramme  et  une  pile,  pour  plus  de  régularité,  et  le 
potentiel  des  flammes  a  été  mesuré  à  l'aide  d'un  électromètre 
long  range  de  Thomson.  Voici  quelques  résultats  :  la  flamme 
anode  présente  une  résistance  particulière  au  courant,  plus  grande 


(')  Voir  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VII,  p.  224. 
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que  la  flamme  cathode.  Le  quotient  de  la  force  du  courant  dérivé 
par  une  flamme  cathode  par  celle  dérivée  par  une  flamme  anode 
est  un  nombre  constant,  0,84  environ  ;  il  est  indépendant  de  la 
distance  des  flammes,  de  la  force  du  courant  fondamental  et  de 
l'absence  ou  de  la  présence  d'un  écran  sur  le  parcours  du  courant. 

Il  se  forme  dans  l'air  des  surfaces  de  niveau  qui  ne  changent  pas 
avec  le  signe  de  l'électricité.  La  difl*érence  de  potentiel  pour  un 
même  déplacement  vertical  est  moindre  au-dessus  du  niveau  de  la 
flamme  déchargeant  l'électricité  dans  l'air  qu'au-dessous. 

Le  galvanomètre  en  communication  avec  une  flamme  peut  servir 
â  la  mesure  de  l'électricité  atmosphérique. 

W.  Lermantoff. 
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APPLICATION  DU  PRINCIPE  DE  GARNOT  AUX  RÉACHONS  ENDOTHERMiaïïES  ; 
Pak  m.  h.  PELLAT. 

I 

I  M.  Potier  (*),  en  appliquant  aux  réactions  chimiques  Tinégalité 

deClausius  (  /  "f^  <o)>  a  montré  qu'une  réaction  endothermiquc 

n^est  possible  que  si  la  température  des  corps  réagissants  est  supé- 
rieure à  celle  où  la  réaction  devient  réversible  (température  de 
dissociation  ou  d'antidissociation).  M.  Potier  suppose,  du  reste, 
que  la  température  des  corps  réagissants  est  la  même  que  celle  des 
sources  qui  fournissent  la  chaleur. 

Nous  allons  distinguer  la  température  t  des  corps  qui  donnent 
lieu  à  la  réaction  endothermiquc  de  la  température  T  de  la 
source  A  qui  fournit,  sous  forme  de  chaleur,  par  raisonnement  ou 
par  conductibilité,  toute  l'énergie  nécessaire  à  cette  réaction.  Tne 
peut  pas  être  inférieur  à  t,  mais  il  peut  lui  être  supérieur,  et  même 
très  supérieur  si  la  source  A  agit  par  rayonnement.  En  faisant  cette 
distinction,  l'application  du  principe  de  Carnot  va  nous  conduire 
à  une  loi  analogue  à  celle  de  M.  Potier,  mais  plus  générale. 

Considérons  un  corps  explosif  ou  un  mélange  explosif  a,  pro- 
venant d'une  réaction  endothermiquc  à  laquelle  des  corps  b  ont 
donné  naissance,  par  exemple  du  chlorure  d'azote  ou  un  mélange 
détonant  d'oxygène  et  d'hydrogène;  on  ne  peut  pas  élever  indé- 
finiment la  température  de  ce  corps  ou  de  ce  mélange  explosif  a 
sans  que  la  réaction  exothermique  inverse  delà  précédente  se  pro- 
duise spontanément  et  régénère  le  système  b  (^)  :  vers  5oo"  le 
mélange  d'oxygène  et  d'hydrogène  détone  en  reproduisant  l'eau  ; 
bien  au-dessous  de  cette  température  le  chlorure  d'azote  se  dé- 
compose spontanément.  Nous  appellerons  T,  la  plus  basse  tempé- 


(«)  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  V,  p.  56-57. 

(>)  Dans  le  cas  où  la  réaction  exothermique  engendrerait  un  ensemble  de  pro- 
duits différents  de  b,  le  raisonnement  qui  sert  à  établir  la  loi  ne  serait  plus  rigou- 
reux. Ce  cas  ne  se  présentera  jamais,  bien  entendu,  si  la  réaction  exothermique 
donne  naissance  à  un  seul  produit,  ou  si  les  corps  simples,  mis  en  présence,  ne 
peuvent  fournir  qu'un  seul  composé. 

y.  de  Phys,,  2*  série,  t.  VII.  (Juillet  1888.)  ai 
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ralure  à  laquelle  la  réaction  exothermique  se  produit  nécessaire- 
ment. Cette  définition  donnée,  voici  la  loi  : 

i**  La  température  T  de  la  source  A  ne  peut  être  inférieure 

2°  Si  la  température  des  corps  réagissants  est  inférieure 
à  T| ,  la  température  T  de  la  source  A  doit  être  d'autant  plus 
élevée  au-dessus  de  T|  que  la  réaction  considérée  est  plus 
fortement  endo thermique. 

Dans  le  cas  où  la  température  /  des  corps  qui  donnent  lieu  à  la 
réaction  endothermique  est  supérieure  à  T|,  comme  on  doit  tou- 
jours avoir  T^/,  il  en  résulte  T  >  T<,  et  la  première  partie  de  la 
loi  est  satisfaite.  Voici  la  démonstration  de  cette  première  partie 
dans  l'autre  cas,  celui  où  t  est  inférieur  à  T<. 

Grâce  à  la  source  A,  produisons  la  réaction  endothermique  à  la 
température  t  (=T);  portons  les  produits  a  de  cette  réaction  à  la 
température  T|  au  moyen  de  la  chaleur  q  fournie  par  des  régéné- 
rateurs de  chaleur  R;  à  T|  la  réaction  exothermique  se  produit  et 
il  y  a  une  quantité  de  chaleur  Q  créée,  que  les  corps  céderont  à 
une  source  G  à  TJ;  les  produits  b  de  cette  réaction  sont  ensuite 
refroidis  par  les  régénérateurs  de  chaleur  R  jusqu^à  t\  ils  céderont 
ainsi  à  R  une  quantité  de  chaleur  q'  sensiblement  égale  k  q\  tn 
faisant  agir  de  nouveau  la  source  A,  nous  pourrions  répéter  in- 
définiment ce  cycle  d'opérations,  par  lequel  de  la  chaleur  prise  à 
une  source  Aà  T°  serait  transportée  sur  une  source  B  à  T® ,  sans 
autre  transport  de  chaleur,  puisque  les  régénérateurs  reçoivent  ce 
qu'ils  ont  donné  (*),  et  sans  fournir  de  travail  (^).  D'après  l'axiome 


(^)  La  quantité  de  chaleur  q'  ne  peut  différer  notablement  de  q  que  dans  le 
cas  où  il  y  aurait  entre  T,  et  t  un  changement  d'état  physique  pour  les  produits 
a  ou  b.  Si  q  est  supérieur  à  q'y  les  conséquences  de  notre  raisonnement  subsis- 
tent a  fortiori;  si  q  est  inférieur  à  q',  on  pourra,  à  l'aide  d'une  machine  ther- 
mique, faire  monter  la  quantité  de  cjialeur  q'  ^  q  du  régénérateur  sur  la 
source  A  ou  A'  que  nous  considérons  plus  loin,  ce  qui  nécessitera  une  dépense 
de  travail  et,  en  dernière  analyse,  un  abaissement,  assez  faible  du  reste,  de  la 
valeur  de  la  température  K  à  laquelle  la  température  de  la  source  A  doit  être 
upéricurc. 

(*)  Nous  négligeons  ici  et  dans  ce  qui  suit  le  travail  des  pressions  extérieures, 
en  général  très  faible,  et  tout  à  fait  luI  si  les  réactions  se  font  dans  des  vases 
inextçnsibles,  ce  qu'on  peut  toujoura  supposer. 
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de  Clausius,  équivalent,  comme  on  le  sait,  au  principe  de  Carnot, 
ceci  n'est  possible  que  si  Ton  aT^T|. 

Non  seulement  la  température  de  la  source  A  doit  être  supé- 
rieure à  T|,  mais,  si  la  réaction  endothermique  s'accomplit  à  une 
température  t  inférieure  à  T|,  la  température  de  la  source  doit 
être  d'autant  plus  élevée  au-dessus  de  T,  que  la  réaction  consi- 
dérée absorbe  plus  de  chaleur,  comme  nous  allons  le  montrer. 
Dans  ce  qui  suit,  les  températures  sont  comptées  sur  l'échelle 
absolue. 

Quand  les  produits  a  de  la  réaction  endothermique  donnent 
à  T|  la  réaction  exothermique  inverse,  les  produits  b  de  cette 
réaction  sont  portés  d'abord  à  une  température  élevée  T2,  par  suite 
delà  chaleur  créée  par  cette  réaction.  Pour  fixer  les  idées,  nous 
allons  considérer  d'abord  le  cas  particulier  où  la  réaction  endo- 
thermique ne  peut  pas  se  produire  spontanément  entre  Tj  et  T<, 
même  partiellement,  c'est-à-dire,  par  exemple,  le  cas  où,  un  com- 
posé exothermique  étant  formé,  celui-ci  ne  subit  aucune  disso- 
ciation entre  T2  etT|.  Supposons  la  série  d'opérations  suivantes 
qui  ramènent  les  corps  à  l'état  initial  :  i**  réaction  endothermique 
à  /®  sous  l'influence  de  la  source  A  à  T°  (que  nous  supposons 
inférieure  à  T^,  sans  quoi  il  n'y  aurait  pas  à  faire  de  démons- 
tration); 2®  échauffement  des  produits  a  de  ^  à  T^,  par  les  régé- 
nérateurs de  chaleur  R;  3"  réaction  exothermique  à  T^  :  les 
produits  b  sont  portés  par  là  à  T"  ;  4*  refroidissement  des  pro- 
duits b  deT^k  6®(>T)  par  une  source  C  à  cette  température  9, 
à  laquelle  est  cédée  ainsi  une  quantité  de  chaleur 

Qi=m(T,-0), 

en  désignant  par  m  la  capacité  calorifique  moyenne  des  produits  b 
entre  Tj  et  6 ;  5°  refroidissement  de  Ô  à  T  par  une  source  A' à  T''; 
6**  refroidissement  de  T  à  T|  par  une  source  B  à  T4  à  laquelle  est 
cédée  ainsi  une  quantité  de  chaleur 

Q2  =  m'(T-T,), 

en  désignant  par  m^  la  capacité  calorifique  moyenne  des  produits 

b  entre  T  et  T|;  7**  refroidissement  de  ï|  à  t  par  les  régénérateurs. 

Par  ces  transformations,  on  a  transporté  une  quantité   Qi  de 

chaleur  d'une  source  A  à  une  autre  C  à  température  plus  élevée. 
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mais  aussi  on  a  transporté  une  quantité  Q2  de  chaleur  de  A  sur 
une  source  B  à  plus  basse  température.  Or  nous  pouvons,  à  l'aide 
d'une  machine  de  Carnot  fonctionnant  à  rebours,  prendre  cette 
quantité  Q2  de  chaleur  à  la  source  B  et  la  reporter  sur  la  source 
A  ou  A',  à  condition  de  fournir  à  cette  machine  un  travail  égal  à 

Nous  pouvons  fournir  ce  travail  W  à  l'aide  d'une  seconde  machine 
de  Carnot  fonctionnant  dans  le  sens  direct,  puisant  une  quan- 
tité Q3  de  chaleur  à  la  source  C  et  ayant  pour  source  de  froid  A 

ou  A';  on  a 

We  ;n'(T  — To»e 


Q.= 


E(0  — T)  (6  — T;Ti 


Or,  d'après  l'axiome  de  Clausius,  on  ne  peut  pas  avoir  Q,  «<  Qi , 
puisque,  s'il  en  était  ainsi,  sans  chute  de  chaleur  et  sans  fournir 
de  travail  à  l'ensemble  des  deux  machines,  on  aurait  transporté 
une  quantité  Qi  —  Q3  de  chaleur  de  A  sur  C  qui  est  à  une  tempé- 
rature plus  élevée.  On  doit  donc  avoir  Q<^Q3,  ou,  puisqu'on  a 
sensiblement  m  =  m'. 


(I)  T.-e^ 


(0  — T)Ti 


Le  second  membre  augmentant  avec  T,  il  faut  que  la  température 
de  la  source  A  soit  égale  ou  supérieure  à  la  valeur  k  de  ï  qui 
satisfait  à  l'égalité  (i).  En  outre,  comme  la  température  6  de  la 
source  G  est  arbitrairement  choisie  entre  T<  et  T2,  il  faut  que  la 
température  de  A  soit  égale  ou  supérieure  à  la  plus  grande  des 
valeurs  de  k  qu'on  peut  obtenir  en  faisant  varier  9  de  T|  à  T^. 
Nous  désignerons  par  K  cette  plus  grande  valeur  de  k  et  par  6  la 
valeur  de  8  correspondante,  de  façon  qu'on  a 

(K  — Ti)*e 
Un  calcul  facile  donne  pour  les  valeurs  de  K  et  de  B 

(  e  =  /KT,. 
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T 
C'est  ainsi  que,  pour  =^  =  3,  on  trouve 

=-=a,i25        et         7rr-=i,5o5. 
ti  tj 

K  T 

Le  rapport  =-  est  dWtant  plus  grand  que  Tfr-  est  plus  consi- 
dérable et,  par  conséquent,  que  la  réaction  considérée  est  plus 
fortement  endothermique. 

Ces  conclusions  subsistent  a  fortiori  dans  le  cas  où  la  réaction 
endothermique  pourrait  se  produire  entre  Ta  et  T,,  ce  qui  les 
rend  tout  a  fait  générales.  Faisons,  en  effet,  subir  aux  corps  réa- 
gissants le  cycle  des  opérations  précédemment  décrites  en  pre- 
nante déterminé  par  les  égalités  (3)  pour  température  delà  source 
G,  et,  pour  fixer  les  idées,  considérons,  comme  réaction  endother- 
mique la  décomposition  de  l'eau.  A  T<  (273^4-  5oo**  environ),  le 
mélange  d'hydrogène  et  d'oxygène  détone  et  la  température  s'élève 
à  T2  (273®-!-  2200**  environ);  mais  à  Ta,  à  cause  de  la  dissociation 
sensible  de  la  vapeur  d'eau,  il  y  a  encore  de  l'hydrogène  et  de 
l'oxygène  libres  dans  le  mélange.  En  refroidissant  celui-ci  à  ^ 
(273^4-  1370°  environ)  par  la  source  C,  on  cède  à  cette  source  non 
seulement  la  quantité  de  chaleur  Q^  = /n(T2 — 0),  mais  encore 
une  quantité  Q',  due  à  la  combinaison  d'une  partie  de  l'oxygène 
et  de  l'hydrogène,  la  dissociation  diminuant  à  mesure  que  la  tem- 
pérature s'abaisse.  De  même,  quand  on  refroidit  de  T  à  T|,  outre 
la  quantité  de  chaleur  Qj  =  m(T  —  Tj  )  cédée  h  B,  il  peut  y  avoir 
encore  une  quantité  de  chaleur  Q^  due  à  la  combinaison  de  ce 
qu'il  reste  à  T  d'oxygène  et  d'hydrogène  libres.  Gomme  la  dis- 
sociation (on  l'antidissociation  dans  le  cas  où  la  réaction  endo- 
thermique serait  la  formation  d'un  corps  explosif)  croît  avec  la 
température  plus  rapidement  qu'une  fonction  linéaire,  on  a 

(4)  -Q1-<_QL-. 

^^^  T  — T,       Tj— e 

Or,  de  même  que  ci-dessus,  le  principe  de  Glausius  nous 
montre  qu'on  doit  avoir  la  relation  suivante,  qui  ne  diffère  de  (i) 
qu'en  ce  que  Q',  et  Q'j,  ont  été  respectivement  ajoutées  à  Qi  et  Qj  : 

/^^  T      ft  ,  QW(T-Ti)»e      Q;(T-Toe 

^^^  *         "*"  /n  =  (e  — T)T,         /?i(e-T)Ti* 
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Le  second  membre  croît  avec  T  et  pour  T  =  R  (278^+890' 
environ)  Tinégalité  n^est  pas  satisfaite,  puisqu*en  vertu  de  (2)  on 
tire  de  (5) 

ce  qui  est  impossible  d'après  (4);  par  conséquent,  on  doit  avoir 
T>K. 

Dans  la  plupart  des  expériences  de  laboratoire,  la  source  calo- 
rifique est  constituée  par  les  parois  des  vases  qui  renferment  les 
substances  réag^issantes  ;  la  température  de  la  source  est  donc 
très  voisine  de  celle  des  corps  qui  entrent  en  réaction.  Dans  ce 
cas,  qui  est  celui  où  s'est  placé  M.  Potier,  notre  loi  indique  que 
la  température  des  corps  doit  êU*e  supérieure  à  T|  pour  que  la 
réaction  endotbermique  se  produise  et  par  conséquent  que  la 
réaction  doit  être  limitée  par  la  réaction  inverse  :  la  température 
doit  être  supérieure  à  celle  de  la  dissociation  (ou  de  l'antidisso- 
ciation).  On  retrouve  ainsi  la  loi  de  M.  Potier,  comme  cas  parti- 
culier de  la  loi  énoncée  ci-dessus. 

Ceci  nous  montre  l'impossibilité  d'effectuer  des  réactions  endo- 
thermiques  dans  des  vases  opaques  aux  basses  températures 
(<;Ti).  Mais  cette  impossibilité  n'existe  plus  si  l'on  fait  agir  par 
rayonnement  une  source  à  température  élevée,  ce  qu'on  exprime 
habituellement  en  disant  que  c'est  la  lumière  qui  a  accompli  la 
réaction.  Ainsi  l'acide  carbonique  de  l'air  est  décomposé  à  la 
température  ordinaire  par  les  parties  vertes  des  végétaux  et  le 
carbone  s'unit  aux  éléments  de  l'eau  ;  c'est  là  une  réaction  forte- 
ment endotbermique  :  aussi  n'est-elle  possible  que  par  le  rayon- 
nement d'une  source  à  température  très  élevée,  le  Soleil.  Notre 
loi  permet  d'affirmer  (si  toutefois  le  principe  de  Carnot  reste  exact 
pour  les  transformations  accomplies  chez  les  êtres  vivants)  que  l'ac- 
tion chlorophyllienne  ne  peut  avoir  lieu  que  sous  l'influence  d'une 
source  à  une  température  notablement  plus  élevée  que  celle  où 
les  produits  végétaux  commencent  à  prendre  feu. 

Plus  la  température  d'une  source  est  élevée,  plus  son  spectre 
s'étend  loin  du  côté  de  l'ultra-violet.  Sans  prétendre  expliquer 
complètement,  par  le  principe  de  Carnot,  l'efficacité  bien  connue 
des  radiations  très  réfrangibles  pour  produire  les  réactions  chi- 
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iniques,  nous  ferons  remarquer  pourtant  que  certaines  réactions 
endo thermiques  pourront  être  effectuées  par  des  radiations  très 
rëfrangibles,  tandis  qu'elles  ne  pourront  pas  l'être,  d'après  notre 
loi,  par  des  radiations  moins  réfrangibles,  parce  que  celles-ci 
peuvent  être  émises  par  des  sources  à  température  trop  basse. 

Le  mode  de  raisonnement  que  nous  avons  appliqué  aux  réac- 
tions endothermiques  en  général  peut  servir,  dans  des  cas  parti- 
culiers, à  trouver  une  limite  supérieure  à  K  pour  la  température 
que  doit  avoir  la  source  qui  fournit  l'énergie  calorifique  néces- 
saire à  une  réaction  endothcrmique  :  K  n'est  qu'une  limite  infé- 
rieure (  *  ). 


(*)  Quelques  personnes  paraissent  douter  qu'il  y  ait  identité  entre  le  principe 
de  Carnot  et  la  forme  analytique  donnée  par  Glausius. 
On  se  propose  de  montrer  que,  le  principe  de  Carnot  étant  admis,  il  en  résulte 

que   /  -^  est  nécessairement  négatif  ou   nul   lorsqu'un  corps  décrit  un  cycle 

fermé,  en  désignant  par  T  la  température  de  la  source  qui  lui  fournit  la  quantité 
de  chaleur  dQ  et  quel  que  soit  le  nombre  des  sources. 

Soit,  en  effet,  une  source  à  température  T,.  En  mettant  en  jeu  des  cycles  de 
Carnot,  on  pourra  restituer  à  chacune  des  sources  la  quantité  de  chaleur  dQ 
qu'elle  a  cédée,  et  pour  cela  la  quantité  totale  Q,  de  chaleur  qu'il  aura  fallu  em- 
prunter à  la  source  (T,)  sera  donnée  par  la  condition 

rfQ 


'■-./? 


D'ailleurs,  à  la  suite  de  ces  opérations,  le  corps  est  revenu  à  son  état  primitif, 
chacune  des  sources  à  température  T  est  revenue  à  son  état  primitif  :  Q,  est  donc 
réquivalent  du  travail  total  W  produit  dans  toutes  les  opérations. 

Or,  Q,  ne  peut  être  positif,  puisque  alors  la  série  des  opérations  aurait  trans- 
formé en  travail  une  quantité  de  chaleur  Q,,  sans  qu'il  y  ait  eu  transport  de  cha- 
leur d'une  source  sur  une  autre  plus  froide,  ce  qui  est  contraire  au  principe  de 
Carnot.  On  a  donc 

â*oû 


f 


C'est,  en  substance,  le  raisonnement  même  qui  a  servi  à  Clausius  pour  établir 
cette  inégalité  {Pogg,,  i854,  Bd.  XCIII,  et  Journal  de  LiouvUle,  t.  XX). 
Si  la  transformation  fermée  est  réversible,  on  a 

(/f).'(/^')."(/f)/ 

l'indice  i  se  rapportant  à  la  transformation  réversible  effectuée  dans  un  sens  et 
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HESUBE  DES  BASSES  TEMPËRATUBEf  ; 
Par  mm.  L.  CAILLETET  et  E.  COLARDEAU. 

Si  l'on  pouvait  disposer,  comme  corps  thermométrique,  d'un 
gaz  réalisant  cet  état  idéal  que  les  physiciens  nomment  état  par- 
fait, les  indications  d'un  thermomètre  construit  avec  ce  gaz  se- 
raient en  parfaite  concordance  avec  cette  échelle  de  températures 
que  les  principes  de  la  Thermodynamique  ont  permis  de  concevoir, 
et  qui  a  reçu  le  nom  d'échelle  des  températures  absolues. 

Parmi  les  gaz,  l'hydrogène  réalise,  d'une  manière  presque  ri- 
goureuse, cet  état  parfait,  du  moins  dans  les  conditions  ordinaires 
de  température  et  de  pression,  et  il  ne  fait  que  s'en  rapprocher 
davantage  à  mesure  que  la  température  s'élève. 

Mais  le  thermomètre  à  hydrogène  est  toujours  d'un  maniement 
délicat.  Les  thermomètres  à  liquides,  plus  commodes  en  pratique, 
ne  pourront  donner  des  indications  aussi  valables  que  les  siennes, 
qu'à  la  condition  qu'on  les  aura  gradués  par  comparaison  directe 
avec  lui. 

Les  divers  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  cette  graduation 
l'ont  surtout  effectuée  pour  les  températures  élevées,  et  ils  l'ont 
laissée  presque  entièrement  de  côté  pour  les  basses  températures. 
Les  travaux  réalisés  depuis  un  certain  nombre  d'années  sur  la  liqué- 
faction des  gaz,  en  rendant  possible  la  production  de  très  grands 
froids,  nous  ont  fait  penser  qu'il  y  aurait  un  intérêt  véritable  à 
combler  cette  lacune  en  apportant  à  la  mesure  des  basses  tempé- 
ratures une  méthode  rationnelle  et  précise. 

Mais  une  autre  question  se  pose  alors.  L'hydrogène,  en  s'ap- 
prochant  de  son  point  critique  de  liquéfaction,  doit  sans  doute, 
comme  tous  les  autres  gaz,  éprouver  des  modifications  dans  ses 
propriétés  physiques  :  il  doit  perdre  graduellement  ses  qualités  de 


l'indice   3   à  la   transforma  lion   effectuée  en  sens  inverse.  Or,  les  intégrales  de 
signes  contraires  (  /  ^  )    ®M   /  "t  )   °®  peuvent  être  positives  ni  Tune 


m 


Tautre  :  elles  sont  donc  nulles  (  f  -^  =  o).  ,  ..         .    , 

\J     ^  I  {Note  de  la  R,) 
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gaz  parfait,  qui  constituent  tout  l'avantage  de  son  emploi  aux  tem- 
përatures  élevées» 

Ses  indications  cessent  alors  de  concorder  avec  l'échelle  des 
températures  absolues.  Elles  redeviennent  arbitraires. 

A  quel  moment  la  concordance  cesse-t-elle  d'être  satisfaisante? 
Quelle  est  la  limite  inférieure  jusqu'à  laquelle  on  pourra  compter 
sur  le  thermomètre  à  hydrogène?  Des  expériences  basées  sur  le 
principe  que  nous  allons  indiquer  nous  semblent  propres  à  fournir 
une  solution  de  la  question. 

La  dilatation  d'un  corps  n'est  pas  le  seul  phénomène  qui  soit 
fonction  de  la  température.  On  peut  citer,  dans  cet  ordre  d'idées, 
les  résistances  électriques,  la  quantité  de  chaleur  accumulée  dans 
un  corps,  le  moment  magnétique  d'un  barreau  aimanté,  les  indices 
de  réfraction,  le  pouvoir  rolatoire,  les  phénomènes  thermo-élec- 
triques, etc. 

Imaginons  qu'une  série  d'appareils  fondés  sur  ces  propriétés 
se  trouvent  réunis,  ainsi  qu'un  thermomètre  à  hydrogène,  dans 
un  même  milieu.  Notons,  pour  chacun  d'eux,  les  indications  I|, 
I2,  I3,  . .  .  qu'il  donne,  quand  la  température  de  l'enceinte  prend 
les  valeurs  successives  ï<,  T2,  T3,  . . .  fournies  par  le  thermomètre 
à  hydrogène,  dans  les  limites  où  ce  gaz  réalise,  d'une  façon  suffi- 
sante, l'état  parfait. 

En  traçant  la  courbe  de  ces  résultats,  nous  obtenons  la  relation 

qui  relie  les  indications  de  chacun  d'eux  à  la  température  absolue, 
dans  les  limites  de  l'expérience. 

Une  fois  cette  relation  établie,  nous  pourrons  réciproquement 
nous  en  servir  pour  calculer  la  valeur  de  T,  d'après  l'indication 
correspondante  I  donnée  par  l'appareil.  Mais  il  est  clair  que  ce 
calcul  n'aura  de  valeur  qu'autant  que  T  sera  compris  dans  les  li- 
mites entre  lesquelles  on  aura  effectué  la  graduation.  Toute  extra- 
polation un  peu  éloignée  de  ces  limites  sera  dépourvue  de  certi- 
tude. 

Admettons  toutefois  que  cette  extrapolation  donne  des  résultats 
bien  concordants  pour  tous  les  appareils  mis  en  œuvre,  ou  du  moins 
pour  un  grand  nombre  d'entre  eux.  Cette  concordance  même 
tendra  à  prouver  que  la  courbe  tracée  pour  chaque  phénomène, 
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en  fonction  de  la  température  absolue,  continue  à  le  représenter 
exactement  lorsqu'on  la  prolonge  au  delà  des  limites  de  la  gradua- 
tion. Alors  chaque  extrapolation  sera  justifiée  par  son  accord  avec 
les  autres,  et  cette  justification  sera  d'autant  meilleure  que  le 
nombre  des  appareils  comparés  sera  plus  grand  et  que  leur  con- 
struction sera  basée  sur  des  phénomènes  plus  dissemblables. 

En  abaissant  peu  à  peu  la  température  pour  laquelle  on  réali- 
sera cette  comparaison,  on  pourra  sans  doute  saisir  le  moment 
où  l'hydrogène,  assez  rapproché  de  son  point  critique,  cessera  de 
donner  une  concordance  suffisante.  Ce  sera  le  moment  de  re- 
noncer à  son  emploi. 

Il  reste  maintenant  à  soumettre  la  méthode  au  contrôle  de  l'ex- 
périence. Les  appareils  que  nous  avons  choisis  pour  cet  objet 
sont  au  nombre  de  cinq  ;  ce  sont  : 

Un  thermomètre  à  hydrogène; 

Une  résistance  électrique  constituée  par  un  fil  de  platine; 
Deux  pinces  thermo-électriques; 

Enfin  un  lingot  de  platine  refroidi  dans  le  milieu  en  expérience 
et  servant  à  une  mesure  calorimétrique. 

Thermomètre  à  hydrogène,  —  Cet  appareil  est  un  thermo- 
mètre à  volume  constant  (*),  employé  depuis  plusieurs  années  par 
l'un  de  nous,  en  particulier  dans  des  recherches  faites  en  colla- 
boration avec  M.  Bouty  surla  mesure  des  résistances  électriques 
aux  basses  températures. 

Résistance  électrique,  —  Le  fil  de  platine  a  un  diamètre  de 
o"",  a  et  une  longueur  de  6"  environ.  Il  est  enroulé  en  hélice  sur 
un  tube  mince  en  ébonite,  dans  lequel  pénètre  librement  le  ré- 
servoir du  thermomètre  à  hydrogène.  Ses  deux  extrémités  sont 
reliées  à  une  boîte  de  résistances  formant  pont  de  Wheatstone  : 
un  galvanomètre  apériodique  Deprez-d'Arsonval  permet  de  me- 
surer sans  hésitation  sa  résistance  à  -^  d'ohm  près. 

Pinces  thermo -électriques,  —  Les  avantages  des  pinces  thermo- 


(•)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences^  l.  CVI,  p.  i55;  i8 
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électriques,  si  connus  depuis  les  travaux  de  M.  E.  Becquerel,  nous 
engageaient  à  les  employer  comme  appareils  de  mesures.  L'une  de 
ces  pinces  est  le  couple  platine  pur-platine  rhodié  employé  par 
M.  Le  Chatelier  pour  la  mesure  des  hautes  températures.  Cette 
pince  se  rapproche,  aux  basses  températures,  de  son  point  neutre, 
ce  qui  a  Tinconvénient  de  diminuer  sa  sensibilité.  C'est  pour  cette 
raison  que  nous  avons  employé  simultanément  une  pince  d'une 
autre  nature,  s'éloignant,  au  contraire,  de  ce  point  neutre,  par 
refroidissement.  Le  couple  fer-cuivre  satisfait  à  ces  conditions. 

Un  commutateur  permet  d'intercaler  à  volonté  le  galvanomètre 
dans  le  circuit  de  chacune  de  ces  pinces,  ou  dans  le  pont  de 
Wheatslone. 

Pour  établir  la  relation  qui  relie  la  température  à  la  résistance 
du  fil  et  à  la  force  électromotrice  des  pinces,  on  a  plongé  ces  ap- 
pareils dans  des  milieux  à  diverses  températures  parfaitement  dé- 
terminées, qui  sont  : 

i"  Le  point  d'ébuUition  de  l'eau  à  la  pression  o",  760; 
2°  Le  point  de  fusion  de  la  glace  ; 

3°  Le  point  d'ébullition  du  chlorure  de  méthyle  à  la  pression 
ordinaire. 

L'échantillon  de  ce  chlorure  de  méthyle  que  nous  avons  em- 
ployé a  donné,  pour  cette  ébuUition,  le  nombre  — a3®,4, 
évalué  à  l'aide  d'un  excellent  thermomètre  à  mercure,  soigneuse- 
ment contrôlé  au  Bureau  international  des  Poids  et  Mesures.  Nous 
avons  trouvé  que  les  courbes  de  la  résistance  électrique  et  de  la 
force  électromotrice  des  pinces  sont  représentées,  en  fonction  de 
la  température,  par  les  équations  de  forme  connue  : 

Résistance  électrique R/ :r^  Rq-h  0,04879^  —  0,0000109^* 

Pince  Le  Chatelier Et--  o,5io48i -r- o,ooi6a4^*  (*) 

Pince  fer-cuivre E/—  0,7935^    —0,001 335^*. 

Expérience  calorimétrique.  — Nous  devons  à  l'obligeance  de 
M.  VioUe,  dans  le  laboratoire  duquel  nos  expériences  ont  été  faites, 


(^)  La  seconde  soudure  des  pinces  est  supposée  maintenue  dans  la  glace  fon- 
dante. 


igo  CAILLETET  ET  COLARDEAU. 

lin  lingot  de  plaline  pur,  du  poids  de  Zoo^^.  Ce  lingot  a  la  forme 
d^un  prisme  rectangulaire;  il  ne  plonge  pas  directement  dans  le 
bain,  mais  il  est  renfermé  dans  un  étui  de  cuivre  mince,  ouvert  à 
l'une  de  ses  extrémités.  On  bouche  cette  ouverture,  pendant  l'ex- 
périence, au  moyen  d'un  tampon  de  coton  destiné  à  empêcher  le 
réchauffement  par  le  renouvellement  de  l'air  intérieur.  On  peut 
extraire  le  lingot  de  cet  étui  au  moyen  d'un  fil  de  platine  fixé  à 
Tune  de  ses  extrémités. 

Quand  ce  système  a  séjourné  assez  longtemps  dans  le  gaz  li- 
quéfié pour  en  avoir  pris  la  température,  on  le  transporte  rapide- 
ment au-dessus  d'un  calorimètre  Berthelot.  Le  lingot  enlevé  de 
l'étui  est  plongé  dans  le  calorimètre,  dont  on  suit  la  température  à 
l'aide  d'un  thermomètre  qui  donne  le  centième  de  degré. 

Les  avantages  de  l'étui  de  cuivre  mince  sont  faciles  à  saisir.  Il 
empêche  le  lingot  d'emporter  avec  lui  dans  le  calorimètre  le  gaz 
liquéfié,  il  protège  le  métal  contre  le  rayonnement  pendant  le 
transport,  enfin  il  met  obstacle  à  la  condensation  de  la  vapeur 
d'eau  atmosphérique. 

Le  calcul  de  la  température  du  lingot  se  (ait  facilement  par  l'ap- 
plication de  la  formule  donnée  par  M.  Violle  pour  résumer  l'étude 
calorimétrique  du  platine  entre  o"  et  1700**. 

Résultats  des  expériences.  —  Nos  premières  expériences,  por- 
tant sur  le  protoxyde  d'azote,  ont  été  effectuées  avant  l'installation 
complète  des  pinces  thermo-électriques.  Elles  ne  comportent 
donc  que  l'emploi  de  trois  de  nos  appareils.  Les  expériences  sui- 
vantes, faites  avec  l'éthylène  liquide,  nous  ont  fourni  les  résultats 
de  la  comparaison  des  cinq  appareils. 

Nous  résumons  ces  résultats  dans  le  Tableau  suivant  : 


Thermomètre  à  hydrogène. . 

Résistance  électrique 

Expérience  calorimétrique. . . 
Pince  platine-platine  rhodié. 
Pince  fer-cuivre 


Température  d'ébullilion 

sous 

la  pression  atmosphérique. 

Protoxyde  d'azote. 

Éthyléne. 

0 
—  88,8 

0 
—   102,4 

-  88,7 

—   102,6 

-  88,9 

—   102,0 

» 

—  102, r 

» 

—  102,9 
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Les  nombres  ainsi  obtenus  présenlent,  comme  on  le  voit,  une 
concordance  aussi  satisfaisante  qu'on  peut  l'espérer  dans  des  ex- 
périences de  ce  genre.  La  conclusion  de  ces  résultats  doit  donc 
être  que  Thydrogène  continue  à  être  à  un  gaz  parfait  jusqu'à  —  1 00*^. 

Il  nous  a  paru  intéressant  d'examiner  en  même  temps  quelles 
indications  donne,  dans  ces  liquides  à  basse  température,  un  ther- 
momètre à  alcool  gradué  par  la  méthode  ordinaire.  Les  points 
fixes  de  ce  thermomètre  ont  été  obtenus  dans  la  glace  fondante  et 
dans  Teau  à  -t-  So**.  Cet  intervalle  a  été  divisé  en  parties  égales,  et 
la  graduation  a  été  prolongée.  Dans  ces  conditions,  l'appareil 
marque  seulement  —  89^,5  dans  l'éthylène  bouillant  à  la  pression 
de  l'atmosphère  :  c'est  une  différence  d'environ  i3**  avec  les  nom- 
bres mentionnés  ci-dessus. 

En  i885,  M.  Wroblewski  avait  comparé  les  indications  d'un 
thermomètre  à  hydrogène  à  celles  d'une  pince  thermo-électrique 
maillechort-cuivre  ('),  et  il  avait  trouvé  une  concordance  satisfai- 
sante jusqu'à  des  températures  voisines  de  — 190**,  mais  la  com- 
paraison n'avait  porté  que  sur  un  seul  appareil,  ce  qui  est  insuf- 
fisant pour  éliminer  complètement  l'efl'et  du  hasard. 

De  plus,  elle  n'avait  eu  lieu,  en  réalité,  que  sur  une  étendue  de 
60**,  car,  dans  la  graduation  de  la  pince,  M.  Wroblewski  avait 
admis,  a  priori,  que  le  thermomètre  à  hydrogène  continue  à 
donner  des  indications  valables  au  voisiuage  de  —  100®  (élhylène 
liquide)  et  même  de  —  iSo"*.  Il  était  essentiel  de  mettre  ce  point 
hors  de  doute. 

C'était  le  but  de  nos  premières  expériences. 

Nous  nous  proposons  de  continuer  ces  recherches  à  l'aide  de 
gaz  liquéfiés  bouillant  à  déplus  basses  températures. 

En  terminant,  nous  adressons  nos  remerciements  à  M.  Violle, 
ainsi  qu'à  MM.  Carpentier  et  Ducretet,  pour  Tobligeance  qu'ils 
ont  mise  à  nous  faciliter  l'exécution  de  ce  Travail. 


(•)  Sitzungsberichte  der  Kaû.  Académie  Wien  (mars  i885). 
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COISTAHTBS  OFTIQUES  Bïï  ftTPSE  DE  HOITIIABTBS; 
Par  m.  h.  DUFBT. 

La  variété  de  gypse  dite  fer  de  lance,  la  plus  abondante  aun 
environs  de  Paris  et  la  plus  fréquemment  utilisée,  tout  au  moins 
par  les  physiciens  français,  dans  les  recherches  d'optique  cristal- 
lographique,  n'a  pas  encore  été,  que  je  sache,  l'objet  d'une  étude 
systématique  et  complète.  Peut-être  doit-on  en  chercher  la  raison 
dans  la  facilité  particulière  du  clivage  suivant  g^  ^  qui  donne  à  la 
matière  une  certaine  âpreté  dans  d'autres  directions  que  celle  du 
clivage  facile,  et  a  pu  décourager  les  constructeurs.  J'ai  pu,  grâce 
à  l'habileté  de  M.  I.  Werlein,  étudier  des  lames  et  des  prismes 
taillés  dans  un  même  fragment  de  gypse,  se  rapportant  par  consé- 
quent à  un  échantillon  bien  déterminé. 

I.  —  Détermination  des  indices  principaux  pour  la  raie  D. 

J'avais  à  ma  disposition  deux  prismes,  de  60°  environ,  le  pre- 
mier ayant  la  base  parallèle  au  clivage  facile,  et  le  plan  bissecteur 
très  voisin  de  la  section  principale,  le  second  ayant  pour  plan  bis- 
secteur le  clivage  facile. 

Le  premier  prisme  n'a  été  utilisé  que  pour  fournir  l'indice 
moyen,  correspondant  aux  vibrations  parallèles  à  l'arête,  l'erreur 
provenant  de  la  détermination  imparfaite  de  l'angle  du  plan  bis- 
secteur du  prisme  et  de  la  section  principale  pour  une  couleur 
déterminée,  pouvant  certainement  affecter  les  décimales  données 
par  l'observation  directe. 

Le  second  prisme  me  donnait,  sous  la  position  de  déviation  mi- 
nimum, les  indices  maximum  et  minimum.  Je  me  suis  assuré  que 
Tangle  du  plan  bissecteur  avec  le  plan  du  clivage  facile  n'était 
que  de  12',  ce  qui  ne  peut  amener  qu'une  erreur  complètement 
négligeable.  L'arête  du  prisme  était  presque  absolument  dans  le 
clivage  facile. 

Pour  la  mesure  des  indices  pour  la  raie  D,  les  prismes  dont  les 
faces  bien  planes  étaient  simplement  amenées  au  douci  furent 
légèrement  polis  sur  une  lame  de  verre  plane,  de  manière  à  pré- 
senter de  très  bonnes  images,  soit  par  réflexion,  soit  par  transmis- 
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sion.  Les  indices  ont  été  mesurés  à  l'aide  d'un  goniomètre  de 
Brunner  donnant  directement  les  lo"  et  par  estime  les  5'^.  L'ob- 
servation de  la  température  est  ici  un  des  points  les  plus  impor- 
tants, et  malheureusement  un  des  problèmes  les  plus  difficiles  à 
résoudre  avec  quelque  exactitude.  J'ai  dû  me  réduire  à  placer  sur 
la  plate-forme  du  goniomètre,  tout  près  du  prisme,  un  tube  rempli 
d'eau  où  plongeait  un  thermomètre  sensible  et  bien  étudié.  Les 
mesures  ont  toutes  été  ramenées  à  la  température  de  ig^C.  à 
l'aide  des  variations  par  la  température  que  j'ai  déterminées, 
comme  on  le  verra  plus  loin. 

Les  valeurs  moyennes  déduites  des  mesures  sont,  pour  la  tem- 
pérature de  19®, 

n^  =  1,56962, 

n,n  =  1,52260, 
iip  =  1 ,52046. 

Ces  nombres  conduisent,  pour  l'angle  intérieur  des  axes,  à  la 
valeur  58®i'3o''  au  lieu  de  58^5'  (observé). 

L'écart  des  obser\'ations  entre  elles  n'atteint  que  quelques  unités 
du  cinquième  ordre  décimal.  On  peut  donc  croire,  surtout  en 
présence  de  la  concordance  entre  la  valeur  calculée  et  la  valeur 
mesurée  de  l'angle  des  axes,  que  ces  nombres  sont  au  moins  exacts 
à  H-  2  unités  du  cinquième  ordre  décimal. 

II.  —  Mesure  de  la  dispersion. 

Les  prismes  ainsi  préparés  pour  la  raie  D  ne  présentaient  pas 
pour  d'autres  raies  spectrales  une  transparence  suffisante.  J'ai 
recouvert  les  faces  de  lames  de  verre,  appliquées  à  l'aide  de  téré- 
benthine épaissie,  et  dont  les  déviations  se  compensaient.  Ce  pro- 
cédé, insuffisant  pour  la  détermination  d'un  indice  isolé,  suffit 
largement  dans  le  cas  actuel,  ou  je  relevais  la  distance,  sous  dé- 
viation minimum,  entre  la  raie  du  sodium  et  d'autres  raies.  J'ai 
pris  les  raies  du  lithium  et  du  thallium,  et  les  trois  raies  C,  F  et  y 
de  l'hydrogène. 

J'ai  répété  les  mesures  un  grand  nombre  de  fois  de  manière  à 
n'avoir  pas  (sauf  peut-être  pour  la  raie  y  de  l'hydrogène)  entre  la 
déviation  minimum  d'une  raie  et  la  déviation  minimum  de  la 
raie  D  une  erreur  dépassant  10'^.  A  la  première  inspection  des 
chiflres  obtenus,  on  voit  qu'on  ne  saurait  les  représenter  par  une 
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formule  à  trois  termes,  telle  que  la  formule  de  Cauchy.  Il  faui 
employer  la  formule  de  dispersion  de  Briol,  contenant  un  lerme 
proportionnel  au  carré  de  la  longueur  d^onde.  Pour  chaque  indice 
principal,  les  trois  coefficients  B,  C,  D,  de  la  formule 

ont  été  déterminés  à  Taide  des  mesures  relatives  au  lithium,  au 
thallium  et  à  la  raie  F,  l'indice  pour  la  raie  D  (moyenne  des  raies 
D|  et  D2)  étant  admis.  Ce  dernier  indice  servait  ensuite  à  cal- 
culer A. 

Les  longueurs  d'onde  employées  dans  le  calcul  sont,   d'après 
A.ngstrom, 

Li 0,6705 

C 0,656a 

[DiD,] 0,5892 

Th 0,5349 

F 0,48606 

T  0,4340 

J'obtiens  ainsi,  pour  les  trois  indices  principaux  et  pour  les  raies 
précitées  : 


Li 1,62672 

G 1,52717 

D 1,52962 

Th 1,53218 

F 1,53524 

Y  I ,53982 

Li 1,51977 

C I,5202I 

D j, 52260 

Th i,525io 

F 1,52805 

Y 1,53238 

Li 1,51770 

G i,5i8i2 

D. 1,52046 

Th 1,52295 

F 1,52592 

Y i,53o34 


Calcule. 


1 ,52718 


1,53987 
Calculé. 

I ,52021 


1,53240 

Calculé. 
i,5i8i2 


[,53o32 


A 1,525090 

logB 3,310077 

logC 4,290^35 

log(~D) 5,946859 


A 1,516212 

logB 3,434313 

logC 5,029546 

log(-D) 3,826991 


A 1, 512844 

logB 3,470557 

logC 5,982407 

log(-D) 3,687955 
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On  sait  que  la  courbe  ayant  les  indices  pour  ordonnées  et 

pour  abscisses  r-  est  toujours  voisine  d'une  droite.  Dans  le  cas 

actuel  elle  présente,  pour  les  trois  indices,  un  point  d^nflexion 
situé  dans  le  spectre  visible,  et  un  point  sensiblement  le  même. 
C'est  un  résultat  qu'on  obtient  déjà  avec  les  indices  de  l'eau;  je 
renverrai  sur  ce  point  à  un  Mémoire  que  j'ai  publié  il  y  a  quelques 
années  (*).  La  valeur  de  \  pour  laquelle  se  produit  le  point  d'in- 
flexion s'obtient  immédiatement  en  égalant  à  o  y r-^;  on  a  ainsi  : 


(^r.)- 


Point  d'inflexion. 


Pour  X  =  riff o,53o    (entre  la  raie  du  thallium  et  la  raie  E) 

X  = /i,„ o,5o2    (entre  61  et  F) 

"k  =  Fip 0,520    (très  près  de  61) 


III.  —  Angle  des  axes  optiques  et  dispersion  des  axes  d'élasticité. 

Les  valeurs  précédemment  trouvées  pour  les  indices  donnent 
pour  l'angle  intérieur  des  axes  optiques  les  nombres  suivants, 
relatifs  à  la  température  de  ig^C.  : 

aV. 

o  f 

Li 57.28,0 

G 57.39,0 

D 58.   1,5 

Th 57.56,0 

F 57.20,5 

Ces  valeurs  concordent  parfaitement  avec  celles  tirées  de  l'ob- 
servation directe. 

La  plaque  ayant  servi  aux  mesures  a  été  taillée  dans  le  même 
fragment  de  gypse  que  les  prismes;  elle  a  une  épaisseur  de  4"*™, 83 
et  est  très  sensiblement  normale  à  la  bissectrice  aiguë  vers  20**C. 
Je  l'ai  toujours  observée  dans  l'eau,  ce  qui  annihile  l'erreur  qui 
pourrait  provenir  d'une  faible  excentricité  de  la  plaque. 


(*)  H.  DuFET,  Recherclies  expérimentales  sur  la  variation  des  indices  de 
réfraction  sous  Vinjluence  de  la  chaleur  {Bull,  de  la  Soc,  minéral. j  t.  VIII, 
p.  219,  et  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  IV,  p.  889. 

/.  de  Phys.,  2*  série,  t.  Vil.  (Juillet  188^.)  ai 
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Je  trouve  ainsi,  en  faisant  les  corrections  convenables  relatives 
à  la  température,  pour  la  température  de  iQ'^C, 

Déduit  Calculé 

des  par 

mesures  directes.     les  iodices.        Différence.  4>(*). 

Li 57. '26.40  57.28.  o  — i.ao  -+-  G.5o 

G 57.36.5o  57.39.0  —M. 10  -h  4.3o 

D 58.  5.  o  57.   i.3o  -  3.3o  0.00 

Th 57.58.3o  57.56.0  — i.3o  -+-  5.oo 

F. 57.^3.  o  57.ao.30  -T-'2.3o  -hi9.3o 

On  voit  que  Tangle  des  axes  passe  par  un  maximum  pour  une 
longueur  d'onde  voisine  de  D  (exactement /  =  0^^,5754)  et  que 
toutes  les  bissectrices  sont  d'un  même  côté  de  celle  de  la  raie  D; 
c'est  un  résultat  obtenu  déjà  par  M.  von  Lang. 

IV.  —  Dispersion  de  double  réfraction. 

Les  mesures  par  le  prisme  m'ont  donné  pour  les  différences 
des  indices  principaux  des  valeurs  que  j'ai  cherché  à  appuyer 
d'expériences  plus  directes.  Les  méthodes  interférentielles  con- 
duisent, en  effet,  dans  ce  cas,  à  des  résultats  facilement  exacts  et 
qui  donnent  un  contrôle  précieux. 

Le  prisme  donnant  les  indices  maximum  et  minimum  m'a  donné, 
pour  la  raie  D,  la  valeur  n^  —  /?^  =  0,00916,  relative  à  la  tempé- 
rature de  i9"C.  Environ  quinze  mesures  faites  les  unes  sans  lames 
de  verre,  les  autres,  ce  qui  est  suffisant  dans  le  cas  actuel,  avec 
lames  de  verre,  m'ont  conduit  à  des  nombres  compris  entre 
0,00917  et  0,00915. 

Des  lames  de  clivage,  parfaitement  nettes,  me  donnaient  les 
franges  de  Fizeau  et  Foucault,  les  lames  étant  plongées  dans 
l'huile,  pour  pouvoir  en  connaître  la  température;  on  pou\fcaitdès 
lors  évaluer  la  fraction  qu'il  fallait  ajouter  au  retard  exprimé  par 
un  nombre  entier  de  longueurs  d'onde,  correspondant  à  la  frange 
immédiatement  inférieure  à  la  raie  D. 

Quant  au   retard  lui-même,  on  l'obtient  sans    difficulté.   On 


(')  Angle  de  la  bisscclrice  relative  à  une  couleur  avec  celle  relative  à  la  raie  D. 
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peut  employer  le  procédé  du  compensateur  avec  un  quartz  paral- 
lèle à  Taxe,  taillé  en  prisme  très  aigu,  et  comi)ter  le  nombre  de 
franges  qui  existent  entre  la  frange  centrale  sans  lame  de  gypse  et 
la  frange  centrale  avec  lame.  Un  autre  procédé  plus  simple,  et 
dont  je  recommande  l'emploi,  consiste  à  utiliser  le  microscope 
polarisant;  une  lame  de  spath  donne  les  anneaux  et  la  croix  poire, 
eo  lumière  blanche;  on  interpose  la  lame  de  gypse  au-dessus  du 
polariseur  ou  au-dessous  de  Tanalyseur.  Les  anneaux  disparaissent, 
mais  on  les  retrouve  en  tournant  la  lame  de  spath.  Il  n  y  a  jamais 
d'hésitation  sur  la  frange  noire,  malgré  la  différence  des  disper- 
sions de  double  réfraction  du  spath  et  du  gypse.  Substituant  alors 
à  la  lumière  blanche  la  flamme  de  la  soude,  on  compte  facilement 
le  nombre  de  franges  passées  depuis  F  incidence  normale.  Ce  pro- 
cédé s'applique  sans  difficulté  jusqu'à  des  retards  de  4o  à 
5o  franges. 

Les  épaisseurs  mesurées  au  sphéromètre  donnent  constamment 
des  nombres  trop  grands,  à  cause  de  la  difficulté  des  contacts.  Je 
nie  suis  assuré  qu^il  vaut  mieux,  pour  cette  substance  au  moins, 
employer  un  Palmer  donnant,  à  l'aide  d'un  vernier  disposé  le  long 
de  la  vis,  le  millième  de  milliinètre.  Il  serait  assurément  illusoire 
de  demander,  pour  des  mesui*es  absolues,  une  telle  approximation 
à  cet  instrument  ;  mais,  pour  des  mesures  relatives,  le  contact  est 
mieux  assuré,  et  en  général  la  vis  de  ces  instruments,  quand  ils 
sont  construits  avec  quelque  soin,  n'est  pas.  sensiblement  infé- 
rieure à  celle  des  sphéromètres  ordinaires. 

J'ai  été  conduit  aux  résultats  suivants  : 

N»»  des  plaques.    Épaisseurs.  Retards.    Température,  n^^n^^uf. 

mm  X                       o 

I ',753  ^77^8  17,4  0,00915 

il 1,950  3o,43  18,0  0,00918 

III 2,965  46,17  19,4  0,00918 

» »  46,27  18,0  0,00918 

» »  46,23  18,5  0,00918 

IV 5,36o  83,36  18,7  0,00916 

» »  83,37  21,0  0,00919 

Ces  résultats  donnent  comme  moyenne  0,00918  à  I9**C.;  pour 
avoir  le  résultat  des  mesures  directes,  il  suffit  de  supposer  que  le 
pas  de  la  vis  du  Palmer  vaut  i™'",oo22,  ce  qui  est  absolument  dans 


298  H.  DU  F  ET. 

les  limites  acceptables.  Ceci  est,  somme  toute,  une  graduation  de 
la  vis  de  Finstrument  en  longueur  d*onde  de  la  raie  D,  cette  der- 
nière étant  admise  égale  à  0^^,5892. 

Ceci  fait,  j^ai  déterminé  les  différences  de  retard  entre  la  raie  D 
et  une  autre  raie.  A  la  condition  d^opérer  sur  une  lame  un  peu 
épaisse,  et  j'avais  une  lame  de  10"*",  88,  les  franges  sont  sensible- 
ment équidistantes  ;  il  est  impossible  de  se  tromper  de  plus  d^un 
dixième  de  frange,  et  avec  un  peu  de  soin  on  arrive  facilement  au 
vingt-cinquième.  Je  crois  que  ce  procédé,  avec  un  prisme  quel- 
conque et  des  radiations  bien  déterminées,  vaut  mieux  que  le  pro- 
cédé adopté  d'ordinaire,  consistant  à  se  servir  d'un  réseau  et  à 
déterminer  la  longueur  d'onde  des  franges  obscures  dont  le  nu- 
méro d'ordre  est  alors  exprimé  en  nombres  entiers;  on  opère  en 
effet  sur  des  longueurs  d'onde  bien  connues,  déterminées  par  dif- 
férents expérimentateurs,  précisément  à  l'aide  de  réseaux,  mais 
mieux  étudiés  qu'on  ne  saurait  le  faire  dans  une  expérience  isolée, 
et  sur  des  indices  mesurés  directement  et  non  par  interpolation. 

Soient  alors  p  le  nombre  de  franges  et  de  fractions  de  franges 
qui  se  trouvent  entre  une  raie  de  longueur  d'onde  X  et  la  raie  D, 
Xd  la  longueur  d'onde  de  la  raie  D,  (/i  —  n!)\  et  {n  —  n')^  la  diffé- 
rence des  indices  principaux  pour  ces  deux  longueurs  d*onde, 
e  l'épaisseur  de  la  lame,  on  a  immédiatement,  à  l'aide  des  for- 
mules connues, 

(/i  — n')x  — ('t--'»')Dr-  =  4-- 
Ad        ^ 

J'ai  admis  pour  {iig  —  'i/>)D  '^i  valeur  0,00916,  et  je  trouve 
alors  pour  rig  —  rip  \ 

Raies.  Par  les  franges.  Par  le  prisme. 

Li 0,00903  0,00902 

G 0,00906  0,00904 

D    0,00916 (admis)      0,00916 

Th o  ,00924  o  ,00923 

F 0,00932  0,00932 

Pour  la  différence  des  indices  moyen  et  minimum,  je  me  suis 
servi  d'abord  de  la  lame  servant  à  l'observation  de  l'angle  des  axes 
optiques.  En  s'en  servant  pour  l'obtention  des  franges  de  Fizeau 
et  Foucault,  la  lame  étant  plongée  dans  l'huile,  on  obtient  le  re- 
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lard  à  une  température  connue  et  Ton  en  déduit  le  retard  à  19**. 
L'épaisseur  mesurée  au  Palmer  est  de  4"*"?  81 8;  avec  la  valeur 
donnée  pour  le  pas  de  la  vis  par  les  mesures  sur  rig  —  rip,  on  a 
4™"*, 829,  ce  qui  donne  pour  n,n  —  rip  {k  19")  o, 0021 44  î  '^s  me- 
sures par  le  prisme  donnent  0,00214  -  il  y  a  donc  un  accord  com- 
plet entre  ces  diflférentes  déterminations. 

Pour  la  variation  de  double  réfraction,  j'ai  utilisé  un  de  mes 
prismes,  dont  une  des  faces  est  très  sensiblement  parallèle  à  la 
bissectrice  aiguë;  j'ai  taillé  sur  l'arête  réfringente  une  petite  face 
d'à  peu  près  i""  de  large,  qui  m'a  permis  d'observer  les  franges 
de  Fizeau  et  Foucault  avec  mon  microscope  polarisant,  le  plan 
des  axes  optiques  étant  placé  verticalement.  On  a  des  franges 
courbes  qu'on  amène  à  être  tangentes  au  fil  du  réticule.  C'est  alors 
par  les  positions  de  la  vis  micrométrique  déplaçant  le  collimateur 
du  spectroscope  à  vision  directe  que  l'on  apprécie  la  distance  à 
une  raie  métallique  des  deux  franges  qui  la  comprennent  et,  par 
conséquent,  la  fraction  de  frange  à  ajouter  au  nombre  entier  qui 
donne  le  retard.  L'épaisseur  de  la  lamé  a  été  mesurée  à  la  machine 
à  diviser  et  trouvée  égale  à  i9™",8i.  J'ai  répété  les  mesures  avec 
la  lame  de  4°"")S29,  mais  ici  les  franges  sont  un  peu  larges  el 
diffuses. 


/*/w  —  f^ 


Par  les  franges. 

Raies.  Lamede  i9"*"y8i.    Lame  de  4""" ,^29.  Par  le  prisme. 

Li o,ooao7  0,00206  0,00207 

G 0,00209  0,00208  0,00209 

D 0,00214  (admis)  »  0,00214 

Th o,oo2iG  o,0O2i5  o,oo2i5 

F 0,00214  0,002l3  0,002l3 

On  voit  qu'ici  la  différence  des  indices  principaux  présente  dans 
le  vert  un  maximum,  peu  marqué  à  la  vérité,  mais  qui  suffît  à 
amener  le  maximum  très  net  que  l'angle  des  axes  optiques  présente 
pour  la  raie  D. 

Ces  résultats,  comme  on  le  verra  plus  loin,  ne  sont  pas  d'accord 
avec  ceux  annoncés  par  M.  von  Lang,  et  c'est  en  raison  de  cette 
divergence  que  j'ai  multiplié  sur  ce  point  les  mesures. 


3oo  H.  DUFET. 


Y.  —  Variationi  des  indices  tur  la  tdmpératurd. 

J'ai  repris  complùlement,  sur  ce  point  imporlant,  les  mesures 
que  j^avais  publiées,  il  y  a  quelques  années  (*),  en  m'efTorçant  de 
les  rendre  plus  précises, 

J^ai  déterminé  d'abord  la  variation  avec  la  température  d'un 
des  indices  principaux  par  la  méthode  que  j'ai  employée  pour  le 
quartz  et  que  j'ai  décrite  dans  un  Mémoire  résumé  dans  ce 
Journal  (*).  La  lame  de  gypse  de  io"",88,  placée  au  centre  d'une 
étuve  de  Gay-Lussac,  servait  à  donner  les  franges  de  Talbot, 
grâce  à  la  compensation  produite  par  un  quartz  normal  à  l'axe 
équivalent  à  une  épaisseur  un  peu  plus  grande  et  placé  en  dehors 
de  l'éluve.  La  température  de  l'étuve  pouvait  être  maintenue  con- 
stante grâce  à  un  régulateur  Benoît,  et  appréciée  par  un  thermo- 
mètre bien  étudié  et  dûment  corrigé.  L'effet  produit  par  une  élé- 
vation de  température  est  une  augmentation  de  retard  :  j'observais 
les  franges  produites  par  l'indice  maximum;  le  sens  de  la  variation 
du  retard  montre  que  reflet  de  la  diminution  d'indice  l'emporte 
sur  l'eflet  de  l'augmentation  d'épaisseur  du  gypse.  En  appelant  rio 
l'indice  du  gypse  à  o®,  t^  —  ^  la  variation  de  température,  [x  le  coef- 

iicient  de  dilatation  du  gypse  pour  la  température  moyenne  — ; — > 

e  son  épaisseur,  p  le  nombre  de  franges  qui  passent,  et  enfin,  en 
représentant  l'indice  de  l'air  chaud  par  rapport  à  l'air  froid  par  la 
formule 

I  —  0,000001071  C  —  o,  00000089  a5f* 

(l'indice  de  l'air  à  0°  étant  pris  égal  à  i,  puisqu'on  prend  les  lon- 
gueurs d'onde  dans  l'air),  on  a  la  formule 


(»)    Variation  des  indices  de   réfraction  du  gypse  avec  la  température 
{Journal  de  Physique  y  1"  série,  t.  X,  p.  5i3). 
(■)  Journal  de  Physique^  a*  série,  l.  III,  p.  a5i,  et  t.  IV,  p.  389. 
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J'ai  pris  pour  |jl  la  valeur  donnée  par  M.  Fizeau,  et  j'ai  obtenu  : 

V  —  t.  2     '  p,  dt  ' 

o  o 

38,24  25,65  2,8o  — o,oooo'265a 

39,76  24,89  2,90  —0,00002649 

36, a 3  23,37  2,65  — o,ooooa654 

Je  prends  comme  valeur  moyenne  —  0,0000266. 

La  variation  de  n^  —  Tip  a  été  obtenue  par  le  déplacement  des 
franges  de  Fizeau  et  Foucault,  produites  par  la  même  lame  de 
10™°^,  88.  Ici,  pour  une  variation  de  température  de  35^,8oC.  et 
une  température  moyenne  de  24",  il  passe  7^%  5,  le  retard  dimi- 
nuant quand  la  température  augmente.  On  a,  avec  la  formule 


dt  '  ^"^      "P"--      e(f-l)' 

pour        *' ■ — —f  la  valeur 

—  0,000011748, 


dt 
d'où 


—T^   = 0,0000148. 


Enfin  la  variation  du  troisième  indice  s'obtient  au  mo^en  de  la 
variation  de  Tangle  des  axes  sous  Tinfluence  de  la  chaleur.  La 
lame  servant  à  l'observation  des  axes  optiques  est  placée  dans  une 
cave  pleine  d'eau  dont  la  température  s'abaisse  lentement.  Du  dé- 
placement dans  l'eau  de  chacun  des  systèmes  d'anneaux  on  déduit 
la  variation  des  angles  que  fait  chacun  des  axes  intérieurs  avec  la 
normale  à  la  plaque.  La  bissectrice  aiguë  coïncidait  avec  cette 
normale  pour  la  température  de  20^.  Je  trouve  ainsi  pour  le  demi- 
angle  intérieur  Y  des  axes  optiques  la  formule 

—  -7-  =  0,002348  4-  0,000048^, 

les  angles  étant  exprimés  par  des  longueurs  d'arcs,  et  pour  la  va- 
riation de  l'angle  de  la  bissectrice  aiguë,  la  valeur  sensiblement 
constante 

^  =  i'32'  3 
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Les  coefficients  de  -^  doivent  certainement  être  fonctions  de 

l'épaisseur  de  la  plaque  et  de  la  vitesse  de  refroidissement;  mais, 
quand  la  cuve  est  voisine  de  la  température  ambiante,  sa  tempé- 
rature ne  saurait  être  différente  de  celle  du  gypse.  On  peut  donc 

prendre  pour  -^  la  valeur  donnée  par  la  formule  pour  la  tempé- 
rature la  plus  basse  des  expériences;  j'ai  ainsi  à  ao°C. 

-_   =  — o,oo33o8. 
ai 

En  exprimant  --r-  en  fonction  des  trois  indices  principaux,  on 
obtient  une  équation  entre  leurs  dérivées,  d'où  Ton  tire  la  valeur 
de  ^«.  Il  vient 

—-i —  =  —  o,ooo43i. 
ut 

Les  variations  ainsi  obtenues  sont  les  variations  des  indices  par 
rapport  à  l'air  froid  ;  les  variations  par  rapport  à  l'air  chaud,  qui 
doivent  servir,  par  exemple,  dans  le  cas  d'un  prisme  à  la  tempéra- 
rature  ambiante,  s'obtiennent  en  en  retranchant  la  dérivée  de  l'in- 
dice de  l'air  par  rapport  à  la  température.  J'ai  ainsi,  en  définitive  : 

Air  froid.  Air  chaud. 

—-jy- —0,0000265  —0,0000248 

dn,n  ,«  ,    . 

--7T- 0,0000431  — 0,000041^ 

dn 
It 


- — 0,0000148  — o,ooooi3i 


J'avais  été  conduit,  dans  mes  anciennes  mesures,  aux  valeurs 
—  o,ooooa5,  — o,oooo44i  — o, 000014,  aussi  concordantes  que 
possible,  vu  l'imperfection  des  procédés,  avec  les  mesures  ac- 
tuelles. 

VI.  —  Comparaison  aux  résultats  antérieurs. 

a.  Angle  des  axes.  —  Un  certain  nombre  de  mesures  ont  été 
faites  pour  des  radiations  autres  que  la  raie  D  et  assez  mal  déter- 
minées (rayons  rouges,  rayons  violets)^  et  à  des  températures 
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trop  différentes  de  celles  de  mes  mesures  pour  qu'il  y  ait  lieu  à 
comparaison.  Je  retiendrai  d'abord  les  mesures  de  Neumann  (*) 
qui  donne,  pour  la  raie  D,  les  valeurs  61*24'  à  9°,38C.  et  57*37 
à  20®,  25  G.  On  en  tire,  en  supposant  l'angle  une  fonction  linéaire 
de  la  température,  2V  =  58*2'  à  ig^C,  et  d'après  ma  formule 
57*5i'.  J'ai  trouvé  à  la  même  température  58*5'. 

M.  von  Lang  (^)  a  mesuré  l'angle  des  axes  pour  différentes  raies 
spectrales.  Il  trouve  pour  la  raie  D  58*8'  à  18*,  d'où  l'on  aurait 
57*57'  à  19*.  Ses  mesures,  relatives  aux  raies  du  spectre  solaire, 
peuvent  se  comparer  aux  miennes  pour  les  raies  C,  D  et  F;  on  a 
pour  le  demi-angle  V  des  axes  optiques  et  pour  l'angle  ^  de  la  bis- 
sectrice avec  celle  de  la  raie  D  : 

V-  ?j 

Von  Lang  à  18".     Dufet  à  ig".       Von  Lang  à  18».    Dufet  à  ig*». 

o      /  o       /  I  i        a 

C 57.42  57.37  5  5 

D 58.  8  58.  5  o  o 

F 57.28  57.23  18  19.30 

L'angle  des  axes  semble  donc  être  très  sensiblement  le  même 
dans  des  gypses  de  différentes  provenances;  j'ai  d'ailleurs  observé 
que  des  lames  de  Bex  me  donnaient  très  sensiblement  le  même 
résultat  que  la  lame  de  gypse  de  Montmartre.  Peut-être  Tangle 
des  axes  est-il  un  peu  plus  grand  chez  ce  dernier. 

p.  Indices,  —  Quant  aux  indices,  je  laisserai  de  côté  un  cer- 
tain nombre  de  déterminations  faites  notamment  par  MM.  Quincke, 
IMatthiesen,  F.  Kohlrausch,  par  la  méthode  de  la  réflexion  totale, 
et  qui  paraissent  avoir  eu  pour  but  plutôt  de  vérifier  la  méthode 
à  l'aide  d'indices  connus  que  de  déterminer  ces  indices. 

Angstrôm,  dans  des  mesures  très  soignées,  mais  qui  n'ont  porté 
que  sur  la  raie  D,  donne,  pour  les  indices  principaux  d'un  gypse 
de  provenance  indéterminée  et  à  la  température  de  19*,  les  va- 
leurs 

'»^  =  i,  5*975, 
/i,„  =  1,52267, 
np=  i,52o56. 


(»  )  Pogg.  Ann.,  t.  XXXV,  p.  8i5. 

(»)  Académie  des  Sciences  de  Vienne,  p.  196;  1876  (analysé  dans  le  Journal 
de  Physique^  1"  série,  t.  VII,  p.  277). 
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L'angle  des  axes  qu*on  calcule  d'après  ces  nombres  est  57^3i'. 
Ces  nombres  sont  donc  un  peu  plus  forts  que  les  miens;  la  diffé- 
rence est  faible  et  atteint  en  moyenne  o,  oooi . 

M.  von  Lang  a  publié  des  mesures  très  complètes  sur  le  gvpse, 
faites  à  Taide  d'un  seul  prisme,  dont  l'angle  était  de  32^53',  les 
unes,  pour  l'indice  moyen,  à  l'aide  de  la  déviation  minimum,  les 
autres,  pour  les  deux  autres  indices,  sous  des  indices  quelconques, 
avec  l'aide  des  formules  donnant  les  indices  principaux  en  fonc- 
tion de  l'indice  extraordinaire. 

Les  premières  mesures  sont  presque  complètement  d'accord 
avec  les  miennes.  M.  von  Lang  représente  ses  mesures  par  la  for- 
mule de  dispersion  de  Cauchy  à  trois  constantes;  je  les  ai  calcu- 
lées à  l'aide  de  la  formule  de  Briot,  à  quatre  constantes  ;  les  résul- 
tats sont  bien  plus  satisfaisants;  on  en  jugera  par  le  Tableau  sui- 
vant, où  j'ai  ramené  à  19^  les  mesures  de  M.  von  Lang  faites  à 
i6^8  : 

Formule  Formule 

Raies.  Mesures,      de  Cauchy.      Obs.  — Cale.       de  Briot.        Obs.  — Cale. 

B 1,519407  1,619457  — o,oooo5o  i,5t94o3  -^o,ooooo3 

C 1 ,52o365  i,52o365  0,000000  i,52o384  —0,000019 

D 1,5^3870  1,522772  -4-0,000098  1,522853  -7-0.000017 

E 1 ,5258o6  1,525794  -0,000012  1,525782  —0,000024 

F 1 ,528262  1 ,528352  — 0,000090  1 ,528264  —0,000002 

G i,53283i  1,532801  -i-o,oooo3o  i, 532853  — 0,000022 

Von  Laog 
Raies.  rameoé  à  i^\  Dufet.  Différence. 

Li 1,51982  1,51977  o,oooo5 

C 1,52029  1,52021  0,00008 

D 1,62276  1,52260  0,00016 

Th 1,52627  1,62610  0,00017 

F 1,52817       1,62806       0,0O0ï2 

Y 1,53243     1,53238     o, 00006 

e 

Il  semble  bien,  d'après  ces  mesures  et  celles  d^Angstrum,  que 
les  indices  du  gypse  de  Montmartre  sont  un  peu  plus  faibles  que 
ceux  des  autres  gypses,  mais  en  tout  cas  la  différence  est  très 
petite. 

L'accord  entre  les  mesures  de  M.  von  Lang  et  les  miennes 
n'existe  plus  à  ce  degré  pour  les  autres  indices;  ses  nombres  ne 
donnent  quMmparfailement  l'angle  des  axes;  l'écart  entre  les  va- 
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leurs  calculées  et  les  valeurs  expérimentales  dépasse  3^  et  atteint 
4^  avec  la  correction  de  température,  quand  on  ramène  Pangle 
des  axes  observé  à  la  température  des  déterminations  d'indice. 

En  calculant,  comme  Ta  fait  M.  von  Lang,  les  indices  par  )a 
formule  de  Cauchy  à  trois  termes,  on  trouve  un  minimum  pour 
Fig  —  rip^  mais  c'est  là  un  résultat  dû  surtout  au  mode  de  calcul, 
comme  on  peut  le  voir,  à  ce  qu'il  nous  semble,  par  la  comparaison 
des  valeurs  observées  aux  valeurs  calculées. 

Raies.  Observations.        Calcul.  Obs.  —  Cale. 

B 0,009834  0,009807  -+-0,000017 

G. 0,009817  0,009798  -ho, 000024 

D 0,009665  0,009766  —0,000101 

E 0,009857  0,009756  -^-0,000101 

F 0,009725  0,009771  —0,000046 

G 0,009861  0,009856  -+-o,ooooo5 

M.  Mouton  (*)  a  donné  des  résultats  se  rapprochant  de  ceux  de 
M.  von  Lang.  Avec  une  lame  de  gypse  et  un  réseau  connu,  il  pro- 
duit les  franges  de  Fizeau  et  Foucault;  pointant  les  franges,  il 
déduit  des  mesures  les  longueurs  d'onde  correspondantes.  Suppo- 
sant que  rien  n'est  connu,  mais  que  la  différence  d'indices  peut 
se  représenter  par  la  formule  de  Cauchy  réduite  à  deux  termes, 

B 
A4-  jT>  il  détermine  par  les  pointés  de  trois  franges  le  retard 

d'une  des  franges  et  les  produits  de  A  et  B  par  l'épaisseur  de  la 
lame.  Le  relard  connu,  on  déduit  facilement  des  mesures  le  pro- 
duit e{n  —  n!)  relatif  à  chaque  frange.  En  prenant  les  trois  pre- 
mières franges,  il  trouve  pour  /r,  qui  doit  être  un  nombre  entier, 
la  valeur  10,09,  admet  la  valeur  10,  et  calcule  dès  lors  le  produit 
B{n  —  n!)  qui  donne  un  maximum  vers  E.  Mais  la  méthode  sup- 
pose essentiellement  que  n  —  n'  est  une  fonction  liuéaire  de  ^\ 

s'il  n'en  est  pas  ainsi,  la  valeur  du  retard  peut  être  considérable- 
ment erronée.  Il  est  facile  de  s'assurer  que  le  nombre  trouvé  est 

toujours  trop  fort  quand  la  courbe  de  n — n'  en  fonction  de  ^ 

est  convexe  vers  l'axe  des  \  trop  faible  dans  le  cas  contraire,  et 


(  •  )  Voir  Journal  de  Physique,  i**  série,  t.  VIII,  p.  SgS. 
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qn^on  ne  peut  suppléer  par  ce  mode  de  calcul  à  la  détermination 
directe  d'un  des  éléments,  soit  e,  soit  n  —  n',  soit,  ce  qui  est  plus 
facile,  le  numéro  d'ordre  d'une  des  franges  visées. 

Les  mesures  de  M.  Mouton  sont  absolument  d'accord  avec  les 
miennes,  en  admettant  pour  le  retard  de  la  première  frange  pointée 
gX  au  lieu  de  lo.  Voici  d'ailleurs  le  tableau  des  résultats  : 


.ongueur 

Retard  admis 

Antre  valeur 

Ti- 

- n'  déduit 

d'onde 

par 

du 

/i  — n' 

de 

la  frange. 

M.  Mouton. 

e(n'-n). 

relard. 

calculé. 

mes  mesures. 

0,5908 

10 

5,908 

9 

0,00916  (admis) 

» 

o,5363 

II 

5,897 

10 

0,00934 

9M 

o,5ia5 

11,5 

5,893 

10,5 

0,00917 

9^7 

0,4910 

la 

5,891 

II 

0,00931 

931 

0,4543 

i3 

5,896 

la 

0,00939 

941 

o,4îi4 

'4 

5,903 

i3 

» 

» 

Je  trouve  donc,  par  cette  interprétation,  très  légitime  à  ce 
qu'il  me  semble,  des  résultats  de  M.  Mouton,  que  ces  résultats, 
loin  d'être  en  désaccord  avec  mes  mesures,  leur  fournissent  au 
contraire  une  vérification  excellente. 


GOIDÏÏGTIBILITÉ   ËLECTRiaïïB  DBS  8SL8  AHOMAUZ  ET  DBS  ACIDES 
DE  GOHGEHTBATIOH  MOTEHHB  (i); 

Par  m.  E.  BOUTY. 

En  principe,  la  distinction  des  éleclrolytes  en  sels  normaux  et 
anomaux  doit  reposer  uniquement  sur  l'observation  du  phéno- 
mène du  transport  des  ions.  Si,  à  mesure  que  la  dilution  augmente, 
la  perle  de  sel  aux  deux  pôles  s'approche  de  devenir  égale,  et  si 
elle  devient  égale  à  la  limite,  le  sel  est  normal;  dans  le  cas  con- 
traire, il  est  anomal. 

J'ai  établi  dans  la  mesure  du  possible,  eu  égard  aux  renseigne- 
ments très  incomplets  que  nous  possédons  sur  le  transport  des 


(*)  Cette  Note  et  la  suivante  sont  extraites  d'un  Mémoire  plus  étendu  publié 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6«  série,  t.  XIV,  p.  36. 
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ions  dans  les  liqueurs  très  diluées,  que  la  loi  des  conductibilités 
moléculaires  s'applique  aux  sels  normaux^  tandis  qu'elle  est  plus 
ou  moins  inexacte  pour  les  sels  anomaux.  D'où  il  suit,  a  poste- 
riori,  que,  de  la  mesure  des  conductibilités,  on  peut  conclure  si 
Vélectrolyse  correspondante  est  normale  ou  anomale.  C'est  ainsi 
que,  dans  un  Mémoire  antérieur  (*),  j'ai  pu  dresser  une  double 
liste  de  sels  paraissant  normaux  ou  anomaux.  U  se  peut  qu'une 
étude  plus  approfondie  de  la  conductibilité  ait  pour  effet  de  mo- 
difier ces  listes  et  de  restreindre  le  nombre  des  sels  rigoureuse- 
ment normaux',  la  loi,  telle  qu'elle  a  été  énoncée,  n'en  subsiste 
pas  moins,  et  j'ai  démontré  (^)  que,  pour  des  sels  dont  l'électro- 
Ijse  est  certainement  normale,  cette  loi  est  absolument  rigoureuse. 

I.  Voyons  ce  qui  se  passe  pour  les  sels  neutres  anomaux.  Mes 
études  ont  porté  sur  les  principaux  sels  de  soude.  Elles  établissent 
que  le  rapport  Kq  de  la  résistance  moléculaire  de  ces  sels  à  celle 
du  chlorure  de  potassium  varie,  avec  la  concentration  /n,  comme 

pour  les  sels  normaux,  proportionnellement  à  un  facteur  i  +  Âm'  ; 
mais  la  limite  vers  laquelle  tend  Ko  pour  /n  =  o  est  supérieure  à 
l'unité.  Ainsi,  pour  l'azotate  de  soude,  le  type  des  sels  anomaux, 
on  a 

Ko=  i,iu  -h  OjS-'iim'J, 

Azotate  de  soude. 

K^ _^ 

m.  observé.        calculé.  Différence. 

I "|5o9  ï»5o9  0,000 

0,5 1,388  1,4^5  -+-o,o37 

0,2 >i374  i,'i39  — o,o38 

0,1 *î^75  1 1^90  -1-0, oi5 

0,02 1,264  1,211  -T-o,oÎ7 

0,01 i»i90  1,188  —0,002 

o,»>02 1,161  1,162  — 0,011 

Les  autres  sels  de  soude  se  comportent  de  même,  et  la  limite 
de  Kq  pour  //i  =  o  paraît  toujours  égale  à  1,1.  Pour  le  clilorure 


(«)  Jour/wl  de  Physique^  a«  série,  t.  III,  p.  33i,  33a  et  337. 
{')  Ibid.,  2*  série,  l.  VI,  p.  12-16. 
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de  sodium,  on  a 

Ko=  1 ,1(1-*-  0,2307 /n»j. 

Le  carbonate  de  soude  (  *  )  donne 

(  ^> 

K4)  =  I  ,i\,i  -h  1 ,  189 m*y 

Enfin,  pour  le  sulfate  de  soude  (i), 

Ko=  I  ,ivi  -ho,9a54m'y. 

Les  quatre  sels  considérés,  diversement  anomaux  dans  leurs 
dissolutions  moyennement  concentrées,  possèdent,  à  la  limite,  le 
même  degré  d'anomalie. 

IL  Nous  savons  que  les  acides  hydratés  en  dissolution  doivent 
être  considérés  comme  des  sels  anomaux.  J^ai  fait  une  étude 
spéciale  des  acides  sulfurique,  azotique  et  chlorhydrique  en  disso- 
lution étendue.  A  cet  effet,  j'ai  pris  comme  point  de  départ  un 
acide  sulfurique  pur  du  commerce  que  M.  Joly  a  bien  voulu  doser 
et  qui  m^a  ensuite  servi  de  terme  de  comparaison  pour  doser  les 
autres  liqueurs.  Les  résistances  ont  été  rapportées  à  celles  du 
chlorure  de  potassium  dont  on  connaît  la  valeur  absolue. 

a.  Acide  sulfurique,  —  La  résistance  spécifique  à  o®  d'une 
dissolution  contenant  4o^'  d'acide  sulfurique  anhydre  par  litre  est 
2,287  ^^^^  P^"^  faible  que  celle  de  la  liqueur  normale  de  chlorure 
de  potassium.  Elle  a  donc  pour  valeur — - — ~—  =  6"''"%623.  Elle 
varie,  avec  la  température,  proportionnellement  au  facteur 


I  -h  0,0 198 U  —  0,00075^2 


J'ai  comparé  les  résistances  spécifiques  des  dissolutions  étendues 
d'acide  sulfurique  à  celle  de  la  liqueur  normale  du  même  acide, 
prise  pour  unité.  Le  Tableau  suivant  donne,  en  fonction  de  cette 
unité,  les  valeurs  de  la  résistance  moléculaire  po  à  0°. 


(')  Ces  deux  sels,  pour  lesquels  K^  varie  rapidement  avec  la  dilution,  avaient 
été  classés,  dans  mon  premier  Mémoire,  parmi  les  sels  hydratés  normaux  {Journal 
de  Physique,  2"  série,  t.  III,  p.  332). 
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Acide  sul/urique. 

Pg 

m.  observé.  calculé,     v  Différence. 

o,i 0,8412  o,844i  -+-0,0029 

o,o5 Oi77a3  0,7688  —0,0041 

0,02 0,6995  0,6915  — 0,0080 

0,01 0,6411  0,6472  -4-0,0061 

o,oo5 0,6101  0,6120  -+-0,0019 

0,002 o,58o4  0,5764  — o,oo4o 

0,001 o,55i7  0,5558  -ho,oo4i 

Les  valeurs  calculées  de  po  ont  été  obtenues  par  la  formule 

po  =  0,4766(1  -h  i,66imv; 
on  a  donc  pour  la  résistance  spécifîque  Pq  la  formule 

/•^  =  G*»*"", 623.0,4766  -  (i -+-  1 ,66jm»)  =  3**-,i56  -  (iH-  i  ,661/71*). 

£n  ce  qui  concerne  la  variation  de  la  résistance  avec  la  tempé- 
rature, on  a  en  général 

A  mesure  que  la  dilution  augmente,  a  augmente  et  tend  vers  la 
limite  0,02108,  qu^on  peut  considérer  comme  atteinte  à  partir  de 
m  =  0,01 5  ^3  tend  vers  zéro. 

b.  Acides  azotique  et  chlor hydrique,  —  Les  dissolutions 
étendues  des  acides  azotique  et  chlorh^drique,  faites  à  équivalents 
égaux,  possèdent  à  o^  des  résistances  spécifiques  sensiblement 
identiques;  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  Tacide  sulfurique, 
ces  résistances  varient  assez  lentement  avec  la  dilution;  on  a  pour 
Tacide  azotique 

I    1  -f- 0,3483/;/^ 

rt  =■  3  ,209 ; — -  y 

^  m    n- 0,02242/ 

et  pour  Facide  chlorhydrique 

j. 
I    I -f-oJî83m* 

m    1 -H  0,0233:)/ 


16-. 

32». 

i,ooo 

1,000 

1,026 

1,017 

i,oi5 

1,009 

3io  BOUTY. 

(]es  formules,  correcles  pour  m  <  0,1,  sont  encore  applicables, 
avec  une  approximation  passable,  jusqu'au  voisinage  de  /7i  =  i. 

Si  Ton  compare  entre  eux  les  acides  sulfurique,  chlorbydrique 
et  azotique  au  plus  grand  état  de  dilution  possible,  on  voit  que  les 
rapports  de  leurs  résistances  moléculaires  sont  voisins  de  Tunité. 
Ils  varient  avec  la  température,  quoique  dans  des  limites  assez 
étroites.  En  prenant  pour  unité  les  résistances  limites  de  Tacide 
sulfurique  aux  différentes  températures,  les  résistances  correspon- 
dantes des  deux  autres  sont  : 

Acide  sulfurique  ....      1 ,000 

Acide  azotique i,oi^ 

Acide  chlorhydrique.     i  ,o53 

L^acide  azotique,  plus  conducteur  que  Tacide  chlorhydrique  à  o®, 
est  moins  conducteur  que  lui  à  32^. 

Si  Ton  essayait  de  comparer  ces  acides  aux  sels  neutres,  les 
résultats  dépendraient  essentiellement  de  la  température.  Ainsi  la 
résistance  limite  de  Tacide  sulfurique  à  o^  est  8,906  fois  moindre 
que  celle  d'un  sel  normal  ;  à  16^  elle  n'est  que  3, 406  fois  et  à  32"* 
que  3,i65  fois  moindre. 

Il  demeure  donc  bien  établi,  comme  je  l'avais  annoncé  pré- 
cédemment (*),  que  les  acides  étendus  se  comportent,  au  point 
de  vue  de  leur  conductibilité,  d'une  manière  qui  varie  d'un 
acide  à  un  autre,  même  dans  le  cas  des  acides  sulfurique, 
azotique  et  chlorhydrique,  et  que  ces  conductibilités  ne  sont  pas 
comparables  à  celles  des  sels  neutres. 

En  résumé,  les  résistances  spécifiques  des  sels  neutres  anomaux 
et  des  acides  en  dissolution  de  concentration  moyenne  sont  repré- 
sentées par  des  formules  telles  que 

^    ï-4-A'm» 


H-  Oit  -h  3^* 

La  limite  B  diffère  de  la  valeur  i2''**™%332,  caractéristique   des 
sels  neutres  normaux,  et  la  limite  de  a  peut  aussi  s'écarter  beau- 


(')  Journal  de  Phjysique,  a*  série,  t.  III,  p.  3/|}  et  suiv. 
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coup  de  o,o333.  C'est,  en  particulier,  ce  qui  a  toujours  lieu  pour 
les  acides. 

Il  ne  peut  y  avoir  de  loi  générale  à  chercher  relativement  aux 
coefficients  de  la  formule  précédente,  si  ce  n'est  par  la  compa- 
raison de  ces  coefficients  aux  coefficients  d'anomalie,  c'est-à-dire 
aux  nombres  caractéristiques  du  transport  des  ions. 


CAS  fifHÏRAI.  DE  LA  GOHDÏÏGTIBIUTÉ  DES  MËLAHfiES; 
Par  m.  B.  BOUTY. 

J'ai  démontré  (*)  que,  si  l'on  mêle  p  litres  d'une  dissolution 
d'un  sel  neutre  normal  de  concentration  m  et  de  conductibilité  a 
et  q  litres  d'un  autre  sel  normal  de  même  concentration  et  de 
conductibilité  &,  la  conductibilité  x  Am  mélange  sera 

p-r-q 

1°  Sels  normaux.  —  Si  l'on  admet  cet  énoncé  dans  toute  sa 
généralité,  il  est  facile  de  calculer  la  conductibilité  d'un  mélange 
de  deux  dissolutions  quelconques  de  sels  neutres  sans  action 
chimique,  pourvu  que  l'on  connaisse  la  loi  de  la  variation  de  la  con- 
ductibilité de  chacune  d'elles  avec  la  dilution.  On  supposera,  pour 
ce  calcul,  que  les  dissolulions  primitives  ont  d'abord  été  con- 
centrées ou  diluées  jusqu'à  contenir  le  nombre  m  de  molécules 
que  contiendra  le  mélange,  puis  mêlées  dans  la  proportion  con- 
venable pour  reproduire  celui-ci. 

Soient,  par  exemple,  une  dissolution  de  chlorure  de  potassium 
à  o**',i  et  une  dissolution  d'azotate  de  potasse  à  0^*^,2  que  l'on 
mêle  à  volumes  égaux,  ce  qui  donnera  une  dissolution  contenant 
en  tout  o^^,i5  de  sel  par  litre.  Prenant  pour  unité  la  conductibilité 
de  la  dissolution  de  chlorure,  on  trouve  que  la  conductibilité  de 
la  dissolution  d'azotate  est  1,698;  mais  la  conductibilité  du  mé- 


('  )  Journal  de  Physique,  1*  série,  t.  VI,  p.  17-18. 

/.  de  Phys.f  a*  série,  t.  VII.  (Juillet  j888.)  23 
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lange  n'est  pas  égale  à  la  moyenne 

1-^1,698 
l^= ~—  =ï,349» 

que  Ton  calculerait  par  Tapplication  directe  de  la  formule  (1).  11 
faut  supposer  qu'on  a  dilué  l'azotate  de  potasse  jusqu'à  ne  con- 
tenir que  o®i,i5  par  litre,  et  concentré  le  chlorure  de  potassium 
aussi  jusqu'à  0^*^,13.  On  calcule  les  conductibilités  a  et  6  corres- 
pondantes et  Ton  trouve 

a  =  1,474,        6  =  i,3o6. 

Mais,  pour  que  le  mélange  contienne  le  chlorure  de  potassium  et 

l'azotate  de  potasse  dans  le  rapport  -^  des  concentrations  initiales, 

nous  devons  mêler  1***  de  la  nouvelle  dissolution  de  chlorure  de 
potassium  et  2^'^  de  la  nouvelle  dissolution  d'azotate  de  potasse 

On  aura  donc,  en  définitive,  par  l'application  rationnelle  de  la 
formule  (i), 

X  =  ^^^:tJÇ^  =  Li474:t;^ -1,306  ^  ^ 

p^q  3 

L'excès  relatif 

de  la  conductibilité  ainsi  calculée  sur  la  moyenne  brute  |jl  est  en- 
viron -j-^.  L'expérience  directe  a  donné  e  =  -~^, 

Si  l'on  mêle  des  dissolutions  de  concentration  différente  d'un 
seul  et  même  sel,  e  est  toujours  positif.  L'accroissement  de  con- 
ductibilité du  sel  qui  se  dilue  l'emporte  sur  la  diminution  relative 
au  sel  qui  se  concentre  5  e  ne  peut  être  nul  que  pour  le  mélange  de 
dissolutions  de  même  concentration. 

Mais  avec  des  sels  différents  les  choses  se  passent  d'une  manière 
plus  compliquée.  Soit,  par  exemple,  une  liqueur  contenant  0*^,1 
de  chlorure  de  potassium,  à  laquelle  on  ajoute  un  volume  égal 
d'une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  km^"^.  Les  valeurs  calculées 
de  l'excès  relatif  s  sont  les  suivantes  : 
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m.  8  (calculé). 

0,2 -T  0,0096 

0,1  o, 0000 

0,075 —0,0109 

o,o5 — o,ooo5 

0,01 -4-0,0129 

0,00 -4-o,i38i 

L'excès  e,  toujours  nul  pour  des  concentrations  m  égales,  et 
positif  pour  des  concentrations  très  différentes,  peut  devenir  né- 
gatif dans  un  certain  intervalle-,  la  diminution  de  conductibilité 
du  nitrate  de  potasse,  plus  sensible  à  la  dilution,  Temporte  sur 
l'accroissement  de  conductibilité  du  chlorure  de  potassium  moins 
sensible,  entre  m  =  0,1  et  m  =  o,o5;  e  s'annule  pour  deux  valeurs 
différentes  de  m. 

11  est  clair  que,  pour  tous  les  calculs  pratiques  de  conductibilité, 
relatifs  à  des  mélanges  de  sels  neutres  sans  action  chimique,  il 
sera  permis  de  négliger  e,  tant  que  les  concentrations  des  liqueurs 
mêlées  ne  seront  pas  très  différentes.  On  substituera  alors  à  x 
sans  inconvénients  la  valeur  moyenne  [x,  qui  s'obtient  d'une  ma- 
nière immédiate. 

Nous  allons  voir  toutefois  que,  malgré  la  petitesse  de  e,  l'ob- 
servation précise  de  ses  valeurs  peut  présenter  un  intérêt  théorique 
sérieux. 

2°  Sels  anomaux  et  acides,  —  Au  lieu  de  considérer  le  mé- 
lange de  deux  sels  neutres  normaux,  étudions  des  mélanges  dont 
un  élément  est  un  sel  neutre  anomal  ou  un  acide.  Nous  savons 
qu'à  la  limite  ces  corps  se  comportent  autrement  que  des  sels 
neutres  normaux;  leur  conductibilité  moléculaire  est  ou  plus 
petite  ou  beaucoup  plus  grande,  comme  si  la  molécule  électro- 
lylique  qu'ils  fournissent  différait  de  la  molécule  chimique 
que  nous  avons  admise.  Il  serait  particulièrement  intéressant 
d'avoir  de  nouveaux  renseignements  à  cet  égard,  en  dehors  de 
ceux  que  peuvent  fournir  la  mesure  de  la  conductibilité  limite  et 
l'étude  de  l'anomalie  de  l'électrolyse.  La  considération  des  mé- 
langes va  précisément  nous  les  procurer. 

J'ai  étudié  la  conductibilité  de  mélanges  à  volumes  égaux  d'azo- 
tate de  potasse  à  \^  par  litre  et  d'acide  azotique  à  m^"^^  la  tempe- 
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rature  étant  de  i4**  environ.  La  deuxième  colonne  du  Tableau  ci- 
dessous  donne  l'excès  relatif  de  la  conductibilité  observée  sur  la 
moyenne  des  conductibilités  des  liqueurs  mêlées: 

m.  £  (observé).  c' (calculé). 

1,000 -i-0,025o  -r-0,0I20 

0,750 -fO,oo58  —0,0026 

o,5oo — o,oo34  — o,oo85 

0,333 —0,0044  — o,oo38 

0,2343 -«-o,ooo5  —0,0077 

0,2222 -f-0,0062  -^0,0204 

0,1111 -^o,o3i2  -ho,o3o8 

L'analogie  de  ce  Tableau  avec  le  précédent  est  évidente.  Mais 
ce  n  est  pas  pour  des  équivalents  égaux  diacide  et  de  sel  que 
la  conductibilité  du  mélange  se  trousse  égale  à  la  moyenne  des 
conductibilités  des  liqueurs  mêlées.  Pour  m  =  i ,  e  a  une  valeur 
positive  relativement  considérable,  comme  si  à  i"^  d'azotate  de 
potasse  on  avait  ajouté  plusieurs  équivalents  d'un  sel  neutre. 

A  i4**,  le  rapport  de  la  conductibilité  limite  de  l'acide  azotique 
à  celle  d'un  sel  neutre  normal  est  3,359.  A  ce  point  de  vue,  i™"** 
chimique  d'acide  azotique  dissous  équivaut  à  3,359  molécules 
chimiques  d'un  sel  neutre.  Admettons,  au  moins  à  titre  provisoire, 
que  pour  toutes  les  dilutions  cette  équivalence  se  maintienne,  et 
calculons  les  excès  e'  qui  conviendraient  aux  mélanges  à  volumes 
égaux  d'azotate  de  potasse  à  i*^  par  litre  et  d'un  sel  neutre  idéal  S, 
substitué  à  l'acide  azotique  et  tel  que  3""*^  359  ^^  ^^  ^^'  conduisent, 
à  tout  état  de  dilution,  comme  1™°^  d'acide  azotique. 

S'il  s'agit,  par  exemple,  du  mélange  à  équivalents  égaux,  on  doit 
mêler  i™**^  d'azotate  et  3"*''^, 359  ^^  ^^'  ^  •  ^^  concentration  du  mé- 
lange sera — ^— '— ?  r=  2,179;  c'est-à-dire  que,  pour  calculer  cor- 
rectement la  conductibilité  x  du  mélange,  par  l'application  de  la 
formule  (i),  il  faut  chercher  : 

i"  La  conductibilité  a  d'une  dissolution  d'azotate  de  potasse  à 
s./'q,i79; 

2"  La  conductibilité  6  du  sel  S  à  2*^,179,  c'est-à-dire  la  con- 
ductibilité de  la  dissolution  d'acide  azotique  à  ~r^  équivalents  ; 
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cela  fait,  on  doit  poser 

y?  =  i,        y  =  3,359; 
d'où 

_  a  -«-  3,3596 
""       4,359 

Les  valeurs  de  e'  ainsi  déterminées  ont  été  inscrites  dans  la 
troisième  colonne  du  Tableau.  On  voit  que  la  marche  générale 
des  variations  de  e  et  de  e'  dans  l'intervalle  critique  de  m  =  i  à 
772  =  o,  1 1 1 1  est  à  peu  près  la  même.  Pour  des  liqueurs  plus  éten- 
dues, on  observerait  une  identité  parfaite. 

N'est-on  pas  en  droit  de  conclure  de  là  que  le  nombre  des 
molécules  électrolytiques  dans  la  dissolution  de  1^  d'acide  azo- 
tique à  i4**  est  supérieur  à  i,  et  de  le  fixer  approximativement  à 
3™°*,  36?  Cette  conclusion  expliquerait  à  la  fois  :  1°  la  valeur  limite 
observée  pour  la  conductibilité;  2°  la  loi  de  la  conductibililé  des 
mélanges  d'acide  azotique  et  d'azotate  de  potasse;  et  3®  enfin 
l'anomalie  de  l'électrolyse. 

Si  le  point  de  vue  auquel  nous  nous  plaçons  est  exact,  on  doit 
s'attendre  à  ce  que  les  sels  neutres  anomaux,  qui  par  leur  conduc- 
tibilité représentent,  à  la  limite,  moins  de  1°*°^  de  sel  neutre,  se 
comportent,  dans  les  mélanges,  à  l'inverse  des  acides.  C'est  ce 
que  j'ai  vérifié,  notamment  sur  les  mélanges  de  chlorure  de  potas- 
sium et  de  chlorure  de  sodium.  Les  dissolutions  des  sels  anomaux 
à  1^  doivent  donc  être  considérées  comme  renfermant  moins  de 
1™***  électroly tique. 


HOTE  SUB  Uir  POnrr  de  raEBMODTNAMiaïïE; 

Par  m.  m.  BRILLOUIN. 

A  la  suite  de  la  publication  du  numéro  d'avril  du  Journal  de 
Physique,  j'ai  reçu  de  M.  Haga  (*)  un  Mémoire  détaillé  dont  une 
analyse  parue  dans  ce  Journal  (*)  m'avait  échappé.  Il  montre  que 


(»)  H.  Haqa,  Détermination  des  variations  thermométriques  produites  par 
la  tension  et  le  relâchement  des  fils  métalliques,  et  de  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur  {Archives  néerlandaises,  t.  XVII). 

(»)  Voir  2«  série,  t.  I,  p.  4a5. 
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Tcqualion  de  Thomson,  qui  avait  donné  des  valeurs  si  mauvaises 
de  Téquivaleiil  mécanique  de  la  chaleur  dans  les  premières  expé- 
riences d^Edlund  (680  environ),  peut  en  donner  de  très  bonnes 
lorsqu'on  mesure  bien  la  température  du  fil  tendu.  Les  expériences 
ont  porté  sur  des  fils  d'acier  et  de  maillechort,  c'est-à-dire  de 
métaux  raides  qui  ne  subissent  pas  de  déformation  permanente 
sous  les  charges  employées. 

Quant  au  point  principal  sur  lequel  j'ai  voulu  attirer  l'attention 
dans  l'article  en  question,  il  est  bien  entendu  que  toute  difficulté 
relative  à  l'expression  de  la  quantité  de  chaleur  élémentaire  dis- 
paraît dès  qu'on  admet  l'existence  d'un  rapport  fini  quelconque 
entre  la  quantité  de  chaleur  et  le  travail  pour  un  cycle.  Ce  point 
est  mis  en  évidence  avec  toute  l'insistance  nécessaire  dans 
la  récente  Introduction  à  V étude  de  la  Thermodynamique  de 
M.  Blondlot. 


P.-G.-F.   FROWEIN.  —  Die  Dissociation  krystallwasscrhaltigcr  Salze  (Dissocia- 
lion    des   sels   hydratés);  Zeitschrift  fiir  physikalische  Chemie,   t.  I,  p.  5; 

1887. 

La  dissociation  des  sels  hydratés  a  été  découverte  par  M.  H. 
Debray;  la  Thermodynamique  montre  qu'il  existe  une  relation 
entre  la  chaleur  de  formation  du  sel  hydraté  et  sa  tension  de  dis- 
sociation. MM.  Ilortsmann  et  Pfaundler  ont  essayé  de  vérifier  cette 
relation  en  faisant  usage  de  données  empruntées  à  M.  Debray. 
Mais  la  concordance  obtenue  était  si  peu  satisfaisante  que,  dit 
M.  Frowein,  le  résultat  semblait  justifier  les  objections  faites  par 
M.  Naumann  à  la  légitimité  de  l'application  de  la  Thermodyna- 
mique aux  phénomènes  chimiques. 

C'est  cette  comparaison  que  M.  Frowein  s'est  proposé  de  re- 
prendre. 

Son  Mémoire  débute  par  une  étude  thermodynamique  ayant 
pour  objet  l'établissement  de  l'équation  à  vérifier.  Si  l'on  désigne 
par  L  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  la  combinaison  d'une 
molécule  d'eau  avec  le  sel  anhydre,  par  T  la  température  absolue, 
par/ la  tension  de  dissociation  du  sel  à  la  température  T,  parF 
la  tension  de  la  vapeur  d'eau  pure  à  la  même  température,  on  a. 
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d'après  M.  Frowein, 

L  =  2T«^,lognép^. 

Si  Ton  prend  deux  températures  voisines  T<,  Ta,  on  aura,  en 
désignant  par  Lia  chaleur  d'hydratation  à  l'une  quelconque  de  ces 
températures, 

relation  qui  permettait  de  calculer  L  au  moyen  des  valeurs  de  -^ 
observées  à  deux  températures  voisines. 

M.  Frowein  a  pu  aussi  déterminer  la  chaleur  de  formation  d'un 
certain  nombre  d'hydrates  et  comparer  les  résultats  obtenus  aux 
quantités  de  chaleur  déterminées  directement  par  le  calorimètre. 
La  comparaison  des  résultats  obtenus  est  consignée  dans  le  Ta- 
bleau suivant.  M.  Frowein  y  a  fait  figurer,  à  côté  des  valeurs  de  L 

déduites  de  ses  propres  déterminations  de  ^>  les  valeurs  de  L  dé- 
duites des  déterminations  de  ^  données  par  d'autres  physiciens. 

Valeur  de  L 


déterminée 

dé 

duite  des  tensions  de  vapeur 

d'après 

Formules 

par 

d'après 

ses 

du  sel. 

le  calorimètre. 

M. 

,  Frowein. 

prédécesseurs. 

CuSO*  -.-5n«o... 

3410 

3340 

2340 

BaCI*     ^2H«0.. 

383o 

38i5 

7250 

SrCl»     -f-2H«0... 

2336 

3190    . 

6542 

MgS0*-+-7H«0... 

3700 

3990 

loG 

ZnSO*  -t-7H«0... 

3$i7 

3.140 

—     21 

ZnSO^  -f-6IP0... 

2178 

2280 

,) 

«  Nous  pouvons,  dit  M.  Frowein,  voir  dans  les  observations 
que  nous  venons  d'exposer  une  très  frappante  vérification,  pour 
le  cas  particulier  qui  nous  occupe,  de  la  relation  thermodyna- 
mique citée  ci-dessus.  » 

II  faut  reconnaître  toutefois  que,  au  moins  dans  le  cas  du  chlorure 
de  strontium,  la  concordance  n'est  point  aussi  parfaite  qu'on 
pourrait  le  désirer.  M.  Frowein  le  reconnaît  d'ailleurs,  puisqu'il 
dit  :  «  Il  se  présente  là  un  écart  qui  nécessiterait  une  expli- 
cation. )) 


3i8  FROWEIN, 

Cet  écart  conduit  à  se  demander  si  la  relation  thermodynamique 
que  l'on  se  propose  de  vérifier  est  bien  exacte,  et  par  conséquent 
à  reprendre  le  problème  dans  son  fondement  même.  C'est  ce  que 
nous  demanderons  la  permission  de  faire. 

Soit  T*y^  le  poids  moléculaire  du  sel  anhydre  qui  se  combine 
avec  n  molécules  d'eau  pour  former  un  hydrate.  Soit  Wg  le  poids 
moléculaire  de  Teau.  Supposons  qu'à  la  température  T  un  poids 
d'eau  dnif^  entre  en  combinaison  sous  la  tension  F  de  la  vapeur 
saturée  de  l'eau  pure  à  cette  température.  Soient  4>j^(F, T), 
<Ï>b(F,ï),  4>(^(F,  ï)  les  potentiels  thermodynamiques  sous  la 
pression  constante  F,  à  la  température  T,  d'une  unité  de  poids  de 
sel  anhydre,  d'eau  pure  et  de  sel  hydraté.  La  combinaison  en 
question  est  accompagnée  d'une  variation  de  potentiel  thermo- 
dynamique 

rf*r=  ^[i>A-f-nTïTB)*(:(F,T)-TiyA*A(F,T)-nnTB*B(F,T)]^. 
n  cju 

La  quantité  de  chaleur  dégagée  a  pour  valeur,  d'après  une  for- 
mule générale, 

ctb  V  c^T  / 

A  étant  l'équivalent  calorifique  du  travail. 
On  a  donc 

i   /iLr=  — A[(njA-T-nTiyB)*c(F,T) 

.     —  T3A  *A  (  F,  T  )  -  /injB  *b(  F,  T )] 


(I)  ^  4-AT|(TiyA-+-nGTB)^*^^^^''^^ 


■[< 


(J4>a(F,T)               a*B(F,T)" 
"^^ ÔT """^^ JT 


Soit  ^b(/?,  T)  le  potentiel  thermodynamique  de  l'unité  de 
poids  d'eau  pure  .sous  la  pression  /?  à  la  température  T.  La  tension 
F  de  la  vapeur  d'eau  pure  saturée  aura  une  valeur  déterminée  par 

(2)  4>b(F,T)  ^^^b(F,T). 

La  tension  de  dissociation  y  du  sel  à  la  température  T  aura  une 
valeur  déterminée  par 

(3)  (TiTA  -+-  /iwn)  *c(/,  T)  ^  J3X  *a(/,  T^  4-  /iwb  ^oi^/,  T ). 
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En  vertu  des  égalités  (2)  et  (3),  Tégalîté  (i)  peut  s'écrire 


i-i) 


'     /lL  =  A/ITiTBpFB(F,T)-.UfB(/,T) 

-T^[irB(F,T)-WB(/,T)]j 

-  k(wx  -4-  nwB)  I  *c(F,  T)  -  *c(  /*,  T) 

-T^[<ï»c(F,T)-<ï»c(/,T)]j 
\ 


AniA    *a(F,T)~*a(/,T) 


1 


-T;5=[4>a(F,T)-cï>^(/,T)]    . 


dT 


Soient  Ux(p,T)^  Uc(p^T)f  Y(p,T)  les  volumes  spécifiques 
sous  la  pression  /?  et  à  la  température  T  du  sel  anhydre,  du  sel 
hydraté  et  de  la  vapeur  d'eau.  L'équation  précédente  (4)  peut 
s'écrire 


i  nh=kj    [nTHBVC/?,  T) 


WB)uc.{py^)  '^mxUA{p,T)]dp 


AT 


~  (mx  -^  nwB)uc{p,  T)  -f-  xsxUxipy  T)]  dp. 


Telle  est  l'équation  complète  qui  lie  la  chaleur  d'hydratation  du 
sel  à  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  pure  et  à  la  tension  de  disso- 
ciation du  sel. 

/et  F  sont  deux  fonctions  de  la  température,  en  sorte  que  l'on  a 

d    r* 

^  f     [nmB\(pyT)  —  imx-^nmB)uc(pyT)-hmxUx(p,T)]dp 

^  [/ibtbV(/?,  T)  —  (mx-^nmB)uc(p,T)  -h  xsxuxip,  T)]  dp 

d¥ 

-f- [/it!TbV(F,  T)  -  (TUA -f- /injB)«c(  F,  T) -f- rnAMA(F,  T)]  ^ 


—    /iWBV(/,  T)  -  (TiJA  -\-  nwB)uc(f,  T)  -^  mxuxif,  T)] 


dT' 
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MoyeDnant  cette  égalité,  TégaHlé  (4)  peut  encore  s'écrire 

/iL=A  /     [nwB\{p,T)-hmxUx(p,T) 

—  (mx  H-  nmii)uc{p,  T)]  dp 


(5') 


d    r 

AT--^   /     ['*^b^'(/'»T)-+-waWa(/?,T) 

—  (tha -f- /inTB)Mc(i?,  T  )]  rf/? 

■AT[/IWbV(F,T)  -;-TiJAMA(F,  T^ 


dF 


—  (wx-i-nmB)uc{F,T)]-^ 

-AT[nGTBV(/,T)-HWAMA(/,T) 

-(nyA-+-nnTB)ac(/,T)]^. 


Ces  formules  (4)  et  (5)  subissent  une  première  simplification 
si  Ton  néglige  les  volumes  spécifiques  du  sel  anhydre  et  du  sel 
hydraté  devant  le  volume  spécifique  de  la  vapeur  d'eau.  Elles 
donnent 


(6) 
(7) 


L  =  \mnf    \(p,T)dp-^XmBT  f    ^^^.^'^^ dp, 

L  =  kmBf    \(p,T)dp-AmBT^f    y{p,T)dp 
+  ATnTBV(F,T)g-ATnTBV(7,T)^. 


Si  de  plus  on  applique  à  la  vapeur  d'eau  les  lois  de  Mariotle 
et  de  Gay-Lussac,  on  a 

RT 

9 

T3b 


p\(p,T) 


et  par  conséquent  la  formule  (7)  devient,  tout  calcul  fait, 


(8) 


L  r=  ART  log  -:  . 


et  non  point,  comme  le  pense  M.  Frowein, 

(9) 


L  =  -ART./^log|. 


On  voit  donc  que  les  écarts  entre  les  nombres  déduits  de  la 
formule  de  M.  Frowein  et  les  nombres  déterminés  directement 
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peuvent  provenir  de  Pécart  qui  existe  entre  la  formule  (9)  et  la 
formule  (8). 

L'erreur  de  M.  Frowein  provient  de  ce  qu'il  a  admis  comme 
évidente  une  proposition  inexacte,  savoir  :  que  la  chaleur  de  for- 
mation de  l'hydrate  est  la  différence  entre  la  chaleur  nécessaire 
pour  le  dissocier  et  la  chaleur  nécessaire  pour  vaporiser  l'eau 
pure.  P.  DuHEM. 


GOUY  et  G.  CHAPERON.  —  Sur  la  concentration  des  dissolutions  par  \a 
pesanteur.  Sur  l'équilibre  osmotique  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique^ 
6-  série,  t.  XII,  p.  384  )• 

Le  premier  Mémoire  a  pour  objet  l'étude  de  cette  question  : 
une  dissolution  homogène,  abandonnée  à  elle-même  à  température 
constante,  reste-t-elle  homogène  sous  l'action  de  la  pesanteur? 
L'application  des  principes  de  la  Thermodynamique  montre  qu'il 
n'en  est  pas  ainsi  et  que  la  dissolution  n'admet  qu'un  état  d'équi- 
libre définitif,  dans  lequel  le  poids  spécifique  va  en  croissant  de 
la  surface  au  fond,  abstraction  faite  de  la  compressibilité.  Bien 
que  cet  effet  paraisse,  dans  la  plupart  des  cas,  trop  petit  pour  être 
accessible  à  Texpérience,  les  formules  ainsi  établies  ne  sont  pas 
moins  indispensables  dans  les  calculs  théoriques,  où  l'hypothèse 
de  l'homogénéité  permanente  peut  conduire  à  des  relations  in- 
compatibles; c'est  une  difficulté  de  ce  genre  rencontrée  dans 
l'étude  de  l'équilibre  osmotique  qui  a  appelé  notre  attention  sur 
ce  sujet. 

Les  principes  qui  indiquent  la  nécessité  de  cette  concentration 
permettent  aussi  d'en  évaluer  la  grandeur.  On  y  arrive  au  moyen 
d'un  cycle  isotherme  et  réversible  dans  lequel  on  considère  la  sé- 
paration, par  évaporation  mécanique,  et  le  transport  d'une  couche 
horizontale  à  une  autre,  d'une  portion  infiniment  petite  du  dis- 
solvant. 

On  obtient  ainsi  la  relation 

P,  P'  désignant  les  pressions  dans  deux  couches  quelconques  du 
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liquide,  F,  F'  les  tensions  de  vapeur  aux  mêmes  points;  D^  est  le 
poids  spécifique  moyen  entre  les  deux  couches  et  ç(F,  F')  le 
travail  produit  par  le  transport  de  Tunité  de  poids  de  vapeur,  à 
température  et  à  niveau  constant,  d'un  réservoir  où  la  pression  est 
F  à  un  autre  où  elle  est  F'.  K  et  K'  sont  des  coefficients  parti- 
culiers, tels  que  Taddition  du  poids  rfw  de  dissolvant  à  un  volume 
fini  quelconque  de  dissolution  produise  un  accroissement  de  vo- 
lume K  pT-j  Do  étant  le  poids  spécifique  du  dissolvant  (K  et  K'  se 

rapportent  aux  deux  concentrations  des  deux  couches  considérées, 
comme  PF,  FF'). 

Par  la  discussion  de  cette  formule,  on  sait  que,  dans  l'état 
d'équilibre  permanent,  le  poids  spécifique  de  la  dissolution  s'ac- 
croît de  la  surface  au  fond;  soit  que  cela  corresponde,  comme  il 
est  ordinaire,  à  un  accroissement  de  richesse  de  cette  dissolution, 
soit  que  le  contraire  se  produise.  L'effet  de  la  pesanteur  ne  cesse- 
rait d'avoir  lieu  que  si  la  dissolution  ne  variait  pas  de  poids 
spécifique  par  addition  du  dissolvant. 

Quelques  exemples  numériques  terminent  le  Mémoire;  celui 
qui  donne  la  plus  grande  variation  se  rapporte  à  l'iodure  de 
cadmium.  Pour  une  hauteur  de  loo™  et  une  richesse  au  fond  de 
o,i66,  on  aurait  une  richesse  à  la  surface  de  o,i53. 

Le  second  Mémoire,  auquel  celui-ci  sert  en  quelque  sorte  d'in- 
troduction, a  pour  objet  l'étude  de  l'équilibre  osmotique  existant 
entre  deux  dissolutions  de  corps  non  volatils  dans  un  même  dis- 
solvant, dans  le  cas  limite  où  le  dissolvant  seul  peut  traverser  la 
cloison  osmotique.  Le  problème  ainsi  envisagea  été  éludié  d'abord 
par  Van  t'Hoff  (  *  )  et  plus  récemment  par  M.  Duhem  ( ^ ). 

L'expérience  montre  que  l'équilibre  dépend  de  la  différence  de 
pression  existant  de  part  et  d'autre  de  la  cloison  :  il  a  lieu  pour 
une  certaine  valeur/;  de  cette  différence  appelée  pression  osmo- 


(')  Van  t'Hofp,  Étude  de  Dynamique  chimique,  18S4.  Mémoire  sur  Véqui- 
libre  chimique  {Archives  néerlandaises,  i885;  analysé  dans  le  Journal  de  Phy- 
sique), 

(»)  P.  Duhem,  Sur  la  hauteur  osmotique  {Journal  de  Physique,  2*  série, 
t.  VI,  p.  i34;  1887).  *^"'*  '<*  pression  osmotique  {Journal  de  Physique,  sep- 
tembre, 1*  série,  t.  VI,  p.  397).  Les  principales  formules  de  nos  deux  Mémoires 
sont  publiées  dans  les  Comptes  rendus  de  juillet  18P7). 
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tique,  et  se  trouve  rompu  dans  un  sens  ou  clans  l'autre  suivant  que 
cette  valeur  est  plus  grande  ou  plus  petite  que  /?.  Le  passage  du 
dissolvant  à  travers  la  cloison  au  voisinage  de  l'équilibre  con- 
stitue donc  un  phénomène  réversible. 

Pression  osmotique,  —  Au  moyen  d'un  cycle  isotherme  et  ré- 
versible, on  démontre  la  relation 

«F(F,FO  =  (Fi-FoJ-^-(P,-FO^% 

F|,  Fa  désignant  les  tensions  de  vapeur  des  deux  dissolutions, 
lv<,  Kj  les  valeurs  correspondantes  du  coefficient  K;  P|,  Pj  les 
pressions  dans  les  deux  dissolutions,  D^  le  poids  spécifique  du 
dissolvant;  le  symbole  y  a  le  même  sens  que  plus  haut. 

Cette  formule  donne  la  valeur  exacte  de  /?;  en  négligeant  des 
termes  peu  importants,  on  a  la  valeur  approchée 

/>=±DoRTlognép.^, 
*  1 

R  étant  une  constante  propre  au  dissolvant  et  T  la  température 
absolue.  La  pression  est  plus  grande  dans  le  liquide  qui  a  la 
moindre  tension  de  vapeur. 

Hauteur  osmotique.  —  L'équilibre  osmotique  peut  être  produit 
grâce  aux  pressions  hydrostatiques  produites  par  la  différence  de 
niveau  et  de  poids  spécifique  des  deux  liquides,  ceux-ci  étant  con- 
tenus dans  des  vases  ouverts  à  leur  partie  supérieure,  comme  cela 
a  lieu  dans  les  expériences  ordinaires  d'osmose  :  la  hauteur  osmo- 
tique h  est  la  différence  de  niveau  des  surfaces  diluées,  lorsque 
l'équilibre  est  réalisé. 

D'après  le  Mémoire  analysé  plus  haut,  les  dissolutions,  à  l'état 
permanent,  ne  sont  pas  homogènes.  Si  l'on  introduit  dans  les 
calculs  l'effet  de  concentration  produit  par  la  pesanteur  et  qu'on 
écrive  que,  l'équilibre  osmotique  ayant  lieu,  la  formule  précédente 
est  vérifiée  au  voisinage  de  la  cloison,  on  trouve  la  relation 

Fj,  F'^  désignant  les  tensions  de  vapeur  correspondant  aux  con- 
centrations existant  aux  surfaces  libres  des  deux  dissolutions,  le 
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liquide  qui  a  la  moindre  tension  de  vapeur  étant  le  plus  élevé. 
Ainsi  la  hauteur  osmotique  ne  dépend  ni  de  la  forme  du  vase  ni  de 
la  profondeur  à  laquelle  la  cloison  est  immergée. 

Ce  résultat  simple  pouvait  être  prévu  sans  calcul.  En  effet,  le 
système  étant  à  l'état  permanent,  il  ne  doit  pas  y  avoir  distillation 
du  dissolvant  de  l'une  à  l'autre  des  surfaces  libres.  Cette  re- 
marque conduit  immédiatement  à  l'équation  précédente. 

Ce  qui  précède  se  rapporte  au  cas  où  il  n'y  a  pas  d'atmosphère 
gazeuse  au-dessus  des  deux  dissolutions,  mais  seulement  la  vapeur 
du  dissolvant.  Si  l'on  écarte  cette  restriction,  on  arrive  à  la  re- 
lation 

A'  =  ±[o(F',F;)-J^(nT,-F;)-i-5l(nT,-F;)], 

h'  désignant  la  hauteur  osmotique  dans  ce  cas,  tïT|,  xs^  les  pressions 
exercées  par  l'atmosphère  sur  les  deux  surfaces  libres,  K', ,  K^  les 
valeurs  de  K  à  ces  surfaces. 
On  a  aussi  approximativement 


^'=K'-"Fo)' 


A  désignant  le  poids  spécifique  moyen  de  l'atmosphère  entre  les 
deux  niveaux. 

De  même  que  précédemment,  cette  hauteur  A' doit  correspondre 
à  Y  équilibre  de  distillation  dans  l'atmosphère  gazeuse^  il  est 
évident  d'ailleurs  que,  si  les  lois  simples  du  mélange  des  gaz  et  des 
tensions  de  vapeurs  dans  les  gaz  étaient  rigoureuses,  on  aurait 
/i'=/i.  Nous  montrons,  au  moyen  d'un  cycle  indépendant  de 
V osmose,  et  sans  faire  appel  à  aucune  hypothèse,  que  la  valeur 
de  h'  correspond  bien  à  l'équilibre  de  distillation  dans  un  gaz 
insoluble  dans  les  liquides  considérés.  Il  est  remarquable  que 
l'on  arrive  ainsi  simplement,  sans  introduire  aucun  des  principes 
hypothétiques  généralement  employés  dans  ces  questions,  à  établir 
la  variation  de  la  tension  maxima  d'un  liquide  par  Teffet  d'un  gaz 
inerte,  ou  l'inexactitude  de  la  loi  du  mélange  des  gaz. 

G.  Cha-peron. 
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DÉFOBMATIOHS  PERMAISnES  ET  THSBMODTHAMiaUE  (i); 
Par  m.  Marcel  BRILLOUIN. 

On  n'a  étudié  jusqu'à  présent,  en  Thermodynamique,  que  les 
corps  qui,  soumis  après  une  série  de  transformations  à  la  même 
température  et  aux  mêmes  forces  qu'au  début,  reprennent  com- 
plètement leur  forme  initiale.  Dans  le  cas  simple  où  il  n'y  a  qu'une 
seule  variable  géométrique  Xj  définissant  par  exemple  la  longueur 
d'une  tige,  et  une  variable  mécanique  X,  tension  appliquée  à  la 
tige,  on  suppose  qu'il  existe  une  relation  finie, /(:r,  X,  T)  =  o, 
entre  ces  deux  éléments  et  la  température  T.  Cette  hypothèse, 
que  l'expérience  justifie  quand  il  s'agit  du  volume  et  de  la  pression 
des  fluides,  n'est  pas  conforme  à  Tobservalion  dans  le  cas  que  je 
viens  de  rappeler.  On  sait  que  les  solides  soumis  à  des  actions 
quelconques,  mécaniques  ou  physiques,  ne  reprennent  presque 
jamais  rigoureusement  leurs  propriétés  initiales  et  présentent  ce 
qu'on  appelle  des  altérations  permanentes  de  ces  propriétés,  dé- 
formation permanente,  aimantation  permanente,  électrisation 
perm^anente,  etc.  Le  classement  et  l'interprétation  des  très  nom- 
breux documents  expérimentaux  accumulés  sur  ces  sujets  ont  pré- 
senté jusqu'ici  des  difficultés  telles  qu'on  se  borne  à  énumérer  les 
résultats,  sans  en  tirer  aucune  relation  générale.  Je  me  propose 
de  montrer  pourquoi  on  ne  peut  tirer  aucun  parti  de  la  plupart  des 
expériences  faites  jusqu'ici  ;  comment  il  faut  faire  ces  expériences  ; 
comment  les  principes  de  la  Thermodynamique  peuvent  être  ap- 
pliqués à  toutes  les  transformations  lentes  de  la  plupart  de  ces 
corps,  pourvu  que  chacun  des  états  intermédiaires  soit  un  état 
d'équilibre  possible.  Je  laisse  de  côté  tous  les  corps  qui  cèdent 
indéfiniment  à  l'action  d'une  force,  et  pour  les  autres  je  ne  m'oc- 
cupe pas  des  déformations  rapides  dans  lesquelles  interviennent 
des  frottements  internes,  fonctions  de  la  vitesse. 

1.  Pour  la  plupart  des  solides  élastiques,  il  n^ existe  pas  de 


(*)  Ce  travail  a  paru  en  quatre  Notes  présentées  à  l'Académie  des  Sciences 
les  6,  i3,  2o  et  27  février  1888. 
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relation  finie  entre  la  température  T,  la  variable  mécanique 
X  et  la  variable  géométrique  x. 

Toutes  les  valeurs  de  x  comprises  entre  deux  limites  peuvent 
correspondre  au  même  système  de  valeurs  T,  X;  cela  dépend  des 
charges  auxquelles  on  a  soumis  le  corps  dans  Tintervalle,  ou,  plus 
exactement,  de  tous  les  états  intermédiaires  du  corps.  En  consé- 
quence, toute  série  (inexpériences  dans  laquelle  on  n^a  noté  que 
Vétat  initial  et  Vétat  final,  sans  prendre  aucune  précaution 
pour  les  états  intermédiaires,  ne  fournit  que  des  données  in- 
complètes. 

Ex,  1,  —  Dans  toutes  les  recherches  expérimentales  sur  les 
déformations  isothermes  et  sur  Taimantation  isotherme,  on  s^est 
borné  à  mettre  le  corps  dans  une  enceinte  à  température  constante, 
ce  qui  assure  seulement  une  température  finale  égale  à  la  tempé- 
ratureinitiale,  maisnullement  une  température  du  corps  invariable 
pendant  toute  la  durée  de  l'expérience.  Dans  les  expériences  re- 
latives à  l'allongement  d'une  tige,  par  exemple,  Tapplication  d'une 
charge  sans  choc,  mais  en  un  temps  très  court,  produit  d'abord 
une  déformation  adiabatique.  La  température  du  corps  s'écarte 
brusquement  de  quelques  dixièmes  de  degré  de  la  température  de 
I  l'enceinte  et  n'y  revient  qu'avec  une  extrême  lenteur  (*).  C'est 

seulement  à  la  (in  de  cette  période,  dont  la  durée  dépend  de  la 
^  construction  de  l'appareil,  que  la  déformation  est  complète.  La 

'  série  des  transformations  se  compose  d'une  déformation  adiaba- 

I  tique  suivie  d'une  dilatation  sous  charge  constante,  et  n'équivaut 

I  pas  à  une  déformation  isotherme.  La  suppression  de  la  charge  se 

fait  ordinairement  de  la  même  manière  ;  dans  le  retour  à  la  tempé- 
I  rature  T  sous  la  charge  initiale,  la  nouvelle  série  de  transforma- 

tions diffère  de  la  première.  La  représentation  dans  un  plan  X,  T 
ne  se  compose  pas  de  la  même  ligne  parcourue  d'abord  en  un 


(*)  M.  Haga  (i88(),  en  reprenant  avec  toutes  les  précaulions  nécessaires  les  ex- 
périences d'Ëdlund  sur  les  petits  allongements  adiabatiques  de  fils  d'acier  et  de 
maillechort,  a  trouvé  ainsi  des  élévations  de  température  de  o<';0097  et  oSoi4 
pour  chaque  kilogramme  par  millimétré  carré  de  section.  Avec  des  fils  de  f'.S 
de  diamètre  environ  ce  refroidissement  ne  disparaît  que  lentement  :  il  faut  huit 
minutes  pour  que  l'excès  soit  réduit  au  centième  de  sa  valeur  initiale,  douze  mi- 
nutes pour  qu'il  soit  réduit  au  millième. 
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sens,  puis  en  sens  contraire,  mais  d'un  quadrilatère  curviligne 
fermé  enveloppant  une  surface  finie.  En  même  temps  la  longueur 
finale  de  la  tige  diffère  de  la  longueur  initiale.  Il  y  a  une  défor- 
mation résiduelle, 

Ex.  IL  —  Les  métaux  homogènes  et  le  verre  lui-même, 
soumis,  sous  forme  de  barres  non  chargées,  à  des  variations  lentes 
de  température  extrêmement  étendues,  reviennent  rigoureusement 
à  leur  longueur  initiale.  La  série  des  transformations  est  la  même 
pendant  réchauffement  et  le  refroidissement.  Dès  que  cette  con- 
dition n'est  plus  remplie,  il  y  a  une  déformation  résiduelle;  c'est 
ce  qui  arrive  pour  le  thermomètre  à  mercure  par  suite  de  la  con- 
ductibilité insuffisante  du  verre.  Je  reviendrai  plus  tard  sur  ce 
déplacement  du  zéro  et  sur  le  mode  de  correction  à  apporter  aux 
lectures  thermométriques,  eu  égard  à  cette  déformation. 

2.  Deux  variables  indépendantes  ne  suffisent  plus  à  définir  l'état 
du  corps;  les  troisT,  X,;r,  oules2/i4-  i,  T,  X|, ...,  X„,  x,, ...,  ^/i, 
sont  nécessaires,  et  je  suppose  que  pour  la  plupart  des  solides 
elles  sont  suffisantes. 

Quelles  que  soient  les  déformations  qu^ait  subies  le  solide 
sans  cesser  d'être  homogène,  ses  coefficients  de  dilatation  ther- 
mique et  d^élasticité  reprennent  la  même  valeur  quand  le 
solide  revient  au  même  état  défini  par  les  2n  -i-  i  variables  T, 
Af ,   . .  .  ,  A/,,  .Z'i ,  .  .  .  ,  J'ff 

Cette  hypothèse  est,  je  crois,  d'accord  avec  ce  que  nous  savons 
des  solides  élastiques  non  pâteux;  il  n'est  pas  douteux  qu'elle  s'ap- 
plique exactement  à  un  assez  grand  nombre  de  corps;  elle  est 
accessible  à  Tcxpérience^  elle  est  la  plus  simple  que  l'on  puisse 
faire  pour  ce  genre  de  corps.  Il  me  paraît  donc  important,  avant 
de  recourir  à  d'autres  plus  compliquées,  d'examiner  toutes  ses 
conséquences  théoriques  et  de  la  soumettre  à  un  contrôle  expéri- 
mental rigoureux.  L'énoncé  ci-dessus  indique  seulement  l'existence 
de  n  équations  aux  différentielles  totales,  non  intégrables,  entre 
les  2/14-1  variables.  Dans  cette  étude  j'examinerai  d'abord  le  cas 
le  plus  simple,  celui  où  les  équations  sont  toutes  linéaires.  L'hy- 
pothèse définitive  est  donc  la  suivante  : 
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Pour  la  plupart  des  corps  solides,  il  existe  une  équation 
linéaire  aux  différentielles  totales  entre  la  température  T,  la 
variable  mécanique  X  et  la  variable  géométrique  x;  plus 
exactement^  il  existe  autant  d'équations  de  ce  genre  quHl y 
a  de  variables  géométriques  indépendantes. 

Cette  hypothèse  se  traduit  immédiatement,  dans  le  cas  où  il 
n'y  a  qu'une  variable  géométrique  x  et  une  variable  mécanique  X, 
par  Téquation 

(i)  dx—adX-^-bdl, 

a,  h  étant  deux  fonctions  des  trois  variables  x^  X,  T,  que  l'expé- 
rience fera  connaître  et  qui  défînissent  les  lois  de  dilatation  et 
d'élasticité  du  corps  étudié.  Pour  les  fluides,  cette  relation  est  in- 
tégrable-,  elle  ne  l'est  pas  pour  les  solides  ordinaires;  les  deux 
fonctions  a,  b  sont  alors  complètement  indépendantes  Tune  de 
Tautre. 

3.  Plusieurs  conséquences  de  l'équation  (i  )méritent  l'attention  : 
Toute  déformation  est  réversible.  La  valeur  de  dx  change  de 
signe  sans  changer  de  grandeur  quand  on  change  seulement  le 
signe  de  rfX  et  rfT.  Ceci  résulte  de  la  forme  linéaire  de  Téqua- 
tion  (i),  en  dx^  rfX,  dY,  Quelle  que  soit  la  série  de  transforma- 
tions qu'on  a  fait  subir  au  corps,  en  les  parcourant  en  sens 
inverse,  on  le  ramène  entièrement  à  son  état  initial. 

Il  n'en  serait  plus^  ainsi  si  l'équation  aux  différentielles  totales, 
vraisemblablement  homogène  en  dx,  cfX,  ûTT,  était  de  degré  pair, 
telle  que 

dx  =  adX-i-bdT-\-  /A»  d\^ -h B« dT^-hiCdK  dT 

par  exemple;  dans  ce  cas,  il  n'y  aurait  qu'un  couple  de  transfor- 
mations réversibles,  celles  qui  annulent  le  radical.  Dans  tout  autre 
cas,  le  double  parcours  d'une  série  de  transformations  sans  cycle 
serait  accompagné  de  déformation  permanente;  l'hypothèse  que 
j'examine  actuellement  me  paraît  bien  plus  conforme  à  nos  con- 
naissances :  c'est  seulement  pour  les  corps  mauvais  conducteurs 
de  la  chaleur,  comme  le  verre,  que  l'on  pourrait  avoir  un  doute, 
mais  on  se  convainc  bien  vite  que  dans  de  pareils  corps  la  propa- 
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galioQ  de  la  chaleur  ne  peut  pas  se  faire  sans  que  chaque  élément 
de  volume  décrive  un  cycle,  dont  le  sens  même  est  déterminé.  Au 
reste,  c'est  toujours  à^des  recherches  expérimentales  étendues  qu'il 
faudra  demander  une  réponse  décisive.  Remarquons  que  Tabsence 
de  réversibilité  rendrait  toute  application  de  Taxiome  de  Clausius 
impossible,  sauf  dans  le  cas  particulier  ou  les  deux  seules  transfor- 
mations réversibles  seraient  précisément  les  transformations  iso- 
therme et  adiabatique, 

A«  ^X«-f-  B»  rfT«-h  2G  é^X  efr  =  F  efr  dQ, 

Pour  les  autres  propriétés,  un  exemple  rendra  plus  clairs  les 
énoncés  généraux^  le  plus  simple  de  tous  suffit  déjà  lorsque  les 
déformations  permanentes  restent  très  petites  par  rapport  aux  dé- 
formations temporaires  : 

rfT  =  (ao-f-2a,X-h2a,T)rfX-h(6o-h  26,X  h- 26,T)  rfT 

=  rf[aoX -f- a,X«-h  (a,-^  6i)XT -h  6,T«]  +  (6,  —  o,)(X  rfT  —  T  rfX) 
=  d[aoX  H-  aiX»-H  2a,XT  -h  61 T»]  -h  2(61—  aj)X  dT 
=  e/[aoX^-alX^^-26lXT-^6,T»]  — 2(6,— o,)T^X. 

Sous  ces  diverses  formes,  l'intégrale  du  second  terme  est  l'aire 
enveloppée  par  la  ligne  représentative  de  la  série  de  transforma- 
tions dans  le  plan  XT  et  deux  droites  partant  des  extrémités  de 
cette  ligne.  Ces  deux  droites  peuvent  être  choisies  d'une  infinité 
de  manières  différentes  CA^.  i).  Je  me  suis  contenté  de  mettre 
en  évidence  les  rayons  vecteurs  émanés  de  l'origine  OM,  ON,  les 
ordonnées  mM,  /iN  et  les  abscisses  m'M,  /l'N,  pour  aboutir  à  la 
remarque  suivante  :  la  partie  non  intégrable  du  second  membre  ne 
prend  une  valeur  déterminée  que  pour  une  série  de  transforma- 
tions fermée,  ramenant  X,  T  à  leurs  valeurs  initiales.  Dans  ce  cas 
seulement,  les  lignes  auxiliaires  disparaissent  et  l'aire  enveloppée 
ne  dépend  plus  que  du  cycle  de  transformations  parcouru.  Au 
point  de  vue  expérimental  ;  Pour  une  série  de  transformations 
non  fermée,  le  partage  de  la  déformation  totale  observée  en 
une  partie  temporaire  et  une  partie  permanente  n'est  pas  dé- 
terminé. Il  n'y  a  pas  lieu  d'en  parler;  il  n'y  a  aucun  intérêt,  au 
point  de  vue  de  la  signiGcation  des  résultats,  à  soustraire  de  la 
déformation  totale  observée  la  déformation  permanente  obtenue 
en  fermant  le  cycle  d'une  certaine  manière,  pour  obtenir  ce  que 
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de  nombreux  auteurs  appellent  la  déformation  temporaire,  puisque 
la  déformation  permanente  dépend  de  la  manière  de  fermer  le 
cycle.  Celte  remarque  s'applique  également  aux  phénomènes  ma- 
gnétiques. 

Quelle  que  soit  la  série  de  transformations  effectuée,  il  y  a 
une  infinité  de  manières  de  fermer  le  cycle  sans  déformation 
permanente.  Dans  l'exemple  choisi,  il  suffit  que  la  représenlation 
dans  le  plan  XT  forme  une  courbe  en  8  dont  Taire  totale  esl 
nulle. 

Fip.    j. 


De  même,  quelle  que  soit  la  série  de  transformations  effec- 
tuée, on  peut  toujours  la  fermer  de  manière  à  avoir  une  dé- 
formation permanente  donnée  en  grandeur  et  en  signe,  dans 
les  limites  de  ténacité  de  la  matière.  Dans  l'exemple  choisi, 
cela  revient  à  se  donner  l'aire  du  cycle. 

Ces  résultats  sont  conformes  aux  expériences  sur  la  flexion  des 
ressorts,  la  torsion  des  fils,  l'aimantation  uniforme  des  longs  cy- 
lindres, etc. 

5.  L'exemple  choisi  nous  donne,  en  outre,  des  résultats  exacts 
comme  première  approximation  : 

Pour  de  petits  cycles  semblables,  répétés  seulement  un  petit 
nombre  de  fois,  la  déformation  permanente  produite  par 
chaque  cycle  est  proportionnelle  au  carré  de  la  plus  grande 
variation  de  la  variable  indépendante. 


Exemples  :  Torsion,  —  Je  prends  dans  les  expériences  de  Wie- 
demann  (1879)  les  accroissements  de  torsion  permanente  suivants, 
produits  par  l'application  et  la  suppression  de  couples  statiques 
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croissants  : 

Xa  3o  4o  5o  60  70  80  90 

Xn+i—^n  0,6        0,7         1,0         1,5        a,0        4,0        6,2 

10^  """^T^^      6,6      4,4      4,0      4,1      4,1      6,2      7,7      ... 

Les  torsions  temporaires  étaient  plus  de  cent  fois  plus  grandes. 

aimantation.  —  Il  en  est  de  même  des  débuis  de  l'aimanta- 
tion permanente  sous  l'influence  d'un  champ  magnétique  faible 
(Tomlinson). 

La  déformation  permanente  totale  due  à  la  répétition  d'un 
même  cycle  suffisamment  petit  croit  d'abord  comme  le  nombre 
des  cycles. 

6.  Prenons  pour  exemple  une  tige.  Les  fonctions  a  et  b  peu- 
vent être  facilement  déduites  de  l'expérience.  La  première,  «,  est 
le  produit  de  la  longueur  actuelle  parle  module  d'élasticité  à  tem- 
pérature constante  ;  la  seconde,  6,  est  le  produit  de  la  longueur 
actuelle  par  le  coefficient  de  dilatation  sous  charge  constante  X. 
La  série  d'expériences  nécessaires  est  la  suivante. 

Détermination  du  coefficient  a.  —  Étude  de  l'allongement 
isotherme  de  la  tige  en  fonction  de  la  charge  X. 

Description  d'un  cycle  quelconque  capable  de  produire  une 
petite  déformation  permanente;  nouvelle  étude  de  l'allongement 
isotherme,  etc. 

On  constituera  ainsi  un  Tableau  à  double  entrée  contenant,  en 
regard  de  chaque  valeur  de  la  charge  X,  une  série  de  valeurs  de  x 

différentes  et  la  série  des  valeurs  ^>  ou  a,    correspondantes.   II 

faudra  recommencer  cette  double  série  d'expériences  à  toutes  les 
températures. 

Détermination  du  coefficient  b.  —  Pour  les  fluides,  la  condi- 
tion d'intégrabilité  de  l'équation  (i), 

da        ,  ùa        ôh  db 
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permettrait  de  réduire  considérablement  la  nouvelle  série  d'expé- 
riences; mais,  pour  les  solides  qui  nous  occupent,  la  fonction  b 
est  indépendante  de  a.  Il  faudra  former  séparément  sous  chaque 

charge  X  le  Tableau  des  valeurs  du  coefficient  b  ou  ^j  en  fonc- 
tion de  toutes  les  longueurs  qui  correspondent  à  une  même  tem- 
pérature. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  jamais,  jusqu'à  ce  jour,  la  série 
complète  des  expériences  nécessaires  n'a  été  faite  pour  aucun 
corps.  11  y  a  cependant  assez  de  résultats  généraux  connus  pour 
fournir  d'utiles  indications  sur  la  forme  des  coefficients  a,  b. 

7.  Toutes  les  fois  qu'un  corps  éprouve  une  série  de  transfor- 
mations, il  ne  reste  qu'une  seule  variable  véritablement  indépen- 
dante, le  temps,  en  fonction  de  laquelle  toutes  les  autres  peuvent 
s'exprimer.  L'observateur  agit  directement  sur  l'une  des  variables, 
X  par  exemple,  en  fonction  du  temps,  et  dans  chaque  cas  parti- 
culier toutes  les  autres  variations  sont  déterminées.  Si  l'on  n'a  pas 
pris  de  précautions  particulières,  la  loi  de  ces  variations  dépend 
de  la  loi  des  valeurs  de  X  en  fonction  du  temps;  mais  il  peut 
arriver  qu'il  n'en  soit  pas  ainsi,  et  que  la  variable  X  sur  laquelle 
l'observateur  agit  directement  joue  le  rôle  d'une  véritable  variable 
indépendante  :  on  dit  alors  que  les  transformations  sont  effectuées 
au  moyen  d'un  appareil  déterminé,  dont  les  liaisons  sont  indé- 
pendantes du  temps.  C'est  une  circonstance  qu'il  est  bon  de  réa- 
liser dans  toutes  les  expériences.  Quoi  qu'il  en  soit,  pour  chaque 
série  de  transformations,  x,  X,  T  sont  entièrement  déterminés  en 
fonction  du  temps  0,  quand  l'état  initial  est  connu, 

^  =  /i(8),      x  =  /,(e),      T=/,(e). 

Les  fonctions /i, /*a, /s  sont  supposées  continues,  mais  leurs 
dérivées  de  tout  ordre  peuvent  présenter  des  discontinuités  quel- 
conques. 

8.  Principe  de  Véquwalence,  —  Choisissons  les  variables 
géométrique  et  mécanique  Xj  X,  de  telle  sorte  que  le  travail  des 
forces  extérieures  appliquées  au  corps  ait  pour  valeur  — Xrfj;,  et 
appelons  JcfQ  la  quantité  de  chaleur,  exprimée  en  unités  de  tra- 
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vail,  que  les  sources  extërieures  cèdent  au  corps  pendant  une 
transformation  dx^  rfX,  (Tï,  Le  principe  de  l'équivalence  exige 
que  Finlégrale  de  JrfQ  — Xrfx  soit  nulle  quand  on  Tétend  à  un 
cycle  quelconque,  complètement  fermé 

(Xi=Xo,     Ti  =  To    et    Xi=^  x^)y 

parcouru  suivant  une  loi  quelconque  en  fonction  du  temps.  Pour 
qu'il  en  soit  ainsi,  malgré  les  discontinuités  des  dérivées  de  /i, 
/2ï  /sj  il  faut  que  la  valeur  de  l'intégrale  étendue  depuis  un  point 
fixe  Xo,  Xo,  To,  jusqu'à  un  point  arbitraire  x^  X,  T,  ne  dépende 
pas  des  valeurs  intermédiaires  de  fs,  f^^  fzy  mais  seulement  de 
leurs  valeurs  finales,  c'est-à-dire  de  x,  X,  T;  on  a  donc 

f  (JrfQ  — Xrfa:)  =  U(a:,X,T)-Uo. 

Comme,  d'ailleurs,  une  valeur  quelconque  de  x  peut  corres- 
pondre au  même  système  de  valeurs  de  X,  T,  les  trois  variables 
restent  en  évidence  dans  la  fonction  U  qui  n'est  autre  que  Vénergie 
du  corps. 

9.  Chaleurs  spécifiques  et  chaleurs  latentes,  — DiflTérentions 
les  deux  membres  de  l'équation  précédente,  il  vient 

Si  la  fonction  U  ne  peut  être  exprimée  que  d'une  seule  manière 
en  œ^  X,  T,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  quantité  de  chaleur 
élémentaire  rfQ.  Nous  pouvons,  en  effet,  ajouter  au  second 
membre  la  quantité 

lidx^acm  —  hcTÏ), 

identiquement  nulle,  quelle  que  soit  la  fonction  X(^,  X,  T),  par 
suite  de  la  nature  du  corps.  L'expression  générale  est  donc 

Nous  obtiendrons  les  diverses  chaleurs  spécifiques  et  chaleurs 
latentes   en  choisissant  convenablement  \,  La  signification  des 
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lettres  est  indiquée  par  les  formules  suivantes  : 

rfQ  =  Cx  ûTT  -^  Lt  û?X  =  Cx  ûTT  H-  LV  <ilr  =  G:c  rfX  -h  Gx  dlr  : 

Ces  six.  relations  permettent  de  déterminer  les  quatre  chaleurs 
latentes  en  fonction  des  deux  chaleurs  spécifiques,  ce  qui  donne 

<fQ  =  Gx^-^  |(Gx-Car)</X 

o 

=  -  I C^  c?X  -h  y  Cx  dx, 
o  o 

Ces  formes  sont  les  mêmes  que  pour  les  corps  fluides  ;  en  par- 
ticulier, le  rapport  de  Sx  à  SX  pour  une  transformation  adiabatique 
est  encore  égal  à  celui  de  aC^  à  Cx- 

10.  Relations  différentielles  entre  les  chaleurs  spécifiques.  — 
Il  ne  reste  que  deux  relations  linéairement  indépendantes  contenant 
les  trois  dérivées  partielles  de  U  : 

au  _  a  dU       -    a .,  d\}  \  d\}       î  _^       „ 

?X-  6  5t"/''6^''         ai  =^6  (^t^6''^^"^- 

Mais  leur  diiTérentiation  en  fournit  une  troisième;  on  reconnaît, 
en  effet,  qu'il  est  possible  d'éliminer  les  six  dérivées  secondes 
de  U  entre  les  six  équations  ainsi  obtenues,  et  qu'il  reste  une 
équation  du  premier  ordre 

Eliminant  U  entre  ces  trois  équations  par  différentiation,  on 
obtiendra  enfin,  entre  les  deux  chaleurs  spécifiques  et  les  deux 
coefficients  de  dilatation  et  d'élasticité,  trois  équations  aux  déri- 
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vées  partielles  du  second  ordre  par  rapport  aux  trois  variables  x^ 
X,  T;  deux  de  ces  équations  seulement  sont  distinctes. 

11.  La  recherche  des  conséquences  de  Taxiome  de  Clausius  est 
la  partie  la  plus  délicate  de  cette  étude.  Il  faut  d^abord  trouver  un 
cycle  de  Garnot,  c'est-à-dire  un  cycle  formé  uniquement  de  trans- 
formations isothermes  et  adiabatiques,  qui  ramène  le  corps  à  son 
état  initial  sans  que  les  compensations  résultant  de  Taxiome  de 
Clausius  soient  effectuées  d'elles-mêmes.  Les  seuls  cycles  utiles 
sont  ceux  dans  lesquels  les  échanges  de  chaleur  restent  infîniment 
petits  à  chaque  température,  les  températures  extrêmes  pouvant 
d'ailleurs  présenter  des  écarts  quelconques.  S'il  n'y  a  que  deux 
transformations  isothermes  et  deux  ou  quatre  transformations 
adiabatiques,  les  quantités  de  chaleur  fournies  à  chaque  tempéra- 
ture sont  nécessairement  nulles  quand  le  cycle  est  complètement 
fermé.  Le  cycle  utilisable  le  plus  simple  est  formé  de  trois  trans- 
formations isothermes  quelconques  et  de  trois  transformations 
adiabatiques  infiniment  voisines. 

12.  £n  tenant  compte  de  la  relation  caractéristique  du 
corps,  on  peut  toujours  mettre  la  quantité  de  chaleur  é  lé  me  n- 
taire  rfQ  sous  la  forme  H  rfS  de  deux  manières  essentiellement 
distinctes. 

Entre  les  équations 

o=zdx  —  adX  —  b  rfX, 

on  peut  éliminer  les  trois  différentielles  cfx,  rfX,  dT^  pourvu  que 
la  fonction  S  satisfasse  à  l'équation  aux  dérivées  partielles 

r  ^'^^ 


rfS. 


(4) 

"<''?. -'^§- >'■ 

et  il  reste 

(5) 

dx       01 

338  BRILLOUIN. 

Appelons  S| ,  S2  deux  solutions  particulières  distinctes  de  l'équa- 
tion (4);  toutes  les  autres  solutions  sont  des  fonctions  arbitraires 
de  Si,  Sj.  Il  n'y  a  donc  que  deux  formes  réellement  distinctes 
H|  rfSi,  112^82  pour  rfQ;  mais  il  importe  de  remarquer  que  la 
relation 

(6)  H,^S,=  H,rfSi 

n'est  autre  chose  que  Téquation  caractéristique  du  corps  ('); 
comme  celle-ci  n*est  pas  intégrable,  il  en  résulte  que  le  rapport 
de  H|  à  H2,  exprimé  en  prenant  pour  variables  indépen- 
dantes Si,  S2,  T,  ne  peut  pas  être  indépendant  de  T. 

13.  Dans  l'application  de  Taxiome  de  Clausius,  prenons  doDc 
pour  variables  indépendantes  SoS2,T;  le  cycle  est  complètement 
fermé  quand  ces  trois  variables  reprennent  leurs  valeurs  initiales. 

Essayons  de  décrire  un  cycle  de  Carnot  ordinaire  formé  de  deux 
transformations  isothermes  quelconques  alternant  avec  deux 
adiabatiques  infîniment  voisines  ;  commençons  par  décrire  une 
isotherme,  et  rapportons  tout  à  Tadiabatique  suivante  {fig>  2): 

État  initial Si -H  ^Si, 

Première  transformation  isotherme Si, 

Première  transformation  adiabatique Si, 

Deuxième  transformation  isotherme S|-i-  oSi, 

Deuxième  transformation  adiabatique. . .  Sj  -h  8S1, 

Les  équations  de  condition  sont 

H,  rfS,  =  H,  dSt ,        H'i  8S1  =  h;  8S,. 

Pour  qu'on  pût  fermer  le  cycle,  il  faudrait  que  ces  deux  équa- 
tions fussent  compatibles  en  prenant  SS|  et  SS2  égaux  respective- 
ment à  ^S|  et  6^82;  et  cela  est  impossible,  puisque  les  rapports 

H      H' 

YT  >  TjT  ont  des  valeurs  différentes  lorsque  S, ,  S2  ont  les  mêmes  va- 

Hj     M, 

leurs  et  que  les  températures  seules  T,  T'  sont  différentes  (n**13). 
S'il  est  fermé,  le  cycle  se  réduit  à  une  double  transformation  adla- 


(^)  Il   est  facile  de  le  vérifier  en  développant  cfS„  ^S,  et  tenant  compte  de 
l'équation  (4)  et  de  la  forme  de  H,,  H,  donnée  par  Téquation  (5). 


S2-+-rfSs, 

S,, 

T 
T 

H„ 

H., 

s„ 

Hi, 

Hi, 

S,-4-8S„ 

T 
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batique.  Un'' existe  pas  de  cycle  de  Carnot  ordinaire  complè" 
tement  fermé.  Tout  cycle  de  Carnot  ordinaire  est  accompagné 
de  déformation  permanente  (  *  ). 

Fig.  2. 


l 


Projeclion  sur  le  plan  S,T, 
fermée. 


Projection  sur  le  plan  S,T, 
non  fermée. 


La  difGcullé  subsiste  tant  que  Ton  ne  considère  que  deux  tem- 
pératures. Par  exemple  {fig*  3),  on  peut  former  un  cycle  de  Carnot 
au  moyen  de  deux  isothermes  et  de  quatre  adiabatiques  infini- 

Fig.  3. 


Projection  sur  le  plan  S,T, 
fermée. 


Projeclion  sur  le  plan  S,T, 
fermée. 


ment  voisines,  sans  qu'il  se  réduise  au  double  parcours  d'une  même 
transformation;  mais  alors  la  quantité  de  chaleur  totale  prise  à  la 
température  T  est  séparément  nulle;  il  en  est  de  même  pour  la 


(*)  C'est  la  propriété  générale;  il  n'est  pas  impossible  que  pour  certains  corps 

le  rapport  ~  prenne  la  même  valeur  pour  plusieurs  valeurs  distinctes  de  la  tem- 

pérature;  on  pourra  alors  associer  à  chaque  température  T  une  autre  tempéra- 
ture T',  convenablement  choisie  pour  former  un  cycle  de  Carnot  particulier  com- 
plètement fermé.  La  température  T  restant  fixe,  la  déformation  permanente,  po- 
sitive par  exemple  pour  une  température  T'  >  T'i  associée  à  T,  serait  nulle  pour 
T'  =  T',  et  négative  pour  T'  <  Tp 
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chaleur  restituée  à  la  température  T'.  Le  cycle  ne  nous  est  d'aucun 
usage. 

14.  Il  n^en  est  plus  de  même  si  nous  prenons  un  cycle  de  Carnot 
formé  de  trois  isothermes  T,  T",  T'"  et  de  trois  adiabatiques  io- 
finimenl  voisines, 

Sj-f-^Sj,     Sj-ht/Sj;     S|,     S|;    S1-+-0S1,     Sj-f-oSi. 

Fig.  4. 

|S. 


-srTH. 


Projection  sur  le  plan  S,T,  Projection  sur  le  plan  S^T, 

fermée.  fermée. 

Première  transformation  isotherme,  T'  :  de  Fadiabatique 

à  Tadiabatique  S1S2) 

—  H'j  rfS,  --  -  H',  rfS,. 

Deuxième  transformation  isotherme,  T'':  de  Tadiaba tique  Sj. 
Sj  à  Padiabatique  S|  -I-  8S| ,  S2  -I-  8S2, 

-+-H';SSi=-+-ir,  $S,. 

Troisième  transformation  isotherme  T'",  fermeture  du  cycle: 
de  l'adiabalique  SiH-SSi,  82-1-082  à  Tadiabatique  S,-|-rfS,, 
82-4-  ^82, 

ir,(dSi  -  8S1)  =  ir;(rfS2-  8s,). 

.  Éliminons  ^82,  882  entre  ces  trois  équations  :  il  reste  une  rela- 
tion entre  rf8|  et  S8| 

ou 
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H 
Les  coefficients  ne  sont  pas  nuls,  puisque  rp  dépend  de  la  tempé- 
rature. L'équation  détermine  donc  la  valeur  de  ôS|  qu'il  faut 
choisir  pour  fermer  le  cycle  quand  on  se  donne  les  trois  tempéra- 
tures, ainsi  que  Si,  Sa  et  dS^  ;  Téquation  correspondante 


/h;     h;\  /h;     h;\ 


détermine  8S2  en  6^2-  Ainsi,  quand  on  se  donne  arbitrairement 
les  trois  isothermes  et  deux  des  adiabatiques,  la  condition  de  fer- 
meture  du  cycle  détermine  complètement  la  troisième  adiabatique. 
Elle  détermine  donc  complètement  deux  des  échanges  de  chaleur 
en  fonction  du  premier. 
Les  équations  déjà  écrites  donnent  en  effet 

rfQ'  =  — H'irfSi, 

tenant  compte  de  la  valeur  de  8S<  en  rfS<,  on  en  déduit  pour  les 
échanges  de  chaleur  à  chacune  des  trois  températures  T',  T",  T"^ 

,,  dq'  _  d(r ^Q" 

^'^  „.   /H',        H7\  -         /HT       H',\  /H^       H;\  • 

"*  \û\  ""  wJ     "»  Vïî;  ~  WJ     "»  \u\  "■  WJ 

IS.  Ce  cycle  est  entièrement  réversible,  et  l'état  initial  est  iden- 
tique à  l'état  final.  On  le  compare  à  un  cycle  décrit  par  un  gaz 
eatre  les  mêmes  températures,  tel  que  le  gaz  absorbe  tout  le  travail 
du  solide  et  que  toute  la  chaleur  perdue  par  le  solide  à  l'une  des 
températures  T'^  soit  absorbée  par  le  gaz  à  la  même  température. 
Deux  sources  seulement  aux  températures  T',  T'"  sont  alors  néces- 
saires pour  mettre  en  mouvement  la  machine  complexe.  Soient 
s-\-  dsj  .ç,  5  H-  S5  les  valeurs  de  l'entropie  du  gaz  le  long  des  trois 
lignes  adiabatiques  correspondantes  :  on  a 

dq'=-^T'^s, 
dq"'^-\-'ï"'{ds-Zs), 

La  suppression  de  la  source  T"  exige  que  Ton  ait 
dq'^dQ'^o. 
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Ajoutons  que  le  travail  extérieur  total  produit  par  la  machine 
complexe  est  nul  : 

dq'-^  dq'-^'dq'^  rfQ'4-  û?Q'-+-  rfQ"=  o. 

Ces  deux  conditions  déterminent  ds  et  85,  c'est-à-dire  le  cycle 
parcouru  par  le  gaz;  elles  donnent 

toute  la  chaleur  empruntée  par  l'ensemble  des  deux  corps  à  la 
source  T'  est  transporté  sur  la  source  T"^  Je  dis  que  ces  quantités 
sont  séparément  nulles  en  vertu  de  Taxiome  de  Clausius. 

En  effet,  chaque  transformation  prise  isolément  est  réversible, 
et,  comme  nous  avons  choisi  un  cycle  dans  lequel  Tétat  final  est 
identique  à  Fétat  initial,  le  cjcle  entier  peut  être  parcouru  indif- 
féremment dans  un  sens  ou  dans  l'autre  à  partir  du  même  état 
initial.  Quel  que  soit  le  sens  du  parcours,  il  n'y  a  à  la  fin  du 
cycle  ni  travail  extérieur  produit  ni  altération  des  deux  corps. 
Dans  ces  conditions,  la  chaleur  n'a  pu  être  transportée  d'une  source 
froide  sur  une  plus  chaude  ;  il  en  résulte  qu'on  a  séparément 

dq'-^dQ'=zo,        dq'"-^dQ:"=o, 

Les  quantités  dq\  d(f  ^  dq'"  sont  séparément  égales  aux  quan- 
tités —  rfQ',  — -  rfQ",  —  rfQ'".  Éliminant  ds^  05  entre  les  trois 
équations,  on  a 

Éliminons  rfQ',  t/Q",  d(^"  entre  cette  équation  (8)  et  les  équa- 
tions (7),  il  vient 

H^ /h;  _  H7\     ïT^  /h;;'  _  51 V  iJI /Mi  _  h;  \  _ 

Telle  est  la  relation  unique  fournie  par  l'axiome  de  Clausius 
dans  le  cas  des  solides  à  déformations  permanentes. 

H" 
16.  Ajoutons  et  retranchons  ~  dans  la  seconde  parenthèse,  il 

vient 
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Divisant  par  les  facteurs  (ïjT-~ïrr)(||^  —  ûf)»  qui  ne  sont  pas 
nuls(nM3), 

nnt  «T»»  rp»  rw»ar 

h;     h;     h;     h; 

or  le  premier  membre  est  indépendant  de  la  température  T'",  le 
second  de  la  température  T';  l'égalité  n'est  possible  que  si  tous 
deux  sont  indépendants  de  T'  et  de  T''^,  et  aussi,  par  suite  de  la 
symétrie,  de  T".  Désignant  donc  par  F(S«,  S2)  une  fonctionde  84, 
82  indépendante  de  la  température,  on  a 


H', 
ou 


Tl-T)=(Hr-|ïf)F(St,S,) 


Tjv    —  jjT  F(Sl,  Sj)  =  ;p-  —  jp-F(Si,  Sï). 
•  *  * 

Ici  encore,  le  premier  membre  est  indépendant  deT",  le  second 
de  T';  on  a  donc  séparément 

I        F(Si,SO   .    G(Si,SO 


(10) 


r  ~      H',      ^      H', 


Les  fonctions  F*,  G  sont  deux  fonctions  indépendantes  de  la 
température,  déterminées  par  la  nature  du  corps  solide  et  par  le 
choix  des  variables  8|,  82* 

17.  Multiplions  les  deux  membres  de  Téqualion  (10)  par 

rfQ'=H\rfS,=  H;  JS,: 
il  vient 

Ç^  =  F(S„S,)rfS,-HG(Si,S,)t^S,. 

Cette  équation  montre  que  l'on  peut  toujours  trouver  deux  fonc- 
tions particulières  R  et  8  de  8|  et  82  seules,  telles  que  le  second 
membre  prenne  la  forme  KdS 

(II)  rfQ  =  TR.^S  =  T^^^.cp(S). 

En  général,  les  fonctions  R  et  S  seront  deux  fonctions  analyti- 
quement  distinctes  de  S«  et  82^  et  il  sera  impossible  de  choisir  la 
/.  de  Phys.y  a»  série,  t.  VII.  (Août  1888.)  25 
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fonction  arbitraire  cp  de  la  seule  variable  S  de  manière  à  réduire  à 

D 

Tunité  le  facteur    ,,^.  • 
©  {b) 

Remarque,  —  Si  l'on  a  pris  la  fonction  S  pour  Tune  des  fonc- 
tions St  ou  S2,  Si  par  exemple,  les  deux  membres  de  l'équa- 
lion  (9)  sont  identiquement  nuls;  Téquation  (9)  n'a  plus  pour 
conséquence  l'équation  (10);  le  principe  de  Carnot  ne  donne  alors 
aucune  relation  entre  le  facteur  H2  et  le  facteur  H|  réduit  à  la 
^ forme  TR.  Mais  nous  savons  (n**  13)  que  si  le  corps  est  susceptible 
de  déformations  permanentes,  le  facteur  H2  ne  peut  jamais  être 
réduit  à  une  forme  analogue  TR2,  quand  la  fonction  S2  est  une 
solution  de  l'équation  aux  dérivées  partielles  (4),  différente  de  o(S). 

18.  Le  coefficient  TR  dans  lequel  R,  et  par  suite  k  '  satisfait 

comme  S  à  l'équation  (4),  doit  toujours  avoir  la  forme  (5);  la 
solution  S  est  donc  une  solution  commune  à  l'équation  (4),  et  à 
l'équation  du  second  ordre  qu'on  obtient  en  remplaçant  S  dans 

cette  même  équation  par -jr  ou  =p-  Ib-. — r  ^  1»  ce  qui  donne 

-f(Cx-G.)^[;j±-(^g-i-g)]  =  o. 

En  développant  cette  équation,  il  restera  une  équation  linéaire 
et  homogène  entre  les  dérivées  premières  et  secondes  de  S,  dont 
les  coefficients  contiennent  les  dérivées  premières  de  a,  6,  C^,  Cj. 

On  peut  éliminer  S  par  dérivation  entre  les  deux  équations  (4) 
et  (i  2)  ;  il  reste  de  nouvelles  conditions  entre  les  dérivées  secondes 
de  a,  6,  C^,  C^,  à  joindre  aux  deux  que  fournit  le  principe  de 
l'équivalence.  Je  les  discuterai  complètement  dans  un  autre  ar- 
ticle. 

19.  En  résumé,  le  principe  de  l'équivalence  et  l'axiome  de 
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(i3) 


(  JTRé/S  — X^ar  — rfU  =  o, 
î  rfQ  =  TR  dS 


La  première  équation  (i3)  n'est  qu'une  forme  particulière  de 
l'équation  mécanique  non  intégrable  qui  caractérise  le  solide;  la 
seconde  est  Téquation  calorimétrique.  Comme  la  quantité  de  cha- 
leur peut  aussi  être  mise  sous  la  forme  II  rfR,  on  trouve  facilement 
entre  U,  R,  S  l'équation  aux  dérivées  partielles 


(II) 


dx 
dR 

Ox 


d\} 

dU 

-dx 

ÔT 

dS 

âS 

d\ 

dT 

ôR 

dK 

d\ 

dT 

La  première  équation  (i3)  développée  donne  a,  b 
a  b  —  I 


-«i-s 


jtr'^s     ou 


JTR^-X-*^^' 


dx 


dx 


On  trouve  de  même 


dSdV   _^àS\ 
d\   dx        '    d\) 


s -"«s 


Cx  = 


dx 


dx 


20.  Enfin  il  faut  s'assurer  que  la  condition  (i4)  n'est  pas  la 
condition  d'intégrabilité  de  la  première  équation  (i3)  :  c'est  ce 
qu'on  voit  immédiatement  quand  on  prend  pour  variables  indé- 
pendantes U,  S,  X,  Le  raisonnement  qui  conduit  à  l'équation  (i4) 
donne  directement  dans  ce  cas 


(i4') 


tr(^ 

\dx 
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tandis  que  la  condition  d'intégrabilité  serait 

Ces  équations  (i4')  et  (i5)  ne  sont  point  incompatibles,  mais 
elles  sont  distinctes.  Elles  restent  même  distinctes  quand  on 
choisit  la  solution  la  plus  simple  de  (i4')j  ^  savoir  R  =  <p(S)  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  R  =  i,  ce  qui  réduit  la  condition  d*inté- 
grabilité  (i5)  à 

aiogT       (^logX         d\os\ 
OV      ~      âS     '^^     âU 


ou 


qui  n'est  pas  satisfaite  par  les  solides  à  déformations  perma- 
nentes. 

Il  importe  de  remarquer  que,  si  Texistence  de  l'entropie 

R  =  ?(S) 

n'est  pas  incompatible  avec  les  déformations  permanentes,  elle 
n'est  plus  une  conséquence  nécessaire  de  Taxiome  de  GIausius;il 
en  est  de  même  du  potentiel  thermodynamique  pour  les  transfor- 
mations isothermes. 

Toutes  les  propositions  de  la  thermodynamique  des  fluides  doi- 
vent leur  forme  particulière  à  la  possibilité  d'intégrer  la  première 
équation  (i3)  et  d'exprimer  toutes  les  fonctions  au  moyen  de  deux 
variables  indépendantes  seulement. 

21.  Un  cas  particulier  très  simple  suffit  à  rendre  compte,  au 
moins  qualitativement,  des  principaux  phénomènes  :  limite  de 
déformation  permanente  par  la  répétition  des  cycles  identiques; 
variations  de  cette  déformation  avec  le  cycle  décrit;  dans  le  cas 
des  oscillations  lentes  d'amplitude  un  peu  grande,  amortissement 
des  oscillations  des  solides,  état  d'aise  pour  des  oscillations  d'am- 
plitude et  de  période  données.  En  tenant  compte  en  outre  de  la 
difficulté  des  échanges  de  chaleur  avec  l'extérieur  et  des  tensions 
élastiques  énormes  nécessairement  accompagnées  de  déformation 
permanente,  causées  par  la  production  brusque  de  températures 
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très  inégales  en  divers  points  d'un  solide,  tous  les  phénomènes 
de  trempe  peuvent  être  rattachés  à  la  même  théorie.  Enfin  il  me 
parait  probable  que  les  phénomènes  d'élasticité  résiduelle  (e/o^- 
tische  Nachwirchung)^  pour  lesquels  on  a  cru  nécessaire  jusqu'ici 
de  faire  intervenir  le  temps  directement  comme  variable  indépen- 
dante, peuvent,  en  grande  partie,  être  expliqués  par  les  déforma- 
tions dues  à  la  répétition  quotidienne  de  cycles  très  peu  différents 
dus  aux  variations  diurnes  des  éléments  météorologiques,  princi- 
palement de  la  température  ;  tel  serait  le  cas  pour  le  déplacement 
lent  du  zéro  des  thermomètres.  C'est  du  moins  ce  que  semblent 
indiquer  des  expériences  en  cours  d'exécution,  dont  j'espère  pou- 
voir rendre  compte  dans  quelques  mois. 


SUR  L'IITEHSITË  ABSOLUE  DE  LA  PESAVTEUB; 

Par  m.  le  Commandant  DEFFORGES. 

{1*  article)  («)• 

II.  —  Pendule  réversible  de  Repsold. 

Les  pendules  réversibles  construits  par  Repsold  sont  de  deux 
types.  Les  uns  ont  une  durée  d'oscillation  voisine  de  i%  les  autres 
ont  une  durée  voisine  de  o^yS.  Ils  ont  donc,  soit  1"*  environ,  soit 
o™,56  environ  de  longueur  entre  les  arêtes  des  couteaux.  Les  di- 
vers appareils  existant  diffèrent  par  quelques  détails  de  construc- 
tion peu  importants.  Au  fond,  ils  sont  tous  très  semblables. 

Je  décrirai  ici  rapidement  l'appareil  construit  en  1880  pour 
le  service  géographique  de  l'armée  française.  Les  constructeurs 
ont  réalisé  dans  ce  pendule  quelques  perfectionnements. 

L'instrument  se  compose  {fig-  5)  d'un  support  métallique  dé- 
montable et  transportable,  en  forme  de  trépied,  sur  lequel  oscille 
un  pendule  réversible  symétrique  muni  de  deux  couteaux  échan- 
geables. 

Un  comparateur  à  microscopes,  mobile  autour  d'un  axe  ver- 
tical, permet  de  mesurer  la  distance  des  arêtes,  le  pendule  restant 
suspendu,  et  de  la  comparer  aux  traits  d'un  étalon  voisin  du  pen- 
dule. Le  comparateur  et  l'étalon  sont  portés  par  le  trépied. 

(  *  )  Voir  p.  aSg  de  ce  volame. 


3i8 
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Un  appareil  spécial  sert  à  mesurer  la  distance  du  centre  de  gra- 
vité aux  arêtes  des  deux  couteaux. 

I  "  Le  pendule.  —  Le  pendule  se  compose  d'une  tige  cylindrique 


Fis.  5. 


creuse  de  o",  o4  de  diamètre  extérieur  et  d'environ  o",  002  d'épais- 
seur. Aux  deux  extrémités  de  la  tige  sont  fixés  deux  disques  circu- 
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laires  de  o'^yoS  d'épaisseur  et  de  o'^joS  de  diamèlre.  La  tige  est 
perpendiculaire  aux  plans  des  disques. 

L'un  des  disques  est  plein  et  l^autre  creux  et  parfaitement 
étanche.  C'est  cette  diflFérence  de  poids  des  deux  disques  qui 
éloigne  le  centre  de  gravité  du  centre  de  figure  et  rend  h  et  A' iné- 
gaux. 

En  dehors  des  disques,  la  tige  du  pendule  porte  à  ses  deux  ex- 
trémités deux  pointes  formées  d'un  court  cylindre  de  o",oo6  de 
diamèlre  et  o™, 01 5  de  longueur,  terminé  par  un  cône  assez  aplati. 
Tout  le  pendule  est  exactement  tourné  et  centré  sur  ces  pointes, 
qui  peuvent  servir,  par  conséquent,  à  sa  vérification. 

Les  montures  du  couteau  sont  soudées  à  la  tige.  Elles  sont  d'une 
forme  parllculière  assez  compliquée,  motivée  par  le  mode  de  sus- 
pension du  pendule  sur  son  support.  Les  couteaux  reposent  sur 
leur  monture  par  Texlrémité  de  leur  face  inférieure.  Ils  s'appuient 
sur  deux  surfaces  planes  venues  au  tour  et  parfaitement  perpendi- 
culaires à  l'axe  du  pendule.  Deux  étriers  munis  d'une  vis  de  pres- 
sion les  maintiennent  pressés  sur  leurs  surfaces  d'appui. 

Les  couteaux  sont  en  agate,  de  o™,  06  de  longueur.  Us  présentent 
la  forme  d'un  prisme  horizontal  dont  les  deux  arêtes  auraient  été 
tronquées.  Les  plans  de  troncature  sont  inclinés  à  43**  sur  chacune 
des  faces  du  prisme  et  se  rencontrent  par  conséquent  sous  un 
angle  de  90".  L'arôte  est  formée  par  deux  biseaux  légèrement  in- 
clinés sur  les  plans  de  troncature. 

Le  prisme  n'est  ainsi  tronqué  que  sur  les  quatre  centimètres  de 
sa  partie  médiane.  Les  deux  extrémités  conservent,  sur  une  lon- 
{çueur  d'environ  o"*,oi,  la  forme  prismatique. 

Ce  sont  ces  prismes  terminaux  qui  sont  engagés  dans  Tétrier  de 
la  monture  et  qui  servent  à  fixer  les  couteaux  solidement  au  pen- 
dule. En  desserrant  les  vis  de  pression  des  étriers,  les  couteaux 
peuvent  être  retirés  de  leur  monture.  Comme  ils  sont  aussi  iden- 
tiques que  possible,  ils  peuvent  être  échangés  et  retournés  bout 
pour  bout. 

L'agate  des  couteaux  a  reçu  le  degré  de  poli  le  plus  élevé,  celui 
qu'on  appelle  le  poli  spéculai re. 

Les  couteaux  reposent,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure,  sur 
un  seul  plan  d'agate  porté  par  une  sorte  de  potence  fixée  au  tré- 
pied. La  lige  du  pendule  est  évidée  pour  laisser  passer  cette  po- 
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tence.  Elle  se  trouve  ainsi  très  affaiblie,  ce  qui  est  un  assez  grave 
défaut. 

Le  pendule,  comme  le  demande  la  théorie  de  la  réversion,  est 
absolument  symétrique  par  rapport  à  un  plan  perpendiculaire  à 
son  axe  de  figure  en  son  milieu. 

2®  Le  support,  —  C'est  une  sorte  de  trépied  démontable,  formé 
d'une  platine  inférieure  en  bronze,  assez  lourde,  munie  de  trois  vis 
calantes  reposant  sur  des  galets. 

Sur  cette  platine  sont  fixées,  à  l'aide  d'écrous,  trois  tiges  creuses 
inclinées  qui  convergent  à  leur  extrémité  supérieure  et  supportent 
une  platine  supérieure  en  bronze  dans  laquelle  elles  sont  engagées 
et  maintenues  par  des  écrous. 

La  platine  supérieure  porte  la  potence,  surmontée  d'un  plan 
d'agate  serti  dans  le  métal  et  sur  lequel  repose  l'arête  du  couteau 
pendant  les  oscillations.  Un  système  de.  V  mobiles  à  l'aide  d'un 
levier  et  d'une  vis  de  rappel  reçoit  le  pendule  et  sert  à  l'élever  et  à 
l'abaisser  sans  secousse. 

Le  plan  d'agate  a  environ  0^,01  de  largeur  et  o"*,  o4  de  longueur 
à  sa  surface  supérieure,  qui  est  parfaitement  travaillée  et  polie. 

Une  entaille  cylindrique  l'interrompt  dans  son  milieu,  qui  est 
évidé  pour  laisser  passer  la  lumière  et  laisser  apercevoir  l'arête 
dans  le  champ  du  microscope  supérieur  du  cathétomètre  pendant 
la  mesure  de  la  longueur.  L'arête  d«  couteau,  qui  a  o°*,o4,  ne  re- 
pose donc  sur  le  plan  que  sur  3^™,  5  environ  5  le  demi-centimètre  du 
milieu  est  libre. 

La  platine  inférieure  du  support  porte  un  arc  divisé  en  degrés 
dont  le  bord  est  voisin  de  la  pointe  inférieure  du  pendule  et  qui 
sert  à  mesurer  l'amplitude  de  l'oscillation.  A  cet  arc  est  fixée  une 
pince  mobile  à  charnière  qui  peut  être  abaissée  ou  relevée  à  vo- 
lonté. Cette  pince  permet  de  saisir  la  queue  inférieure  du  pendule 
entre  un  butoir  à  ressort  et  une  vis  de  rappel  et  de  l'immobiliser 
pendant  le  réglage  de  l'appareil  et  la  mesure  de  la  longueur. 

3**  Le  comparateur,  —  Les  deux  platines  de  support  sou- 
tiennent le  comparateur  et  son  étalon. 

Le  comparateur  est  formé  d'une  colonne  creuse  qui  repose  par 
son  extrémité  inférieure,  en  pointe,  dans  une  crapaudine  fixée  à 
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la  platine  inférieure,  el  qui  est  saisie  à  sa  partie  supérieure  par  un 
collier  dépendant  de  la  platine  supérieure.  La  crapaudine  est  mo- 
bile, par  le  jeu  de  vis  spéciales,  dans  deux  sens  horizontaux  per- 
pendiculaires et  dans  le  sens  vertical.  Le  collier  supérieur  est 
fixe. 

Les  mouvements  de  la  crapaudine  permettent,  à  Taide  d'un  ni- 
veau placé  sur  la  colonne,  de  la  rendre  verticale  et  de  Tamener, 
avec  les  microscopes  qu'elle  porte,  à  la  hauteur  convenable. 

Les  deux  microscopes  à  micromètre  sont  montés  sur  la  colonne 
de  manière  à  pouvoir,  à  l'aide  d'un  niveau  spécial  placé  sur  leur 
tube,  être  rendus  perpendiculaires  à  Taxe  du  comparateur.  Le  mi- 
croscope supérieur  peut,  en  outre,  être  élevé  ou  abaissé  tout  en 
restant  parallèle  à  lui-même.  Ce  mouvement  spécial  permet  de 
régler  à  volonté  la  distance  comprise  entre  les  axes  optiques  des 
deux  microscopes. 

Le  tour  de  vis  des  micromètres  est  très  voisin  de  ■—  de  millimètre, 
le  tambour  est  divisé  en  loo  parties  qui  correspondent  chacune  à 
environ  un  micron. 

Un  peigne  à  cinq  dents  sert  à  compter  les  tours.  Le  châssis  mo- 
bile des  micromètres  porte  une  double  paire  de  fils  dont  la  distance, 
dans  chaque  paire,  est  calculée  de  façon  qu'ils  encadrent  conve- 
nablement les  divisions  de  l'étalon. 

Les  deux  paires  de  fils  sont  à  une  distance  de  deux  tours  et  demi 
de  la  vis.  En  employant  alternativement  pour  la  mesure  l'une  et 
l'autre  paire  de  fils /Ct  prenant  la  moyenne  des  nombres  obtenus 
avec  l'une  et  l'autre,  on  élimine  en  très  grande  partie  l'erreur  pé- 
riodique de  la  vis  ;  cette  erreur  est  d'ailleurs  peu  sensible. 

4**  L'étalon.  —  Il  est  formé  d'un  tube  de  laiton  étiré  creux, 
pareil  à  celui  qui  forme  la  tige  du  pendule,  et  pris  dans  le  même 
tube  qu'elle,  afin  que  les  dilatations  de  l'étalon  et  du  pendule  soient 
comparables.  Aux  deux  extrémités  du  tube,  la  moitié  antérieure  du 
cylindre  creux  est  enlevée  par  deux  sections  faites  par  deux  plans 
passant,  l'un  par  l'axe  du  cylindre,  l'autre  perpendiculaire  au  pre- 
mier et  à  cet  axe. 

Aux  portions  hémicylindriques  restantes  du  tube  sont  fixées  par 
des  vis  et  soudées  à  l'argent  (*)  deux  pièces  en  cuivre  portant  une 

(*)  Les  étalons  des  appareils  sortis  des  ateliers  de  Repsold  sont  simplement 
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lame  d^argent  dont  la  surface  polie  est  contenue  dans  le  plan  de  la 
section  verticale  du  tube  et  dont  «ne  des  arêtes  coïncide  avec  Taxe 
du  cylindre. 

L'une  des  lames  ne  porte  que  trois  traits,  distants  de  ~  de  mil- 
limètre. Le  trait  milieu  est  marqué  o  et  sert  d'ongine  à  la  division. 
La  seconde  lame  porte  une  division  en  dixièmes  de  millimètre  de 
558*""  à  560™™. 

L'étalon  renferme,  dans  l'intérieur  du  tube,  un  thermomètre 
métallique  formé  d'un  cylindre  de  zinc  et  d'un  cylindre  de  laiton, 
concentriques  entre  eux  et  avec  l'étalon,  soudés  l'un  à  l'autre  et 
portant  un  index  divisé  qui  se  meut  librement,  par  l'effet  des  di- 
latations accumulées  des  deux  cylindres,  tout  contre  le  groupe  de 
trois  traits  portés  par  la  lame  du  zéro. 

L'étalon,  comme  le  comparateur,  est  porté  par  une  crapaudine 
fixée  à  la  platine  inférieure  et  munie  de  trois  mouvements,  deux 
horizontaux,  un  vertical;  il  est  fixé,  par  sa  partie  supérieure,  à  la 
platine  supérieure  du  support  à  l'aide  d'un  collier.  Ce  collier,  par 
le  jeu  de  vis  spéciales,  peut  être  d'^placé  de  façon  à  éloigner  ou 
rapprocher  l'étalon  du  comparateur  pour  la  mise  au  point.  Un 
niveau  spécial  s'ajuste  sur  la  tête  de  l'étalon  et  sert  à  rendre  son 
axe  vertical. 

Le  pointé  des  traits  de  l'étalon  se  fait  en  les  encadrant  entre  les 
deux  fils  de  l'une  ou  l'autre  des  deux  paires.  Le  pointé  de  l'arête 
du  couteau  s'effectue  en  plaçant  la  génératrice  terminale  à  égale 
dislance  des  deux  fils.  11  faut  ainsi  apprécie^*  l'égalité  de  deux 
bandes,  l'une  lumineuse,  l'autre  presque  obscure.  Il  y  a,  de  ce 
chef,  une  équation  personnelle  assez  notable  dans  le  pointé,  qui 
nuit  à  la  précision  de  la  mesure  et  se  double  dans  le  résultat. 

5"  Appareil  pour  la  détermination  du  centre  de  gravité.  — 
Il  se  compose  essentiellement  d'un  double  tronc  de  cône  en  acier, 
mobile  à  l'aide  d'une  vis  de  rappel,  d'un  mouvement  très  lent,  au- 
tour de  l'axe  commun  des  deux  cônes.  Ces  deux  troncs  de  cône 
sont  en  contact  par  leur  petite  base  et  forment  une  sorte  de  gorge 
mobile  sur  laquelle  le  pendule  peut  être  placé  en  équilibre.  Dans 
la  position   d'équilibre,  le  centre  de  gravité  du  pendule  et  l'axe 

ajustés  à  l'aide  de  vis.  Trouvant  cet  ajustage  insuffisant,  j'ai  fait  souder  à  Fargeot 
les  diverses  pièces  de  rétalon  de  l'appareil  du  service  géographique. 
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du  double  tronc  de  cône  sont  dans  un  même  plan  vertical. 
La  monture  du  tronc  de  cône  porte  un  vernier  au  -^  de  milli- 
mètre sous  lequel  glisse  une  règle  divisée.  Lorsque  le  pendule  est 
en  équilibre  sur  les  troncs  de  cône,  la  règle  est  amenée  au  con- 
tact d'un  des  couteaux.  Le  contact  s'effectue  à  l'aide  d'un  levier 
de  contact  extrêmement  sensible.  Ce  contact  obtenu,  on  fait  la 
lecture  de  la  règle  et  du  vernier.  On  retourne  alors  le  pendule  sur 
les  troncs  de  cône,  on  le  met  en  équilibre  et  l'on  amène  la  règle, 
en  la  fiiisant  glisser  sous  le  vernier,  à  être  en  contact  avec  le  se- 
cond couteau.  On  fait  de  nouveau  la  lecture.  La  différence  des 
lectures  donne  évidemment  la  différence  des  distances  du  centre 
de  gravité  aux  deux  couteaux,  h  —  A'.  On  connaît,  parla  mesure 
directe,  h  -+-  A'.  Il  est  facile  d'avoir,  dès  lors,  h  et  h'.  Dans  le  pen- 
dule de  Repsold  t7  =  -^  environ. 

L'opération  de  la  mise  en  équilibre  du  pendule,  au  point  de 
vue  pratique,  est  un  peu  délicate.  Avec  un  peu  d'habitude,  on 
arrive  à  des  résultats  très  satisfaisants.  La  précision  du  j^  de 
millimètre,  donnée  à  la  lecture  par  l'appareil,  est,  du  reste,  tout  à 
fait  superflue.  Le  ~  de  millimètre  suffit  largement  dans  tous  les 
cas,  et  n'est  pas  laborieux  à  obtenir. 

Tout  l'appareil  peut  être  démonté  par  pièces  et  transporté  aisé- 
ment, emballé  dans  deux  boites  de  dimensions  assez  restreintes. 
11  est  très  portatif.  A  chaque  station,  le  trépied,  monté,  doit  être 
placé  solidement  sur  un  pilier  maçonné.  Le  réglage  de  l'appareil 
se  fait  aisément.  Le  plan  de  suspension  est  d'abord  nivelé.  Puis, 
le  pendule  reposant  librement  sur  le  plan  de  suspension  et  étant 
immobile,  le  cathétomètre  est  rendu  vertical,  ses  microscopes  sont 
mis  au  point  sur  les  arêtes  des  couteaux  et  leurs  axes  optiques 
sont  amenés  au  parallélisme. 

Le  cathétomètre  est  ensuite  pointé  sur  l'étalon  qui  est  amené  à 
son  tour  au  point  des  microscopes  et  est  rendu  vertical. 

Les  observations  de  la  durée  peuvent  être  faites,  soit  par  la 
méthode  des  coïncidences,  soit  par  la  méthode  des  passages.  Cette 
dernière  méthode  a  été  très  en  honneur  dans  les  vingt  dernières 
années.  Elle  est  cependant  sujette  à  de  très  sérieuses  critiques, 
mais  elle  est  plus  facile  à  installer. 

Les  mesures  de  la  durée  et  de  la  longueur  se  font  dans  les  di- 
verses combinaisons  obtenues  en  échangeant  entre  eux  et  retour- 
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nant  dans  leur  monture  les  deux  couteaux.  Elles  sont  faites  suc- 
cessivement dans  les  deux  positions  possibles  du  centre  de  gravité, 
et  les  oscillations,  dans  chaque  série,  doivent  commencer  et  finir 
à  la  même  amplitude  (*). 

De  tels  pendules  ont  été  construits  par  Kepsold  pour  la  Prusse, 
l'Autriche,  Tltalie,  TËspagne,  les  États-Unis,  la  Russie  et  la 
France.  Ils  ont  servi  à  de  très  nombreuses  mesures  de  la  gravité. 

m.  —  Mouvement  du  support.  Méthode  d*orservation  propre  a  en  éliminer 
l'action  troublante  sur  la  durée  d'oscillation. 

Très  transportable,  facile  à  installer  et  à  mettre  en  expérience, 
le  pendule  de  Repsold,  quelque  séduisant  qu^il  paraisse  à  pre- 
mière vue,  présente  des  inconvénients  graves. 

Le  pendule  est  trop  faible  dans  sa  construction  et  est  exposé  à 
des  flexions  ou  déformations  dangereuses.  Il  est  trop  léger,  et 
Tamplitude  s^éteint  trop  vite,  du  fait  de  la  résistance  du  milieu. 
Les  séries  d'oscillations  n'embrassent  donc  qu'une  durée  assez 
restreinte,  variant  de  quarante  minutes  aune  heure  vingt  minutes, 
intervalle  de  temps  insuffisant  pour  réduire,  autant  qu'il  est  néces- 
saire, les  incertitudes  et  les  erreurs  provenant,  dans  la  mesure 
de  la  durée  de  l'oscillation,  des  variations  de  marche  de  l'horloge 
de  comparaison  et  des  erreurs  de  l'observation,  soit  des  passages, 
soit  des  coïncidences. 

Mais  le  défaut  le  plus  sérieux  de  l'appareil  de  Repsold  est  le  peu 
de  stabilité  du  support. 

Le  pendule  en  mouvement  entraine  avec  lui  le  trépied,  trop 
flexible,  qui  oscille  avec  lui  synchroniquement. 

Cette  action  du  pendule  sur  le  support  a  été  d'abord  soup- 
çonnée par  feu  le  général  Baeyer.  M.  Albrecht,  ayant  mesuré  g  à 
Berlin  à  l'aide  d'un  appareil  de  Repsold,  avait  trouvé  une  valeur 
notablement  plus  faible  que  le  nombre  de  Bessel,  sans  pouvoir 
s'expliquer  la  raison  de  la  divergence  constatée  entre  les  résultats 
des  deux  mesures.  Le  général  Baeyer  pensa  que  le  support  était 
trop  faible  et  la  faveur  avec  laquelle  avait  d'abord  été  accueilli  le 
pendule  de  Repsold  en  fut  momentanément  diminuée. 


(*)  Cette  règle  essentielle  a  été  malheureusement  trop  fréquemment  négligée 
dans  les  observations  étrangères. 
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M.  Peirce,  du  Coast  Survey,  mit  le  mouvement  synchrone  du 
trépied  en  évidence  en  1875,  à  Paris,  et  calcula,  en  même  temps 
que  M.  l'ingénieur  suisse  Cellérier,  TinQuence  de  ce  mouvement 
sur  la  durée  de  Toscillation. 

Us  arrivent  tous  deux,  par  des  analyses  un  peu  différentes,  à  la 
formule 

c'est-à-dire  que  la  longueur  du  pendule  synchrone  est  accrue  par 
l'entraînement  du  support. 
p  est  le  poids  du  pendule,  e  est  le  coefficient  d'élasticité  ou  de 

flexion  du  support.  C'est  le  rapport  ^  du  déplacement  t  du  point 

de  suspension  à  l'effort  F  qui  le  produit. 

MM.  Peirce  et  Cellérier,  dans  leur  analyse,  sont  partis  du 
principe  fondamental  de  la  théorie  de  l'élasticité.  Les  petits  dé" 
placements  du  support,  considéré  comme  un  solide  élastique, 
sont  proportionnels  aux  forces  qui  les  produisent. 

Us  n'ont  introduit  dans  le  calcul  ni  la  masse  du  support,  ni  la 
phase  inévitable  des  deux  mouvements  oscillatoires,  supposant 
que  le  support  obéit  instantanément,  sans  retard  et  sans  période 
d'oscillation  propre,  à  l'effort  du  pendule  en  mouvement. 

Dans  de  telles  conditions,  en  supposant  les  oscillations  très 
petites,  la  formule  ci-dessus  se  déduit  aisément  de  considérations 
très  simples. 

Le  déplacement  infiniment  petit  00'=  di  du  support,  pendant 
le  temps  dt^  est  en  effet,  d'après  le  principe  fondamental  de  la 
théorie  de  l'élasticité,  proportionnel  à  l'effort 

/>y  sinô  cosô, 

exercé  par  le  pendule  sur  le  support  au  point  de  suspension,  tan- 
geuliellement  à  la  direction  du  déplacement. 

Si  les  oscillations  sont  très  petites,  le  déplacement  sera,  aux 
termes  du  troisième  ordre  près, 

d(s  =  pt-j  d^. 
Le  déplacement  correspondant  GG'=:  ds  du  centre  de  gravité 
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est,  dans  le  temps  dt^ 

h  d^f 

avec  la  même  approximation. 
Le  rapport 

des  deux  déplacements  est  constant  et  indépendant  de  0. 

La  droite  G'O'  passe  donc  par  un  point  fixe  G  sîtué  au-dessus 
du  plan  de  suspension  à  une  distance 

h 

et  le  point  G  est,  pendant  toute  la  durée  du  mouvement,  le  centre 
instantané  de  rotation  du  pendule  qui  oscille  réellement  autour  du 
point  G;  comme  si  sa  longueur  théorique  était  accrue  de  la  quan- 
tité OG. 

Fig.  6. 


D'après  ce  qui  précède,  les  durées  d'oscillation  d'un  pendule 
réversible  autour  de  chacun  de  ses  couteaux  seront,  en  ajant  égard 
seulement  à  l'entraînement  du  support, 

et  la   durée   théorique   d'oscillation  du  pendule  aura   pour  ex- 


INTENSITÉ  ABSOLUE  DE  LA  PESANTEUR.  357 

pression 

L'influence  de  cette  cause  d^erreur  sur  la  longueur  du  pendule  à 
secondes  sera  donc 

ah  =/?s  Y« 

M.  Plantamour(*  )  à  Genève  etàBerlin,  M.  Peirce  (2)  à Hoboken 
ont  étudié  expérimentalement  et  presque  simultanément,  dans  les 
plus  grands  détails  et  à  Taide  de  méthodes  de  mesure  différentes, 
rinfluence  du  mouvement  du  support  sur  la  durée  d^oscillation  du 
pendule. 

M.  Plantamour  distingue  deux  coefficients  d'élasticité,  le  coeffi- 
cient statique,  obtenu  par  Texpérience  statique  en  mesurant  le 
déplacement  très  petit  produit  par  un  effort  connu  appliqué  ho- 
rizontalement au  support  au  point  de  suspension  du  pendule,  et  le 
coefficient  dynamique,  donné  par  Vexpérience  dynamiquey 
laquelle  consiste  à  mesurer  les  déplacements  du  support  pendant 
les  oscillations  même  sous  l'effort  du  pendule  en  mouvement, 
effort  facile  à  calculer.  Il  constate  que  les  deux  coefficients  dif- 
fèrent l'un  de  l'autre  d'environ  |.  Il  hésite  sur  la  question  de  savoir 
quel  est  celui  qu'il  convient  d'introduire  dans  la  formule  de 
correction. 

M.  Peirce,  tout  en  constatant  expérimentalement  une  légère 
différence  entre  les  deux  coefficients,  pense  qu'elle  tient  à  un  dé- 
faut d'élasticité  du  support,  affirme  que,  dans  un  support  parfait, 
cette  différence  doit  être  nulle  et  préfère  le  coefficient  dynamique 
comme  le  plus  propre  à  la  formule  de  correction. 

En  présence  de  cette  divergence  de  résultats  et  d'opinions,  il 
était  permis  d'hésiter  et  de  conserver  quelques  doutes,  d'autant 
que  la  correction  à  appliquer  à  la  longueur  du  pendule  à  secondes 
est  assez  considérable  pour  qu'on  ne  puisse  négliger  le  ^  de  sa 
valeur. 


(*)  Recherches  expérimentales  sur  le  mouvement  simultané  d* un  pendule  et 
de  ses  supports.  Genève;  1878. 
(')  Coast  Survey  Report.  Washington,  D.  C;  1876. 
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Il  m*a  donc  paru  opportun  de  reprendre  la  question  par  Texpé- 
rience,  eu  employant  une  méthode  de  mesure  autant  que  possible 
irréprochable  et  affranchie  de  toutes  causes  d^erreur  systématique, 
telles  que  :  temps  mort  de  vis  micrométriques,  jeux  d^axes  de  ro- 
tation ou  de  pivots,  etc.  Les  déplacements  à  mesurer  dans  Texpé- 
rience  dynamique  sont  en  effet  si  petits  que  la  moindre  incertitude 
dans  les  mesures  fausse  ou  masque  irrémédiablement  les  résul- 
tats. 

J'ai  appliqué,  dès  i883,  sur  l'excellent  conseil  de  M.  Cornu,  à 
la  mesure  des  petits  déplacements  du  support,  pendant  le  mou- 
vement du  pendule,  les  mouvements  des  franges  d'interférence 
produites  entre  deux  glaces  parallèles  par  la  lumière  deux  fois 
réfléchie  de  l'alcool  salé. 

L'une  des  glaces  est  portée  par  le  support,  à  hauteur  du  point 
sur  lequel  agit  le  pendule;  elle  se  meut  avec  le  support.  La  se- 
conde glace  est  fixe  et  portée  par  un  support  indépendant  aussi 
ferme  que  possible.  Les  franges  étant  établies,  tout  déplacement 
de  la  glace  mobile  se  traduit  par  un  déplacement  correspondant 
des  franges  qui  avancent  ou  reculent.  Le  déplacement  des  franges 
est  observé  dans  une  lunette  grossissante' par  rapport  à  un  fil  fixe 
placé  dans  le  plan  focal  de  l'objectif  ou  par  rapport  à  des  repères 
marqués  sur  l'une  des  deux  glaces. 

Avec  ce  procédé  purement  optique,  il  est  clair  que  le  déplace- 
ment des  franges  représente  fidèlement  et  sans  erreur  systématique 
le  déplacement  de  la  glace  mobile  et  par  conséquent  du  support 
auquel  elle  est  fixée.  Il  reste  à  voir  quelle  précision  le  procédé 
comporte. 

Si  l'on  désigne  par  t  la  demi-excursion  du  support  ou  son  écart 
en  dehors  de  sa  position  d'équilibre,  20-  sera  le  déplacement  de  la 
glace  mobile  pendant  l'oscillation,  4^  sera  la  variation  correspon- 
dante de  la  différence  de  marche  des  rayons  qui  interfèrent.  Un 
déplacement  d'une  frange  entière  ou  la  substitution  d'une  frange 
à  la  précédente  ou  à  la  suivante  répondant  à  une  variation  de 
ol*,  59  dans  la  différence  de  marche,  on  voit  qu'un  déplacement 
d'une  frange  représente  une  demi-excursion  ou  un  écart  du  sup- 
port en  dehors  de  sa  position  d'équilibre  de 

ff  =  ol*,i5  environ. 
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Uapprécialion  de  ^  d'une  frange  entière  ou  de  y  d'un  intervalle 
blanc  ou  noir  se  fait  à  vue  sans  difficulté.  Ce  procédé  de  mesure 
permet  donc  d'évaluer  à  vue  et  de  mesurer  les  écarts  du  support 
en  dehors  de  sa  position  d'équilibre  jusqu^au  ^  de  micron.  Cette 
précision  ne  peut,  croyons-nous,  être  atteinte  par  aucune  autre 
méthode. 

Le  même  appareil  peut  être  employé  dans  l'expérience  statique, 
mais  il  n'est  pas  indispensable.  Les  déplacements  à  mesurer,  dans 
ce  genre  d'expériences,  sont  en  effet  assez  considérables  et  peuvent 
être  mesurés  au  microscope  avec  toute  la  précision  désirable,  les 
efforts  appliqués  au  support  étant  généralement  assez  grands. 

Le  pendule  soumis  à  l'expérience  est  un  pendule  de  Repsold, 
acquis  par  le  service  géographique  en  1880.  Le  support  de  ce 
pendule,  grâce  à  une  disposition  spéciale  du  trépied,  est  beaucoup 
plus  stable  que  les  autres  supports  construits  par  Repsold  avant 
cette  époque.  Son  coefïicient  statique  est  en  effet 

e  =  0,000008. 

La  correction  correspondante  sur  la  longueur  du  pendule  à  se- 
condes n'est  que 

dL  =  o",  oooo!29  (  *  ). 

Dans  ces  expériences,  j'ai  rendu  l'élasticité  de  ce  support  va- 
riable en  le  supportant  sur  des  galets  spéciaux  formés  de  lames 
élastiques.  En  faisant  varier  la  longueur  de  ces  lames,  j'ai  pu 
opérer  à  Paris,  avec  les  coefficients  statiques  suivants  : 

61  =  0,000008, 
Êj—  0,000211, 
63=  0,000643. 

Les  coefficients  dynamiques,  mesurés  pendant  le  mouvement  à 


(')  Ce  coefficient  et  la  correction  correspondante  sont  très  faibles  comparali- 

Yement  à  ceux  de  MxM.  Peirce  et  Plantamour. 

m 
Peirce  (Hoboken) «  —  o,oooo3i        rfL  —  0,000217 

Plantamour  (Genève) «  =  o,oooo3!i        rfL  —  0,000171 

»  (Berlin) s  —  o.ooooij        (^L  — o,oooi36 

/.  de  Phys.,  a"  lérie,  l.  VII  (  Voût  1888.)  a6 
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l^aide  des  franges  d'interférence,  ont  été  trouvés  égaux  à 

e'j  =  0,000007, 
£',  —  0,000196, 
Sj  —  0,000693. 
Les  différences  sont 

e,  —  t\  -.-  0,000001  —  —  « 
o 

El—  E,  —  0,O0O0l5  =    —  , 


E3   -  s',  =  0 ,000060  =  —  • 

Les  durées  d*oscillation  du  pendule,  dans  ces  divers  états 
d^élasticité  du  support,  corrigées  de  l'amplitude,  de  la  marche  de 
l'horloge  de  comparaison  et  ramenées  à  17**,  sont 

Paris.  —  Poids  lourd  en  haut, 
1884.       Oscillations. 


El  =  0,000008.  . 

\  i"mars 

iSoo 
3roo 

:;;S  1  «■"»" 

£j—  0,000211.. 

•     1    7          » 

1700 
3400 

::5S,1!-«'< 

Êj  —  0,000643.. 

.         7          )> 

23oo 

0,762669        0,762669 

Poids  lourd  en  bas 

. 

£,  —  0,000008.. 

"\l  » 

1600  • 
4600 

0,762266                  ' 

Êj~  o,oooaii.. 

7      » 

1900 

56oo 

0,762461      )                ^      ,, 

E8=  0,000643.. 

•      7       » 

36oo 

0,762866     0,762866 

La  comparaison  des  variations  de  la  durée  d'oscillation  corres- 
pondant aux  variations  du  coefficient  d'élasticité  donne,  entre 
les  variations  de  durée  observées  et  les  variations  de  durée  cal- 
culées à  l'aide  des  coefficients  statiques  et  dynamiques,  les  diffé- 
rences suivantes  : 
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Variation  calculée. 
Variation  observée.  Statique.        à.  Dynamique.       à. 

Poids  lourd  en  haut. 
0,000097 0,000092      -t-5  0,000086      -i-U 

0,000292 0,00029}    — 2      0,000271    -+-21 

Poids  lourd  en  bcu, 

0,000181 0,000184   —3    0,000171   -hio 

o,ooo588 o, 000688  o  0,000542      +46 

L^cxamen  des  A  ne  laisse  aucun  cloute  :  c'est  le  coefficient  sta* 
tique  qu'il  convient  d'employer  pour  la  formule  de  correction; 
avec  ce  coefficient,  la  formule  représente  très  exactement  la  réa- 
lité. Si,  au  contraire,  la  correction  est  calculée  avec  le  coefficient 
dynamique,  la  difi'érence  entre  l'observation  et  le  calcul  va  crois- 
sant avec  l'élasticité. 

J'aurais  pu  m'en  tenir  là  et  considérer  la  question  comme 
résolue.  J'ai  cru  devoir  multiplier  les  expériences  et,  rejetant  les 
grandes  élasticités  comme  hors  de  la  pratique  habituelle,  j'ai 
opéré,  à  la  station  élevée  et  particulièrement  tranquille  du  pic  du 
Midi  de  Bigorre,  avec  les  élasticités  statiques  suivantes  : 

ei=:  0,OO00O8Of 

e|  =  0,0000129. 
£2=0,0000290, 
£4  =  0,0000725. 

Les  coefficients  dynamiques  ont  été  trouvés  égaux  à 

e'i  =  0,0000069, 
t'f  =  0,0000117, 

Ej  =  0,000025o, 

t\  =  0,0000642, 

par  de  nombreuses  expériences  faites  avec  l'appareil  à  franges  a 
des  amplitudes  différentes. 

Les  différences  entre  les  coefficients  statiques  et  dynamiques 
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ont  été  trouvées  égales  à 

ei —  £j  =  -i-  0,000001  r  rh  0,0000002  =  —1 

6j—  £j  ==  -h  OjOooooia  =fc  0,0000002  =  — > 

63  —  £3  =  4-  o  ,0000040  ifc  o  ,000000  î  =  -^  , 

7 

£1 
£i—  s^  =  4- 0, 0000083  =^o,oooooo3  =  —  • 

La  moyenne  des  diflerences  est  donc  environ  J,  pour  des  élasti- 
cités ne  dépassant  pas  les  valeurs  pratiques. 

On  retrouve,  dans  les  variations  de  la  durée  observées  et  calcu- 
lées au  pic  du  Midi,  la  différence  mise  en  évidence  à  Paris  entre  la 
correction  statique  et  la  correction  dynamique  respectivement 
comparées  à  la  correction  fournie  par  Tobservation. 

On  doit  donc  conclure  : 

1°  Il  y  a,  entre  les  mesures  dynamiques  et  les  mesures  statiques 
du  coefficient  d'élasticité  d'un  support,  une  différence  bien  ac- 
cusée qui,  aux  petites  et  moyennes  élasticités,  atteint  le  ^  de  la 
valeur  de  e^  aux  grandes  élasticités,  la  différence  est  plus  faible  et 
n'atteint  guère  que  le  -~  de  la  valeur  du  coefficient. 

2°  La  formule  de  correction  de  Peirce  et  Cellérier  convient 
parfaitement  à  la  pratique  et  représente  exactement  la  variation 
de  la  durée  causée  par  l'ébranlement  du  support,  à  la  condition 
que  l'on  n'y  introduise  pas  d'autre  coefficient  que  le  coefficient 
statique. 

Il  resterait  à  expliquer  pourquoi  le  coefficient  dynamique  est 
plus  faible  que  l'autre.  Cela  provient  très  vraisemblablement  d'un 
effet  de  la  superposition  de  deux  mouvements  oscillatoires,  le  tré- 
pied pouvant  être  considéré  comme  synchronisé  par  l'action  du 
pendule  en  mouvement. 

C'est  une  question  digne  d'étude.  Quoi  qu'il  en  soit,  ces  faits 
constatés,]  ai  pensé  que,  pour  lever  tous  les  doutes  et  désarmer  la 
critique,  il  y  avait  lieu  de  construire  des  supports  beaucoup  plus 
solides  et  de  rechercher  si,  par  une  disposition  spéciale  des  appa- 
reils et  des  observations,  il  ne  serait  pas  possible  d'éliminer  l'action 
du  support. 
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Voici  la  méthode  qui  m'a  paru  propre  à  réaliser  cette  élimina- 
tion : 

Que  l'on  considère  deux  pendules  réversibles  de  longueurs  diffé- 
rentes, disposés  pour  recevoir  les  deux  mêmes  couteaux  et  pour 
osciller  sur  un  même  support  d'élasticité  £. 

Soient 

X|9  ^2  les  longueurs  des  deux  pendules,  mesurées  entre  les  arêtes 
des  couteaux  ; 

Ai  h\j  h^h\  les  distances  des  centres  de  gravité  des  deux  pendules 
aux  arêtes  des  couteaux; 

p,  p'  les  rayons  de  courbure  des  couteaux: 

T, T,,  TjT'jj  les  durées  d'oscillation,  poids  lourd  en  bas  et  poids 
lourd  en  haut,  des  deux  pendules  oscillant  sur  les  mêmes  cou- 
teaux, semblablement  disposés  et  dans  les  mêmes  limites  d'am- 
plitude. 

On  a,  entre  ces  quantités,  l'intensité  g  de  la  pesanteur  et  le 
rapport  iz  de  la  circonférence  au  diamètre,  les  relations 

Retranchant  membre  à  membre,  il  vient,  en  introduisant  les 
durées  théoriques  t^  et  t^,  pour  abréger  l'écriture, 

^î-xî  =  fa.-X.)-.|e(,.-^.)-|(p-p')(^-^). 

ou,  en  remplaçant  T^i  et  )^2  P^^r  f^\  + 1^\^  h^-^-  h'.^,  quantités  équi- 
valentes, 

Il  faut  et  il  suffit,  pour  que  les  deux  derniers  termes  du  deuxième 
membre  soient  nuls,  que 

Pi  =  Piy 

Ai  =  ^. 

h\        A',  * 
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Donc  on  peut  éliminer  entièrement  V effet  du  support  et 
celui  du  rayon  de  courbure  des  couteaux  en  Jaisant  osciller, 
dans  les  mêmes  limites  d*amplitudey  sur  le  même  support  et  avec 
les  mêmes  couteaux,  deux  pendules  de  même  poids,  de  longueur 
différente  et  dont  les  centres  de  gravité  sont  semblahlement 
disposés  par  rapport  aux  arêtes  des  couteaux. 

L'intensité  de  la  pesanteur  est  alors  donnée^  sans  correction 
aucune,  par  la  formule  très  simple 

j7  représentant  la  valeur  commune  des  deux  rapports  jr  y  jt" 

L'élimination  des  deux  causes  d'erreur  sus-énoncées,  l'entraîne- 
ment du  support  et  la  différence  des  rayons  de  courbure  des  cou- 
teaux, n'est  pas  le  seul  avantage  de  la  méthode.  Toutes  les  causes 
d'erreur  systématique,  et  elles  sont  nombreuses,  qui  peuvent 
affecter  la  mesure  de  la  longueur,  disparaissent  dans  la  différence 
X2 —  X|  des  longueurs  des  deux  pendules,  qui  entre  seule  dans  la 
formule. 

Ainsi,  l'équation  personnelle  du  pointé  sur  l'arête,  qui  se 
double  dans  la  mesure  de  la  longueur  d' un  pendule  réversible 
à  cause  de  l'opposition  des  arêtes  des  couteaux,  disparaît  dans 
la  différence  de  ^2  —  \  • 

Ainsi,  V influence  inconnue  sur  la  longueur,  pendant  le 
mouvement ,  de  l'écrasement  du  couteau  s'élimine  dans  la  dif- 
férence ^2  —  ^M  »  puisque  les  deux  pendules,  ayant  même  poids, 
doivent  également  déformer  leurs  couteaux  s'ils  oscillent  dans 
les  mêmes  limites  d'amplitude.  {A  suivre.) 
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BEGXERGHE8  SUR  L'APPLIGATIOH  DU  POUTOIR  ROTATOIRE  A  L'ÉTUDE  DES 
COMPOSÉS  FORMÉS  PAR  L'AGTIOH  DES  TUNfiSTATES  DE  SOUDE  ET  DE  PO- 
TASSE; 

Par  m.  D.  GERNEZ. 

J'ai  fait  connaître  antérieurement  (*)  le  changement  considé- 
rable que  produit  sur  le  pouvoir  rolatoire  de  certains  composés 
actifs  l'addition  d'un  grand  nombre  de  substances  inactives  de 
fonctions  chimiques  diverses.  L'examen  optique  des  solutions  des 
corps  réagissants  est  particulièrement  propre  à  l'étude  des  actions 
qui  peuvent  se  produire,  puisqu^il  permet  de  suivre  les  phases 
qu'elles  présentent  et  l'effet  final  obtenu  sans  leur  faire  subir 
aucune  modification.  De  plus,  pour  les  cas  où  le  pouvoir  rotatoire 
devient  beaucoup  plus  grand,  l'interprétation  des  phénomènes 
peut  être  relativement  facile,  puisque  l'action  propre  de  la  partie 
DOn  combinée  de  la  substance  active  est  une  fraction  très  faible 
du  pouvoir  rotatoire  observé.  C'est  ce  qui  arrive,  comme  je  l'ai 
établi,  pour  les  combinaisons  formées  avec  l'acide  tartrique  et  les 
molybdates  de  soude  et  d'ammoniaque.  Nous  allons  montrer  que 
l'étude  du  pouvoir  rotatoire  des  solutions  d'acide  tartrique  droit 
additionnées  de  quantités  variables  des  tungstates  neutres  de  soude 
et  de  potasse  conduit  à  admettre  de  même  l'existence,  au  sein  du 
liquide,  de  combinaisons  effectuées  entre  des  nombres  simples 
d'équivalents  des  substances  réagissantes. 

1**  Action  du  tungstate  neutre  de  soude  sur  les  solutions 
diacide  tartrique.  —  Le  tungstate  de  soude  Na0Tu0',2H0  est 
un  sel  facile  à  purifier  et  très  soluble  dans  l'eau.  Il  est  donc  pos- 
sible de  réaliser  des  expériences  dans  lesquelles  on  mettra  en  con- 
tact avec  l'acide  tartrique  des  quantités  de  ce  sel  variant  depuis 
une  fraction  minime  d'équivalent  jusqu'à  un  nombre  d'équivalents 
assez  grand  pour  qu'on  puisse  suivre  largement  la  marche  du  phé- 
nomène, les  deux  substances  étant  dissoutes  dans  un  volume  d'eau 
choisi  de  telle  façon  que  les  rotations  aient  la  grandeur  qui  con- 
vient aux  mesures  précises. 


(')  Journal  de  Physique,  i*  série,  l.  VI,  p.  383,  el  t.  VII,  p.  no. 
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Dans  chaque  expérience,  j^ai  employé  un  poids  constant,  i*'',25o, 
diacide  tartrique;  j'y  ai  ajouté  des  poids  de  tungstate  neutre  de 
soude  graduellement  croissants  et  représentant  depuis  ^  d'équi- 
valent jusqu'à  17  équivalents  de  ce  sel,  avec  la  quantité  d'eau 
nécessaire  pour  amener  le  volume  total  à  5o*^*^,  mesuré  à  une  tem- 
pérature de  16®,  qui  fut  maintenue  uniforme  dans  toutes  les  expé- 
riences. Les  solutions  ont  été  observées  dans  un  tube  de  loS"'",^ 
de  longueur  et  les  mesures  eOectuées,  par  rapport  à  la  lumière  du 
sodium,  avec  le  polarimètre  à  pénombres  de  M.  Laurent. 

La  rotation  produite  par  l'acide  tartrique  seul  était  de  0^22'. 
Les  mesures  elTectuées  sur  47  solutions  ont  donné  les  nombres 
compris  dans  le  Tableau  suivant  : 


Quantités 

de  tungslale 

neutre 

de  soude 
en  grammes. 

0,029 

o,o57 

o,ii5 . 

o,'72 

0,229 

0,344 

o,458 

0,573 

0,687 

0,802 

o,9«7 

i,o3i 

i,i46 

1,^59 

1,375 

«,490 

1,604 

1,719 

1,833 

1,948 

2,o63 

'',176 


.quivalents 

Variations 

de 

de 

ce  sel 

la  rotation 

pour  !*•* 

pour 

d'acide 

Rotations 

des  poids 

tartrique. 

observées. 

égaux  de  sel 

tV 

0.27 

0*.  20 

A 

0.33 

0.24 

Vî 

0.44 

0.22 

w 

0.53 

0.18 

2 
TT 

I.  4 

0.22 

A 

1.24 

0.20 

■h 

1.44 

0.20 

A 

2.  5 

0.21 

A 

2.25 

0.20 

1^ 

2.45 

0.20 

iV 

3.   5 

0.20 

t'î 

3.25 

0.20 

n 

3.43 

0.18 

a 

4.  0 

0.17 

w 

4.20 

0.20 

18 

4.37 

0.17 

H 

4.54 

0.17 

î-f 

5.10 

0.16 

1  2 

5.28 

o.[8 

H 

5.45 

0.17 

.1_8 
It 

6.  2 

0.17 

i-l 

6.17 

o.i5 
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Équivalents  Variations 

Quantités  de  de 

de  tungstate  ce  sel  la  rotation 

neutre  pour  1*1  pour 

de  soude  diacide  Rotations  des  poids 

en  grammes.  tartrique.  observées.  égaux  de  sel. 

2,291 -Jl  6.32  o.i5 

2,406 |-J-  648    .  0.16 

2,521 |-J  6.59  O.U 

2,635 fl  7.  9  o.io 

2,750 1^  7.20  O.II 

2,865 f-l  7  18  —       2 

2,979 îl  7-9  —  9 

3,095 fj  6.56  —  i3 

3,438 2,3  6.23  —  II 

4,125 3  5.52  —  5 

4,8i3 3,5  5.33  -  3 

5,5oo 4  5.1 5  —  3 

6,875 5  4.55  —  3 

8,25o 6  4.3o  —  4 

9,625 7  4   16  —  2 

ii,oco 8  4«  4  —  2 

12,375 9  3.49  —  2,5 

i3,75o 10  3.42  —  I 

i5,i25 II  3.35  —  i 

i6,5oo 12  3.25  — -  1,6 

17,875 i3  3.16  —  1,5 

19,200 i4  3.4  —  2 

20,625 i5  2.58  —  I 

•22,000 16  2.53  —  I 

23,375 17  2.48  —  1 

L^inspeclion  de  ces  nombres  conduit  aux  remarques  suivantes  : 
i**les  rotations  croissent  de  quantités  égales  pour  des  additions 
de  poids  égaux  de  tungstate  neutre  de  soude  jusqu'à  ce  que  ce 
poids  égale  i  équivalent  ;  2®  elles  continuent  à  croître,  mais  de 
quantités  qui  diminuent  insensiblement  jusqu^à  ce  que  la  quantité 
de  sel  ajoutée  représente  2  équivalents;  la  rotation  atteint  alors 
une  valeur  maxima  ;  3"  à  partir  de  cette  valeur,  la  rotation  di- 
minue régulièrement  de  quantités  de  plus  en  plus  petites. 

On  peut  donner  de  ces  résultats  l'interprétation  suivante  :  les 
petites  quantités  de  tungstate  de  soude  ajoutées  d'abord  à  l'acide 
tartrique  se  combineraient  en  totalité  avec  lui  pour  donner  un 
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composé  à  équivalents  égaux,  de  pouvoir  rolatoire  beaucoup  plus 
grand  que  celui  de  Tacide,  et  il  en  serait  ainsi  jusqu'à  ce  que  la 
quantité  du  sel  ajouté  fût  un  équivalent.  Pour  des  quantités  plus 
grandes,  le  composé  se  transformerait  en  un  autre  formé  de 
1  équivalent  d'acide  tartrique  et  de  2  équivalents  de  tungstate 
neutre  de  soude,  composé  représenté  par  la  formule 

C«H«0"-i-2(NaOTuO») 

et  dont  la  formation  complète  correspondrait  à  la  rotation  maxima 
observée,  laquelle  est  22  fois  plus  grande  que  celle  que  produirait 
Tacide  tartrique  qu'elle  contient.  Ce  composé  se  dissocierait  peu 
à  peu  pour  des  additions  successives  de  sel. 

2°  Action  du  tungstate  neutre  de  potasse  sur  les  solutions 
diacide  tartrique,  —  En  ajoutant  à  une  solution  d'acide  tar- 
trique des  quantités  de  tungstate  de  potasse  croissant  depuis 
~  d'équivalent  jusqu'à  4''***>3,  j'ai  obtenu  les  résultats  contenus 
dans  le  Tableau  suivant  et  qui  représentent  les  observations  faites 
sur  35  solutions  : 


Quantités 

de  tungslalc 

neutre 

de  potasse 
en  grammes. 

0,028. . . 
0,057... 
o,ii3  . . . 
0,9.26.. . 
0,340.. . 
0,453. . . 

0,566 

0,679  •• 
0,792... 
0,906... 
1,019  •• 

I , |32  .  .  . 

1,245.... 

1,358... 
1,472  •• 


Équivalents 

Variations 

de 

de 

ce  sel 

la  rotation 

pour  1**1 

pour 

d'acide 

Rotations 

des  poids 

tartrique. 

observées. 

égaux  de  sel. 

il 

o".28' 

24' 

ix 

0.33 

20 

A 

0.45 

24 

A 

I.  6 

ai 

3 
12 

1.28 

22 

A 

I.  JO 

22 

T^ 

2.11 

21 

6 
11 

2.3l 

20 

11 

a  19 

18 

A 

3.  9 

20 

9 
11 

3.3o 

21 

i^ 

3.46 

16 

ii 

4.   7 

21 

H""'"* 

4  28 

21 

fl 

4.48 

20 
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Équivalents  Variations 

Quantités  de  de 

de  tungstate  ce  sef  la  rotation 

neutre  pour  i^'i  pour 

de  potasse  d'acide  Rotations  des  poids 

en  grammes.  tartrique.  observées.  égaux  de  sel. 

1,595 |>  5.11  a3  • 

î,7o8 Il  5.33.  a2 

i,8ai f5  5.  )4  21 

1,934 ii  6.10  22 

a, 048 fj  6.io  a4 

•>',i6i fl  7-4  24 

1 ,274 -J-f  7-  ''■6  '-^• 

2,387 1^-  7.48  22 

2,5oo • fl  8.   8  9.0 

2,6i3 fl  8.28  vo 

2,727 îl^'''*  ®-38  »« 

2,840 fl  8.38  o 

2,9^3 -J4  8.24  -14 

3,066 fl  8.  4  -    'o 

3,406 f5.^2'^'»,5  7.  8  -  17 

3,745 H-^'^^75  6.43  8 

4,o85 3'^  6.9.3  -  6 

4,764 3'''», 5  5.48  —  6 

5,443 4^''  5.34  -  2 

6,122 4^'', 5  5.34  o 

L'examen  de  ces  nombres  montre  très  nettement  :  i**  que  l'ad- 
dition de  quantités  égales  de  tungstate  de  potasse  augmente  de 
quantités  égales  la  rotation  de  la  solution  tartrique  jusqu'à  ce  que 
Ton  ait  ajouté  2  équivalents  de  tungstate  de  potasse  à  i  équivalent 
d'acide  :  on  observe  alors  une  rotation  maxima;  a^  pour  des  addi- 
tions ultérieures,  la  rotation  diminue  régulièrement  jusqu'aux 
limites  où  l'expérience  a  pu  être  portée. 

On  peut  interpréter  ces  résultats  de  la  manière  suivante  :  le 
tungstate  de  potasse  ajouté  à  l'acide  tartrique  formerait  une  com- 
binaison représentée  par  la  formule  C^H^O**,  2  (KO Tu  O'),  qui 
correspond  à  la  rotation  maxima  observée,  laquelle  est  23  fois  plus 
grande  que  celle  que  produirait  l'acide  tartrique  seul.  Cette  com- 
binaison se  dissocierait  graduellement  au  sein  du  liquide  pour  des 
additions  de  sel  de  plus  en  plus  grandes. 
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Il  résulte  de  ces  expériences  que  les  tungstates  de  soude  et  de 
potasse  forment  avec  Pacide  tartrîque  des  dissolutions  au  sein 
desquelles  on  peut  caractériser  nettement  des  combinaisons  for- 
mées de  I  équivalent  d'acide  et  de  2  équivalents  du  tungstate. 
L'étude  des  phénomènes  de  saturation  de  ces  sels  par  l'acide  tar- 
trique  a  jadis  conduit  M.  Lefort  (*)  à  soupçonner  l'existence  de 
composés  de  ce  genre  qu'il  cssaj^a  vainement  de  réaliser  à  l'état 
cristallisé. 


APPUCATIOn  DE  L'ÉLEGTBOMÊTBE  A  L'ÉTUDE  DES  ÉaUIUBBES  CHIMIQUES  (  >  )  ; 

Par  m.  E.  BOUTy. 

Dans  un  Mémoire  antérieur  (3),  j'ai  montré  comment  on  peut 
calculer  la  conductibilité  d'un  mélange  d'électrol^^tes  n'exerçant 
pas  d'action  chimique  l'un  sur  l'autre.  Ces  calculs  résolvent  en 
principe  le  problème  de  l'application  de  l'électromètre  à  l'étude 
des  réactions  chimiques.  En  effet,  puisqu^on  sait  trouver  la  con- 
ductibilité X  dans  l'hjpothèse  où  il  n'y  a  pas  de  réaction  entre  les 
corps  mêlés,  on  n'aura  qu'à  mesurer  la  conductibilité  réelle  C  du 
mélange  pour  s'assurer  si  la  réaction  se  produit  ou  non.  S'il  y  a 
une  différence,  même  légère,  entre  G  et  a:,  c'est  le  signe  certain 
d'une  réaction  dont  l'intensité  est  d'ailleurs  grossièrement  pro- 
portionnelle à  la  différence  G  —  x, 

I.  Dans  le  cas  où  les  corps  réagissants  sont  des  sels  neutres 
normaux,  le  calcul  de  x  ne  soulève  aucune  difficulté  théorique.  Il 
est  d'ailleurs  parfaitement  loisible  d'attribuer  aux  dissolutions 
qu'on  veut  faire  réagir  une  même  concentration  moléculaire  m,  et 
alors  on  a  simplement,  en  désignant  par  a  et  6  les  conductibilités 
des  liqueurs  séparées,  par  p  el  q  les  volumes  de  ces  b'queurs  em- 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  IV,  p.  109;  1876. 

{')  Extrait  d'un  Mémoire  plus  étendu  publié  dans  les  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique^  C«  série,  t.  XIV,  p.  74. 

(')  Voir  p.  3ii  de  ce  volume;  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série, 
t.  XIV,  p.  59. 
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ployés  pour  le  mélange  (  '  ), 

p-r-q 

Une  première  applicalion  de  la  formule  (i)  relative  au  mélange 
de  deux  sels  neutres  normaux,  d'acide  et  de  base  différents,  a  été 
faite  dans  un  Mémoire  antérieur  (2). 

Une  deuxième  application  se  rapporte  au  cas  où  Ton  mêle  deux 
dissolutions  de  sels  neutres  normaux  d'un  même  acide,  suscep- 
tibles de  former  un  sel  double.  Par  exemple,  le  sulfate  de  potasse 
et  le  sulfate  de  zinc,  dont  la  réaction  a  été  établie  antérieurement 
au  point  de  vue  purement  qualitatif  (^). 

Si  l'on  veut  aller  plus  loin  et  calculer  la  proportion  y  dans 
laquelle  le  sulfate  double  de  potasse  et  de  zinc  existe  dans  la 
liqueur,  on  est  arrêté  par  une  première  difficulté  en  apparence 
insurmontable  :  c'est  qu'on  ne  connaît  pas  expérimentalement  la 
conductibilité  du  sulfate  double  de  potasse  et  de  zinc,  qui  devrait 
intervenir  dans  le  calcul.  Cependant,  il  est  possible  d'obtenir  une 
valeur  approchée  dej^',  par  les  considérations  suivantes. 

Un  sel  double,  en  tant  qu'il  constitue  une  molécule  électro- 
ly tique  distincte ,  doit  conduire,  à  la  limite,  comme  une  seule 
molécule  d'un  sel  simple.  On  peut  donc  admettre  que 

(KO,  SO»  +  ZnO,  SO') 

à  l'état  de  sel  double  aurait,  à  la  limite,  la  même  conductibilité 

,,       ',     .    ,»,,  ,    ,          ,,              KO,SO>-+-ZnO,SO»     ^^ 
que  posséderait,  a  1  état  de  mélange,  -— ^ ?—_-,.  Dans 

des  liqueurs  de  concentration  moyenne,  par  exemple  pour  m  =  i , 
cette  propriété  ne  doit  plus  être  exacte  en  toute  rigueur,  mais  on 
peut  encore  l'admettre  à  titre  de  première  approximation.  Cela 
posé,  la  liqueur  formée  par  le  mélange  à  volumes  égaux  de 
ZnO,SO»  et  de  KO,SO»  contient  : 

1*^  A  l'état  de  mélange, 

.  /ZnO,SO»-^KO.SO»\ 

(.-r)( ;. 

représentant  i  — y  molécules  de  sels  séparés; 


(*)  Voir  page  3ii  de  ce  Volume. 

(•)  Journal  de  Physique,  a"  série,  t.  VI,  p.  19. 

(«)  Ibid.,  a«  série,  t.  VI,  p.  18. 
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a®  A  l'état  de  combinaison, 

/ZnO.SO»-T-KO,SO»\ 

y( ~ j' 

représentant  ~  molécules  de  sel  double  qui  conduisent  comme  ^ 
molécules  de  sels  séparés.  En  tout,  le  nombre  des  molécules  est 
I  —  ^9  et  la  conductibilité  est  celle  de  i  —  —  molécules  du  raé- 

2  2 

lange. 

Au  degré  d'approximation  d*un  tel  calcul,  on  peut  faire  abstrac- 
tion de  Taccroissement  de  conductibilité  moléculaire  résultant  de 

la  diminution  de  concentration  \(î  —  ^  j  molécules  par  litre  au 
lieu  de  i  molécule  L  et  alors  il  suffit  d'exprimer  que  la  conducti- 
bilité observée  C  est  une  fraction  i  —  ^  de  x. 


-(-?>• 


Dans  le  Tableau  suivant,  m  représente  le  nombre  d'équivalents 
de  sel  en  grammes  par  litre  de  chacune  des  dissolutions  mêlées  à 
équivalents  égaux,  et  l'on  a  pris  pour  unité  la  conductibilité  du 
chlorure  de  potassium  à  m  équivalents  par  litre  : 

m.  C.  X.  y. 

i,o 0,4552  0,1886  o,i36 

0,5 0,5391  0,5107  o,io5 

0,2 0,5744  0,5897  o,o52 

0,1 0,6246  0,6357  o,o35 

Pour  des  valeurs  de  m  <<  o,  i ,  et  au  degré  de  précision  que 
comportent  les  expériences,  x  et  C  se  confondent. 

II.  Dans  le  cas  011  les  corps  réagissants  ne  sont  pas  des  sels 
neutres  normaux,  le  calcul  de  x  ne  peut  être  fait  en  toute  rigueur 
que  si  l'on  sait  à  combien  d'équivalents  de  sel  neutre  chacun 
d'eux  correspond,  au  point  de  vue  des  conductibilités.  L'applica- 
tion directe  de  la  formule  (i)  ne  fournirait  plus  qu'une  valeur 
grossière  [x,  suffisante  toutefois  pour  manifester  clairement  une 
réaction  un  peu  énergique. 
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Action  de  l'acide  tulfnriqne  inr  le  tnlfate  de  potasse. 

a.  Calcul  de  [i  et  de  x.  —  Soit,  par  exemple,  un  mélange  à 
volumes  égaux  de  sulfate  de  potasse  et  d'acide  sulfurique  à  0^,1 
(Ss',  7  de  sulfate  de  potasse  ou  4^'  d'acide  sulfurique  anhydre  par 
litre),  à  la  température  de  34"*, 65.  L'application  directe  de  la  for- 
mule (i)  donne,  en  prenant  pour  unité  la  conductibilité  du  sulfate 
de  potasse  à  o^,  i , 

jx  = — —  =  1 ,6073. 

L'expérience  donne 

G  =  1,4061. 

On  voit  donc  qu'il  y  a  une  réaction  assez  énergique. 

Dans  le  cas  actuel,  nous  savons  calculer  une  valeur  de  x  plus 
approchée  que  p..  En  eflet,  l'élude  de  la  conductibilité  de  l'acide 
sulfurique  a  montré  qu'à  ^4^ ^65  1™°'  d'acide  en  dissolution  très 
étendue  équivaut  à  3™°',  258  d'un  sel  neutre  (*),  et  nous  pouvons 
admettre  que  celte  relation  subsiste  encore  à  peu  près  dans  les 
dissolutions  à  0^,1.  Pour  déterminer  x,  cherchons  d'abord  la  con- 
centration m  que  posséderait  le  mélange  à  volumes  égaux  d'une 
dissolution  de  sulfate  de  potasse  à  0^,1  et  d'un  sel  neutre  imagi- 
naire S,  que  nous  substituons  à  l'acide  sulfurique,  et  dont  la  con- 
centration serait  o,  1 . 3, 258, 

1-4-  3,9.58 
m  =  o,  I =  o,ai29. 

Prenant  pour  unité  la  conductibilité  du  sulfate  de  potasse  à  0^,1, 
on  trouve,    pour   la   conductibilité   a  du   sulfate   de  potasse  à 

0*i,2I29, 

a  =  1 ,9756, 

et  pour  la  conductibilité  du  sel  S  à  0^,2129,  c'est-à-dire  pour  la 

conductibilité  b  de  l'acide  sulfurique  à  ^J^.l-y 

*■  o,2âo 

6  =  1,5358; 
ce  sont  les  conductibilités  a  et  b  qui  doivent  entrer  dans  le  calcul 

(•)  Voir  Journal  de  Physique^  a»  série,  l.  Vil,  p.  3io. 
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de  X  par  la  formule  (i),  en  prenant  pour  p  e\.  q  les  valeurs 

p  =  if       ^  =  3,258. 
Il  en  résulte 

ar  =  P^.±-^.^  =  '^975fi-i- 3.9.58.1.5358  ^  ^ 

p-^q  1— 3,a58  '     ^  * 

valeur  beaucoup  plus  approchée  que  jx. 

La  différence  x  —  C  est  positive,  c'est-à-dire  que  la  réaction  a 
lieu  dans  un  sens  tel  que  le  nombre  des  molécules  électrolytiques 
diminue.  On  sait,  en  effet,  que  la  liqueur  renferme  y  équivalents 
de  bisulfate  de  potasse,  résultant  de  Funion  de  y  équivalents  de 
sulfate  neutre  et  de  y  équivalents  d'acide  qui  représentent 
3,a58v  molécules  électrolytiques;  en  tout  4i258j'  molécules 
électrolytiques  ont  été  remplacées  par  j^  molécules  seulement. 

6.  Effet  de  la  dilution,  —  Sans  chercher  tout  d'abord  à  dé- 
terminer une  valeur  de  y^  prenons  pour  point  de  départ  le  mé- 
lange précédent  (m  =  o,  i)  et  étendons  progressivement  la  liqueur 
jusqu'aux  dilutions  extrêmes.  Le  Tableau  suivant  donne  les 
valeurs  de  la  résistance  moléculaire  brute  p  en  prenant  pour  unité 
la  résistance  moléculaire  du  mélange  pour  m  =  i  : 

m.  observé.  calculé.  Diffcrence. 

o,i 0,7027  0,7027  0,0000 

o,o5 o,632i  o,63o8  — o,ooi3 

0,02 o,556i  o,558i  -+0,0020 

0,01 o,5i59  o,5i6i  -^0,0002 

o,oo5 o,4853  0,4827  — 0,0026 

0,002 0,4588  0,44^9  — 0,0099 

Les  valeurs  calculées  ont  été  obtenues  par  la  formule 

(6)  p  =  0,3544(1  -h  1,822/n''). 

Il  est  particulièrement  remarquable  que  la  même  forme  de 
fonction  qui  nous  a  servi  pour  représenter  la  variation  de  la  rési- 
stance moléculaire  d'un  sel  normal  ou  anomal,  ou  d'un  acide,  se 
trouve  convenir  encore  au  cas  actuel,  à  peu  près  avec  le  même 
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degré  d'exactitude.  Ce  résultat  est  d'une  importance  théorique 
considérable  (*). 

La  formule  (6)  donne  lieu  à  une  série  de  remarques  intéres- 
santes : 

I®  A  la  limite,  la  conductibilité  de  l'acide  sulfurique  représente 
3,258  fois  la  conductibilité  d'un  sel  neutre  normal,  tel  que  le 
sulfate  de  potasse.  La  conductibilité  du  mélange,  supposé  sans 

action  chimique,  est  donc  ^— -  =  2,129  fois  la  conductibilité 

limite  du  sulfate  de  potasse.  Mais  la  conductibilité  moléculaire 
prise  pour  unité  dans  le  Tableau  précédent  est  celle  du  mélange 
d'acide  sulfurique  et  de  sulfate  de  potasse  à  i^  qui  représente 
i,3g6  fois  celle  du  sulfate  neutre  normal;  d'ailleurs,  la  conducti- 
bilité  moléculaire  du  sulfate   de   potasse  croit  dans  le  rapport 

à  la  température  de  24°, 65  en  passant  de  m  =  1  à  m  =  o. 

La  résistance  moléculaire  limite  du  mélange,  évaluée  en  fonction 
de  l'unité  adoptée,  est  donc  définitivement 

,,396^1^=0,3455. 
'  ^    2,129         '  ^ 

On  voit  que  la  limite  de  la  résistance  moléculaire  donnée  par 
la  formule  (6)  coïncide  rigoureusement  avec  celte  valeur  o,3455, 
calculée  dans  l'hypothèse  d'une  action  chimique  nulle.  Â  la  limite, 
il  n'y  a  donc  plus  de  bisulfate  de  potasse  dans  la  liqueur.  Ce  sel 
a  été  entièrement  détruit  par  la  dilution. 

2®  Il  est  probable  que  la  résistance  moléculaire  du  bisulfate  de 
potasse  varie  d'après  la  même  loi  qui  convient  à  tous  les  sels 
neutres  normaux  ou  anomaux  que  nous  avons  étudiés,  c'est-à-dire 

proportionnellement  à  un  facteur  i  +  Cm'.  D'autre  part,  l'expé- 
rience vient  de  nous  apprendre  que  la  conductibilité  du  mélange 

contenant  i  — y  de  sulfate  de  potasse  et  d'acide  sulfurique  cl  y 

t. 
de  bisulfate  varie  proportionnellement  à  un  facteur  i-f-  Dm'.  On 

X  1 

doit  donc  avoir,  en  désignant  par  1  -j-  A  m',  i  4-  Bm'  les  facteurs 


(')  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  G*  série,  t.  XIV,  p.  69. 
y.  de  Phy$,,  a»  série,  t.  VII.  (Août  1888.) 
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caractéristiques  du  sulfate  neutre  de  potasse  et  de  l'acide  sulfu- 
rique,  par  a,  6,  c,  d  les  conductibilités  moléculaires  limites  des 
trois  sels  et  du  mélange, 


i-f-Am*  n-Bm'  n-Cm*        i-hDm» 

Effectuons  les  divisions  indiquées,  en  négligeant  les  puissances 
supérieures  de  m*.  Il  vient 

y\      a-hb—  c  — (aA-4-ftB—  cC)m*J 
=  a-hb  —  d—iaX-{'Bb'-Dd)mK 

Mais  nous  avons  vu  que  la  conductibilité  limite  d  du  mélange 

est  la  somme  des  conductibilités  limites  a  et  6  du  sulfate  neutre 

et  de  l'acide 

a  —  6  —  rf  =  o. 

On  a  donc,  en  évaluant  j^^  au  même  degré  d'approximation, 

raAH-6B-rfD)/n» 


r=- 


|/n»  /dD  —  aX  —  bB\     1 


a-{-b  —  c  — (aA-i-6B  — cG)m 
ou  encore,  puisque  d=  a-]-  b, 

L'expérience  directe  nous  a  donné  D  =  i ,  822,  et  cette  valeur 
est  plus  grande  que  A  =  o,6566  et  que  B  =  1,661  (*).  D'ailleurs, 
la  conductibilité  limite  c  du  bisulfate  de  potasse  doit  se  confondre 
avec  celle  a  du  sulfate  neutre.  On  aura  donc,  en  remarquant  que 

-  =  3,258, 

,,i654  +  3,a58.o,i6i 

3,258  '   ^ 

Pour  m  =  0,1, 

y  =  0,519. 10"  =  0,241. 


(')  Voir  page  Bog  de  ce  Volume. 
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La  loi 

correspond  à  une  variation  très  lente  de  y  avec  la  dilution.  On 
aura,  en  eflet,  pour  des  valeurs  de  m  de  dix  en  dix  fois  plus  petites, 
les  valeurs  suivantes  de  j^  (*)  : 

m,  y, 

0,1 0,141 

0,01 0,112 

0,001 o,o52 

c.  Effet  de  la  température,  —  La  conductibilité  de  Tacide 
sulfurique  à  0^,1  varie  proportionnellement  au  facteur 

I  -»-  o,  02119  f  —  0,000147'*; 

celle  du  sulfate  neutre  à  0^,1,  proportionnellement  à 

i-ho,o333«. 

La  conductibilité  du  mélange  à  volumes  égaux  fournit  un  facteur 
de  variation  presque  identique  à  celui  de  Tacide  sulfurique,  c'est- 
à-dire  très  inférieur  à  celui  que  l'on  calculerait  par  la  loi  des  mé- 
langes. Il  en  résulte  que  Técart  entre  la  valeur  de  x^  calculée 
dans  rhjpothèse  d'une  action  chimique  nulle,  et  la  valeur  de  C 
croît  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Il  en  est  de  même  de  la 


(*)  Oo  peut  obtenir  la  valeur  de  ^^  d'une  manière  plus  directe,  en  admettant 
que  la  conductibilité  de  i"<*^  de  bisulfate  de  potasse  en  dissolution  très  étendue 
se  confond  avec  celle  d'une  molécule  de  sulfate  neutre.  Cette  égalité,  qui  doit 
subsister  à  la  limite,  ne  peut  s'écarter  beaucoup  d'être  réalisée  dans  des  liqueurs 
contenant  en  tout  -^  d'équivalent  par  litre  de  substance  (m  =  0,1)  et  qui,  d'après 
les  calculs  ci-dessus,  ne  contiennent  guère  que  ^  d'équivalent  de  bisulfate. 

Cela  posé,  le  mélange  à  volumes  égaux  de  sulfate  de  potasse  et  d'acide  sulfu- 
rique à  o*<»,i  contient  par  litre 

Of'  I      J^  „/^   'o/^.  !  conduisant  ensemble  comme  KO,SO'. 
-^  J  ^KO,  HO,  aSO'  )  * 

Pour  calculer  la  conductibilité  d'un  tel  mélange,  on  néglige  d'abord  les  effets 
de  dilution  résultant  de  la  diminution  du  nombre  des  molécules  dans  la  liqueur 
et  Ton  obtient  ainsi  une  valeur  grossière  de  y  qui  sert  à  en  calculer  de  plus  pré- 
cises par  une  méthode  d'approximations  successives  (voir  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  6«  série,  t.  XIV,  p.  87). 
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proportion  de  bisulfate.  J'ai  trouvé  : 

Température.  y, 

16  0,186 

a4,65  0,226 

L'élévation  de  la  température  augmente  donc  la  stabilité  du 
bisulfate  de  potasse  en  dissolution,  tout  au  moins  entre  les  tem- 
pératures de  o**  et  de  35®,  que  je  n'ai  pas  dépassées  dans  mes 
expériences.  On  remarquera  que  Ton  fait  déposer  le  bisulfate  de 
potasse  de  liqueurs  chaudes  et  concentrées, 

d.  Effet  d'un  excès  de  sulfate  neutre  ou  d'acide.  —  Plu- 
sieurs séries  d'expériences,  ramenées  à  une  même  température  de 
16°,  m'ont  donné,  en  moyenne,  les  valeurs  suivantes  de  y,  pour 
des  mélanges  en  diverses  proportions  de  sulfate  neutre  et  d'acide 

ào**ï,i  : 

Proportions  du  mélange.  y. 

3K0,S0>-f-    HO, 80' o,3oo 

aK0,S0»4-    HO, 50» 0,237 

K0,S0»-4-    HO,SO» 0,186 

KO,  80» -f- 2 HO,  80»  0,227 

KO, 80» H- 3 HO, 80» o,253 

KO, se»  -h  4HO,  80» 0,280 

On  voit  que  la  proportion  de  bisulfate  croît  avec  l'expès  de 
l'un  ou  de  l'autre  des  corps  réagissants.  Il  semblerait  même  qu'un 
excès  de  sulfate  neutre  est  plus  favorable  qu'un  excès  d'acide. 

Tous  les  résultats  obtenus  dans  l'étude  du  bisulfate  de  potasse 
confirment,  quant  au  sens  général  des  phénomènes,  les  conclusions 
tirées  par  M.  Berthelot  (*)  de  l'étude  calorimétrique  de  dissolu- 
tions plus  concentrées  (/n  =  i).  Un  seul  doit  être  considéré 
comme  nouveau  :  c'est  celui  qui  se  rapporte  à  l'accroissement  de 
la  proportion  de  bisulfate  par  l'élévation  de  température;  il  ne 
pouvait  aisément  être  mis  en  évidence  à  l'aide  du  calorimètre, 
dont  l'emploi  est  restreint  à  la  température  de  la  salle  où  l'on 
opère. 

{*)  BxRTHKLOT,  Essai  de  Mécanique  chimique^  t.  II,  p.  3 19,  3ao  et  3a i* 
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E.  COHN  et  L.  ARONS.  —  Messung  der  DielectricitatsconsUnte  leitendcr  Flûssîg- 
keiten  (Mesure  de  la  constante  diélectrique  des  liquides  conducteurs);  Wied. 
Ann.,  t.  XXXIII,  p.  i3  et  3i;  1888. 

Les  auteurs  se  sont  proposé  d'étendre  à  des  liquides  plus  con- 
ducteurs leurs  recherches  précédentes  (*),  fondées  sur  l'élude  de 
la  charge  d'un  condensateur  à  liquide.  Celle  méthode  n'étant 
plus  applicable  dès  que  le  liquide  cesse  d'être  presque  isolant,  ils 
ont  essayé  une  autre  méthode  due  à  Schiller  (oscillations  élec- 
triques) (^),  qui  n'a  pas  permis  non  plus  d'étendre  les  limites  des 
recherches  précédentes. 

Le  Mémoire  actuel  est  consacré  aux  expériences  faites  par  une 
autre  méthode,  due  à  Silow,  et  qui  a  été  employée  par  ce  physicien 
à  la  mesure  de  la  constante  diélectrique  des  liquides  isolants*('); 
elle  est  fondée  sur  le  principe  suivant  :  lorsqu'un  système  de  con- 
ducteurs, placés  dans  un  milieu  homogène  et  maintenus  respective- 
ment à  des  potentiels  constants,  subit  une  déformation  déterminée, 
le  travail  produit  par  les  forces  électriques  est  proportionnel  à  la 
constante  diélectrique  du  milieu. 

L'expérience  consiste  en  principe  à  mesurer  les  déviations  de 
l'aiguille  d'im  électromèlre  à  quadrant,  placé  successivement  dans 
le  liquide  et  dans  l'air,  l'aiguille  et  les  quadrants  étant  maintenus 
à  des  potentiels  déterminés,  qui  sont  les  mêmes  dans  les  deux 
cas  :  le  rapport  des  déviations  mesure  la  constante  diélectrique  du 
liquide. 

Pour  éviter  les  perturbations  dues  à  la  polarisation,  dont  ils  ne 
déGnissent  pas  le  rôle  et  la  nature,  les  auteurs  font  usage  de  cou- 
rants alternatifs  produits  par  une  bobine  d'induction.  L'aiguille  et 
une  des  paires  de  quadrants  de  l'électromctre  sont  reliés  à  une 
des  extrémités  du  circuit  induit,  l'autre  paire  de  quadrants  étant 
reliée  à  l'autre  extrémité;  la  déviation  est  proportionnelle  à  la 
valeur  moyenne  de  V^,  en  désignant  par  V  la  différence  de  poten- 
tiel des  deux  extrémités  du  circuit  induit.   En  même  temps  ces 


(«)  Wiedemann  Annalen,  t.  XXVIII.  Analysé  dans  le  Journal  de  Physique, 
a*  série,  t.  VI,  p.  546. 
(")  Pogg.  Annalen,  t.  CLII,  p.  535. 
(•)  Pogg.  Ann.,  CLVI,  Journal  de  Physique,  !'•  série,  t.  VI,  p.  99. 


38o  COHN  ET  ARONS.  ~  CONSTANTE  DÏÉLECTnïQOE. 

deux  extrémités  sont  reliées  de  même  a  un  électromètre  Mascart. 
Soient  Fo,  Mo  les  déviations   des   deux  appareils,  tous  deux 
dans  Tair,  F|,  M|  les  déviations  lorsque  le  premier  est  plongé 
dans  un  liquide;  on  a  la  relation 

_  F^.  Fo 
^~  M,     Mo' 

en  désignant  par  [x  la  constante  diélectrique  du  liquide. 

L'électroraètre  employé  est  à  aiguille  et  secteurs  cylindriques, 
comme  le  modèle  d'Edelmann;  les  secteurs  et  Taiguille  peuvent' 
être  plongés  dans  un  vase  plein  du  liquide  à  étudier.  L^aiguille  est 
suspendue  par  un  fil  métallique  qui  amène  le  courant. 

Les  expériences  ont  été  faites  sur  l'eau  distillée,  pure  et  conte- 
nant quelques  traces  de  sels  dissous,  et  sur  des  liquides  al- 
cooliques dans  les  mêmes  conditions;  la  plus  grande  valeur  de  la 
conductibilité  des  liquides  employés  a  été  X  ^^  iGjio"*®.  L'eau 
distillée  a  donné,  pour  (jl,  la  valeur  76  à  5  pour  100  près;  les 
traces  d'impuretés  contenues  dans  les  divers  échantillons,  qui 
font  varier  la  conductibilité  de  1  à  5,  n'ont  pas  paru  modifier  la 
constante  diélectrique,  au  degré  d'approximation  des  expériences. 

L'alcool  élhylique  à  98  pour  100  a  donné  11=^26,5,  avec  les 
mêmes  résultats  que  l'eau  relativement  aux  traces  de  sels  dissous. 
En  ajoutant  2  pour  100  d'eau,  on  trouve  très  peu  de  différence; 
les  auteurs  croient  pouvoir  en  conclure  que,  pour  l'alcool  absolu, 
on  aurait  encore  [x  =  26,6  à  5  pour  100  près. 

L'alcool  amylique  donne  [x  =  i5;  on  a  étudié  aussi,  à  titre  de 
vérification,  divers  mélanges  d'alcool  et  de  xylol  pour  lesquels  on 
a  pu  comparer  les  résultats  donnés  par  la  méthode  actuelle  et  par 
celle  du  condensateur. 

Le  Mémoire  est  terminé  par  des  considérations  théoriques  qui 
ne  peuvent  être  résumées;  les  auteurs  font  ressortir  ce  fait  que 
les  valeurs  de  la  constante  diéleclrique  de  l'eau  et  de  l'alcool  sont 
très  considérables  relativement  à  celle  des  liquides  isolants  étu- 
diés jusqu'ici,  et  que  ces  valeurs  sont  tout  à  fait  en  contradiction 
avec  la  relation  indiquée  par  Maxwell  entre  la  constante  diélec- 
trique et  l'indice  de  réfraction.  Gouy. 
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Tome  X;  1887. 

A.    RIGHI.    —  Recherches    expérimen laies   sur    la   lumière  polarisée    réfléchie 
par  la  surface  équatoriale  d'uQ  aimant,  p.  aoo-aa3. 

Après  avoir  étudié  les  phénomènes  qui  se  produisent  lors  de  la 
réflexion  sur  le  pôle  d'un  aimant  (*),  l'auteur  a  abordé  l'étude  ex- 
périmentale de  ceux  qui  ont  lieu  lorsque  le  miroir  d'acier  est  pa- 
rallèle aux  lignes  de  force  du  champ  magnétique  dans  lequel  il  est 
placé. 

Les  premières  recherches  sur  cette  question  sont  dues  à  M.  Kerr. 
En  voici  les  principaux  résultats  : 

1**  Si  le  plan  d'incidence  de  la  lumière  est  perpendiculaire  aux 
lignes  de  force,  on  n'observe  aucun  changement  sensible  dans  le 
rayon  réfléchi,  au  moment  de  l'aimantation.  Il  en  est  de  même  si 
le  rayon  tombe  normalement  sur  le  miroir. 

2**  Si  l'incidence  est  oblique,  et  le  plan  d'incidence  parallèle 
aux  lignes  de  force,  et  si,  après  avoir  donné  au  polariseur  une  des 
deux  orientations  principales  (de  manière  que  les  vibrations  sur 
le  rayon  incident  soient  ou  parallèles  ou  perpendiculaires  au  plan 
d'incidence)  et  après  avoir  tourné  l'analyseur  jusqu'à  l'extinction, 
on  ferme  le  circuit  du  courant  aimantant,  on  voit  apparaître  de  la 
lumière  dans  le  champ  de  l'analyseur.  En  tournant  celui-ci,  on 
peut  réduire  au  minimum  l'intensité  de  la  lumière.  Cette  rotation 
de  l'analyseur  est  de  sens  contraire  au  courant  aimantant,  sauf 
dans  le  cas  où  les  vibrations  incidentes  sont  dirigées  dans  le  plan 
d'incidence  et  l'incidence  comprise  entre  o"  et  76^5  alors  la  ro- 
tation de  l'analyseur  qui  rend  minimum  la  lumière  est  de  même 
sens  que  le  courant. 

3^  Pour  compenser  l'action  du  magnétisme,  au  lieu  de  tourner 
l'analyseur,  on  peut  tourner  en  sens  inverse  le  polariseur.  II  y  a  là 
une  sorte  de  réciprocité  que  M.  Righi  précise  après  avoir  vérifié 


(»)  Journal  de  Physique,  a«  série,  t.  V,  p.  188,  et  l.  VI,  p.  aoj. 
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les  faits  énoncés  par  M.  Kerr  en  employant  des  champs  magné- 
tiques beaucoup  plus  intenses.  Il  fait  aussi  remarquer  que  la  lu- 
mière réfléchie  est  généralement  elliptique;  mais,  si  l'incidence  est 
()5°  environ  et  les  vibrations  incidentes  perpendiculaires  au  plan 
d'incidence,  les  vibrations  réfléchies  sont  rectilignes  et  Taction 
du  magnétisme  peut  être  compensée  complètement  par  la  rota- 
lion  de  l'analyseur. 

M.  Kundt  eut  Tidée  de  substituer  au  miroir  d'acier  une  lame 
de  verre,  afin  de  chercher  une  explication  du  phénomène  de  Kerr. 
Suivant  lui,  les  phénomènes  sont  toujours  analogues.  Or  l'assimi- 
lation complète  n'est  pas  légitime  et  il  n'est  pas  possible  de  prendre 
les  phénomènes  que  produit  la  lame  de  verre  comme  point  de  dé- 
part d'une  explication  de  ceux  que  produit  le  fer,  dans  le  champ 
magnétique. 

M.  Rîghi  montre  encore  que,  dans  la  réflexion  sur  la  surface 
équatoriale  du  fer  aimanté,  il  y  a  dispersion  anomale,  c'esl-à-dire 
que  les  eflets  décroissent  quand  on  augmente  la  réfrangibilité  de 
la  lumière  employée,  précisément  comme  dans  tous  les  autres  cas 
où  le  fer  aimanté  agit  sur  les  vibrations  lumineuses. 

BERTHELOT  et  VIEILLE.  —  Sur  les  chaleurs  de  combustion  et  de  formation 
des  carbures  d'hydrogéné  solides,  p.  433-j63. 

L'étude  des  composés  organiques  fixes  ou  peu  volatils  échappe 
à  l'emploi  du  procédé  ordinairement  employé  pour  en  mesurer  la 
chaleur  de  combustion.  La  méthode  nouvelle  suivie  par  les  au- 
teurs consiste  à  brûler  ces  composés,  à  volume  constant,  dans 
l'oxygène  comprimé,  employé  en  grand  excès,  au  sein  d'une  bombe 
calorimétrique.  La  combustion  est  totale  et  instantanée;  la  mé- 
thode est  donc  plus  exacte  que  la  méthode  ordinaire.  De  plus, 
l'expérience  ne  comporte  qu'une  seule  pesée,  au  lieu  des  treize  ou 
quatorze  pesées  que  comportent  la  détermination  des  produits  di- 
rectement brûlés  et  celle  des  produits  échappés  à  la  combustion 
calorimétrique  ordinaire.  Enfin,  en  raison  de  la  très  courte  dorée 
de  l'expérience  (deux  ou  trois  minutes  en  tout),  la  méthode  nou- 
velle a  pour  principal  avantage  de  supprimer  entièrement,  ou  de 
rendre  excessivement  petite  (un  demi-centième,  par  exemple)  la 
correction  du  refroidissement,'  correction  considérable  dans  les 
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expériences  ordinaires  qui  durent  un  quart  d^heure  et  plus.  Il  y  a 
donc  un  double  avantage  :  nombre  de  mesures  beaucoup  moindre 
et  corrections  rendues  à  peu  près  nulles.  Enfin  cette  méthode 
s^applique  de  préférence  aux  corps  peu  volatils  et  solides  que  Ton 
n'avait  pas  jusqu'ici  réussi  à  brûler  par  l'ancien  procédé,  du  moins 
pour  l'oxygène  libre;  elle  échappe  aussi  aux  corrections  compli- 
quées que  comporte  l'emploi  du  chlorate  de  potasse. 

Ce  Mémoire  contient  les  résultats  obtenus  avec  les  carbures 
pyrogénés  les  plus  importants. 

Tome  XI;  1887. 

E.  EDLUND.  —  Théorie  de  l'induction  unipolaire,  p.  145-177, 

On  sait  qu*il  est  possible  de  produire,  à  l'aide  d'un  pôle  magné- 
tique, des  courants  électriques  sans  que  Tintensité  magnétique 
soit  augmentée  ni  diminuée,  et  sans  que  l'on  rapproche  ou  qu'on 
éloigne  le  pôle  et  le  conducteur  l'un  de  l'autre.  On  dit  alors  que 
la  production  du  courant  électrique  est  due  à  Vinduction  unipo- 
laire, expression  qui  n'est  appropriée  en  aucune  façon,  vu  que  les 
conditions  nécessaires  à  la  production  des  courants  magnéto-élec- 
triques proprement  dits  ne  sont  pas  ici  applicables,  et  qu'en  outre 
le  terme  additionnel  A^ unipolaire  provient  d'un  mode  d'explica- 
tion de  l'origine  des  courants  qu'on  ne  peut  admettre.  Ces  cou- 
rants ne  proviennent  pas  d'une  induction  dans  le  sens  propre  et 
primitif  de  ce  terme,  mais  l'auteur  démontre  qu'ils  paraissent 
plutôt  avoir  une  origine  magnéto-électrique,  c'est-à-dire  être  dus 
à  l'effet  direct  de  l'aimant  sur  un  courant  électrique.  C'est  surtout 
en  Allemagne  que  la  théorie  de  l'induction  dite  unipolaire  a  été 
développée  et  défendue. 

Il  est  important,  pour  l'explication  de  plusieurs  phénomènes 
naturels,  d'avoir  une  notion  correcte  de  la  vraie  cause  et  de  la  na- 
ture de  l'induction  unipolaire.  M.  Edlund  essaye,  dans  ce  Mé- 
moire qu'il  est  impossible  de  résumer  brièvement,  de  montrer  que 
la  théorie  admise  jusqu'ici  est  en  opposition  avec  le  principe  de 
la  conservation  des  forces,  et  qu'elle  doit,  par  conséquent,  être 
considérée  comme  erronée.  Il  fait  voir,  en  outre,  que  la  théorie 
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du  même  phénomène,  exposée  par  lui,  îl  y  a  quelques  années  (  *), 
peut  être  déduite  du  même  principe  et  qu^elle  doit  conduire  à  des 
résultats  sûrs. 

A.  JOANNIS.  —  Modification  de  la  machine  pneumatique  à  mercure,  p.  285-289. 

La  machine  ordinaire  de  M.  Alvergniat  présente  deux  petits  in- 
convénients que  Fauteur  a  cherché  à  faire  disparaître.  Le  tube  de 
caoutchouc  n^estpas  absolument  imperméable  àTair;  d^autre  part, 
le  robinet  à  trois  voies  constitue  un  espace  nuisible  qui  empêche 
la  raréfaction  de  dépasser  une  certaine  limite,  quand  on  emploie 
cet  appareil  comme  machine  pneumatique,  ou  qui  est  une  cause 
d'impuretés  si  l'on  s'en  sert  pour  transvaser  des  gaz. 

L'appareil  modifié  se  compose  de  deux  grosses  ampoules  reliées 
par  un  tube  recourbé  et  distantes  de  o™,3o.  Le  réservoir  supé- 
rieur est  la  chambre  barométrique;  l'ampoule  inférieure  peut 
communiquer  avec  une  conduite  d'eau,  qui  refoule  le  mercure  ou 
avec  une  trompe  qui  aspire  l'eau  et  faille  vide  au-dessus  du  mer- 
cure. L'appareil  fonctionne  par  le  simple  jeu  d'un  robinet  à  trois 
voies.  Il  n'y  a  plus  de  mouvements  alternatifs  d'élévation  et  d'a- 
baissement; on  peut  arrêter  l'ascension  du  mercure  par  un  ro- 
binet et  éviter  ainsi  les  accidents  qui  se  produisent  avec  la  machine 
ordinaire  quand,  le  vide  étant  presque  fait,  on  élève  trop  rapide* 
ment  le  mercure. 

J.-L.  SORET.  —  Note  sur  les  paranlhélies,  p.  {iS-j^g. 

Les  paranthéiies  sont,  comme  on  le  sait,  des  taches  lumineuses 
que  l'on  observe  quelquefois,  dans  la  région  du  ciel  opposée  au 
Soleil,  sur  le  cercle  parhélique.  Bravais  a  distingué  différents  par- 
anthéiies :  le  plus  important  est  celui  de  120°;  l'auteur  s'occupe 
d'abord  de  ce  météore. 

Ce  phénomène,  comme  tous  ceux  qui  rentrent  dans  la  catégorie 
des  halos,  doit  être  attribué  à  la  présence  de  petits  cristaux  de 
glace  en  suspension  dans  l'atmosphère.  Bravais  en  a  donné  di- 

(*)  Journal  de  Physique,  V*  série,  t.  VII,  p.  17/1. 
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verses  explications,  basées  surtout  sur  l'hypothèse  que  les  cristaux 
efficaces  ont  une  forme  étoilée  et  présentent  par  conséquent  des 
angles  rentrants  ;  \\  a  aussi  signalé  un  cas  où  le  paranthélie  de 
I20"  peut  être  produit  par  des  cristaux  simples,  sans  angles  ren- 
trants et  à  axe  vertical,  pourvu  que  la  base  du  prisme  soit  un 
hexagone  allongé  et  non  un  hexagone  régulier. 

M.  Soret  a  été  amené  à  répéter  rexpcrience  bien  connue  du 
prisme  tournant  pour  la  reproduction  des  phénomènes  parhéli- 
ques.  Il  employait,  non  pas  un  prisme  triangulaire  équilaléral, 
comme  on  le  fait  ordinairement,  mais  un  prisme  hexagonal  régu- 
lier en  flint.  Il  a  observé  que  les  paranthélies  de  120'*  se  produi- 
saient de  la  manière  la  plus  nette,  ce  qui  ne  rentre  pas  dans  les 
explications  de  Bravais.  L'auteur  étudie  ce  qui  se  passe  dans  ces 
conditions  et  montre  que,  pour  qu'un  cristal  simple  à  axe  vertical 
et  à  base  hexagonale  produise  les  paranthélies  de  lâo'^,  il  faut  : 

Que  les  faces  d'immer^ence  et  d'émergence  des  rayons  soient 
contiguës  l'une  à  l'autre^ 

Qu'à  l'intérieur  du  cristal  les  rayons  subissent  deux  réflexions 
sur  des  faces  faisant  entre  elles  un  angle,  soit  de  60°,  soit  de  120**. 

L'auteur  ne  prétend  pas  d'ailleurs  que  les  cristaux  étoiles  ne 
jouent  aucun  rôle  dans  l'apparition  de  ce  phénomène. 

Il  a  aussi  étudié  d'autres  paranthélies  et  il  signale  quelques  cas 
d'efficacité  qui  avaient  échappé  à  Bravais,  ceux  surtout  qui  résul- 
tent de  deux  réflexions  à  l'inlérieur  de  cristaux  simples  à  base 
hexagonale  et  à  axe  vertical. 

Tome  XII;  1887. 

E.  BICHAT.  —  Sur  le   tourniquet  électrique   et   la   déperdition   de  l'électricité 
par  convection,  p.  6/|-8o. 

A  part  les  expériences  de  M.  Kaempfer  (*),  le  tourniquet  élec- 
trique n'a  guère  été  utilisé  jusqu'ici  pour  mesurer  des  grandeurs 
électriques.  Sous  sa  forme  habituelle,  cet  instrument  ne  peut, 
en  eflet,  donner  d'indications  précises.  Il  n'est  point  comparable 
à  lui-même  :  la  forme  des  pointes  s'altère  avec  le  temps  sous  l'ac- 

(»)  Journal  de  Physique,  2*  série,  t.  III,  p.  265. 
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lion  des  aigrettes  qui  s^en  échappent;  il  est  en  outre  impossible 
de  fabriquer  des  pointes  identiques  à  un  modèle  donné  et,  par 
suite,  d^obtenir  deux  instruments  comparables  entre  eux.  Mais  il 
est  évident  qu^on  peut  remplacer  la  pointe  par  un  fil  de  faible  dia- 
mètre; car  un  pareil  fil  isolé  laisse  aussi  échapper  des  aigrettes. 

Partant  de  là,  M.  Bichat  a  pu  établir  un  tourniquet  électrique 
que  Ton  peut  toujours  reproduire  dans  des  conditions  géométriques 
parfaitement  déterminées.  Il  se  compose  d'un  cadre  rectangulaire 
de  35^"*  de  longueur  sur  8*="  de  largeur,  formé  par  des  tubes  de 
o*"",  25  de  diamètre.  Parallèlement  aux  grands  côtés  du  rectangle, 
on  dispose  deux  fils  métalliques  très  fins  dirigés  comme  les  deux 
pointes  de  l'appareil  ordinaire.  Le  tout  tourne  autour  d'un  axe 
vertical  et  un  miroir  permet  d'observer  la  rotation.  Enfin  l'en- 
semble est  placé  au  centre  d'un  grand  cylindre  en  tôle  commu- 
niquant avec  le  sol. 

Mettons  l'appareil  en  communication  avec  l'une  des  armatures 
d'une  batterie  de  douze  grandes  jarres,  reliée  elle-même  à  l'un  des 
pôles  d'une  machine  de  Holtz  à  laquelle  un  petit  moteur  à  eau 
imprime  un  mouvement  de  rotation  régulier.  En  établissant  une 
communication  entre  le  tourniquet  et  l'électromèlre  absolu  ima- 
giné par  l'auteur  et  M.  Blondlot  (  *  ),  on  peut  déterminer  à  chaque 
instant,  en  valeur  absolue,  le  potentiel  de  l'appareil.  On  constate 
que,  si  l'on  augmente  peu  à  peu  la  valeur  du  potentiel,  le  tourni- 
quet reste  d'abord  absolument  immobile;  ce  n'est  que  quand  ce 
potentiel  atteint  une  certaine  valeur  déterminée,  ou  potentiel  de 
départ,  que  le  mouvement  commence.  La  déviation  du  tour- 
niquet croît  ensuite  proportionnellement  à  la  valeur  du  carré  de 
potentiel. 

Avec  des  tourniquets  construits  avec  des  fils  de  métaux  diffé- 
rents, mais  de  même  diamètre,  le  potentiel  de  départ  est  très 
sensiblement  le  même,  69  (C.G.S.),  quel  que  soit  le  métal  quand 
le  fil  est  électrisé  positivement.  Si  l'électrisation  est  négative,  la 
valeur  du  potentiel  de  départ,  qui  est  la  même  pour  l'or,  le  pla- 
tine, est  d'abord  plus  faible  pour  le  fer,  le  nickel,  l'aluminium; 
elle  augmente  avec  le  temps  pour  devenir  sensiblement  égale  à  celle 
que  l'on  obtient  pour  les  métaux  difficilement  altérables  dans  les 

(')  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  V,  p.  4^7. 
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conditions  de  rexpérience.  Cela  tient  sans  doute  à  Toxy dation  par 
l'air  chargé  d'ozone  qui  s'échappe  des  aigrettes.  Dans  tous  les  cas, 
le  potentiel  de  départ  est  plus  grand  pour  l'électrisation  positive 
que  pour  l'électrisation  négative. 

La  valeur  du  potentiel  de  départ  diminue  quand  le  diamètre  du 
fil  du  tourniquet  diminue,  et  aussi  quand  la  température  s'élève. 
Au  rouge,  la  déperdition  de  l'électricité  par  convection,  qui  est  la 
cause  du  mouvement  du  tourniquet,  se  produit  pour  une  valeur 
très  petite  du  potentiel,  et  le  potentiel  de  départ  correspondant 
aux  deux  électrisations  est  le  même. 

En  modifiant  l'appareil,  l'auteur  a  pu  étudier  l'influence  de  la 
nature  du  gaz  sur  la  convection.  Pour  un  même  débit,  la  valeur 
du  carré  du  potentiel  augmente  quand  la  convection  a  Heu  succes- 
sivement dans  l'hydrogène,  l'air  et  l'acide  carbonique,  et  cette 
valeur  est  toujours  plus  grande  quand  le  fil  est  électrisé  positive- 
ment que  quand  le  fil  est  électrisé  négativement. 

Pour  l'hydrogène,  le  potentiel  varie  peu  quand  le  débit  aug- 
mente, si  le  fil  est  électrisé  négativement. 

P.  DUHEM.  —  Sur  la  relation  qui  lie  l'efTet  Peltier  à  la  différence  de  nireau 
potentiel  de  deux  métaux  en  contact,  p.  433-472. 

Lorsque  deux  métaux  sont  en  contact,  l'électricité  se  distribue 
sur  ces  deux  métaux  de  telle  manière  que  la  fonction  potentielle, 
constante  à  l'intérieur  de  chacun  d'eux,  présente  de  l'un  à  l'autre 
une  différence  qui  dépend  uniquement  de  la  nature  des  deux  mé- 
taux en  contact  et  de  la  température. 

D'autre  part,  lorsqu'une  charge  électrique  passe  de  l'un  des 
métaux  sur  l'autre,  elle  produit,  au  voisinage  de  la  surface  de 
contact,  un  dégagement  de  chaleur  proportionnel  à  la  charge 
transportée  et  à  un  coefficient  qui  dépend  uniquement  de  la 
nature  des  métaux  et  de  la  température.  C'est  le  phénomène  dé- 
couvert par  Peltier. 

On  a  longtemps  supposé  qu'il  y  avait  proportionnalité  entre  la 
différence  de  niveau  potentiel  de  deux  métaux  en  contact  et  le 
coefficient  qui  règle  le  phénomène  de  Peltier  pour  ces  deux  mé- 
taux. L'expérience  a  condamné  cette  manière  de  voir,  surtout  après 
la  détermination  de  M.  Pellat. 
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Sir  W.  Thomson  a  montre  comment  Teffet  Peltier  et  l'effet  ana- 
logue qui  se  produit  entre  deux  parties  inégalement  chaudes  d'un 
même  métal  se  reliaient  aux  forces  électromotrices  thermo- 
électriques. L'auteur  a  indiqué,  dans  un  Mémoire  spécial  (•),  com- 
ment les  principes  du  potentiel  thermodynamique  (^)  permettaient 
d'éliminer  certaines  difficultés  que  présentait  la  théorie  de  Sir  W. 
Thomson.  II  se  propose  dans  ce  Mémoire  de  montrer  comment  les 
mêmes  principes  permettent  de  découvrir  une  relation  entre  l'effet 
Peltier  et  la  différence  de  niveau  potentiel  entre  deux  métaux. 

Après  avoir  passé  en  revue  les  principales  théories  des  phéno- 
mènes thermo-électriques  et  signalé  l'extraordinaire  confusion 
qui  règne  dans  cette  question,  M.  Duhem,  appliquant  les  prin- 
cipes rappelés  plus  haut,  démontre  facilement  les  deux  proposi- 
tions suivantes  : 

I**  Le  coefficient  de  V effet  Peltier  est  proportionnel  au  pro- 
duit de  la  température  absolue  et  de  la  dérivée  de  la  différence 
de  niveau  par  rapport  à  la  température  ^ 

2°  La  force  électromotrice  d^un  couple  thermo^lectrique  est 
égale  (dans  le  système  électrostatique)  à  V excès  de  la  différence 
de  niveau  potentiel  qui  existe  entre  les  deux  métaux  à  la  sou- 
dure froide  sur  la  différence  de  niveau  qui  existe  à  la  soudure 
chaude. 

De  la  corrélation  précédente,  M.  Duhem  déduit  encore  une 
proposition  curieuse  sur  certaines  piles  hydro-électriques. 

Lorsque  l'électricité  traverse  la  surface  de  contact  d'un  conduc- 
teur et  d'un  électrolyle,  ou  la  surface  de  contact  de  deux  éleclro- 
lytes,  elle  donne  lieu  à  des  phénomènes  de  Peltier.  Lorsqu'elle 
traverse  une  pile  électrique,  les  phénomènes  calorifiques  ainsi 
produits  aux  divers  contacts  ont  une  certaine  somme.  C'est  sur 
cette  somme  que  portent  les  remarques  de  l'auteur. 

Lorsqu'une  pile  fermée  est  traversée  par  un  courant  d'inten- 
sité I,  il  s'y  produit,  pendant  l'unité  de  temps,  une  certaine  réac- 
tion chimique.  Cette  réaction,  si  elle  se  produisait  sans  donner 


(')  Annales  de  V École  Normale  supérieure,  3*  série,  t.  Il,  p.  4o5;  i885. 
(')  Le  potentiel  thermodynamique,  V  Partie,  Chap.  I. 
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naissaDce  à  aucun  courant,  dégagerait  une  certaine  quantité  de 
chaleur  LI.  Cette  quantité  de  chaleur  est  précisément  celle  qui  est 
dégagée  dans  le  circuit  tout  entier  dans  Tunité  de  temps. 

Si  Ton  désigne  par  R  la  résistance  du  conducteur,  le  produit 
ARP  représente  la  quantité  de  chaleur  qui,  en  vertu  de  la  loi  de 
Joule,  serait  dégagée  dans  Tunité  de  temps  dans  un  circuit  homo- 
gène non  électrolysable,  de  même  résistance  que  le  circuit  con- 
sidéré, traversé  par  un  courant  de  même  intensité  I. 

On  a  cru  longtemps  que  Ton  avait 

LI  =  ARP        ou        L  =  AE, 

E  étant  la  force  électromotrice  de  la  pile. 

Favre  montra  le  premier  que  cette  relation  est  inexacte  ;  que  la 
chaleur  voltaïque  AE  est  tantôt  plus  grande,  tantôt  plus  petite 
que  la  chaleur  chimique  L.  M.  Gibbs  a  montré  ensuite  que  le 
fait  signalé  par  Favre  était  d'accord  avec  les  principes  de  la 
Thermodynamique.  De  nombreux  expérimentateurs  ont  vérifié 
cette  théorie  ;  seul,  M.  Gockél  a  cru  pouvoir  prouver  qu'elle  était 
en  défaut.  M.  Duhem  montre  que  le  désaccord  signalé  par 
M.  Gockel  provient  de  ce  qu'il  s'est  mépris  sur  la  signification 
des  quantités  sur  lesquelles  porte  la  théorie.  Il  est  ensuite  conduit 
à  la  proposition- suivante  : 

C'est  seulement  pour  les  piles  qui  suivent  la  loi  de  Volta 
que  V excès  de  la  chaleur  chimique  sur  la  chaleur  voltaïque  est 
égal  à  V effet  Peltier  entre  les  deux  métaux  attaqués, 

B.-G.  Dàmiejv. 
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DE  L'UrLUEIGE  DE  LA  PESAHTEUB  8UB  LES  DISSOLUTIONS; 
Par  m.  p.  DUHEM. 

Introduction. 

Si  Ton  plonge  dans  Feau  pure  un  osmomètre  rempli  d'une  dis- 
solution saline  et  fermé  par  une  membrane  semi-perméable,  c'est- 
à-dire  par  une  membrane  qui  se  laisse  traverser  par  l'eau,  mais 
non  par  le  sel,  la  distance  entre  le  niveau  de  l'eau  pure  dans  la 
cuve  et  le  niveau  de  la  dissolution  dans  le  tube  de  l'osmomètre 
atteint,  lorsque  l'équilibre  est  établi,  une  certaine  valeur,  qui  se 
nomme  la  hauteur  osmotique,  et  qui  dépend  de  la  concentration 
de  la  dissolution,  de  la  forme  de  l'osmomètre  et  de  la  profondeur 
à  laquelle  il  est  immergé. 

Tel  est  le  résultat  auquel  nous  avait  conduit  l'application  des 
principes  de  la  Thermodynamique  dans  un  travail  (  *  )  entrepris  à 
propos  des  recherches  fécondes  de  M.  J.-H.  van  t'Hoff  sur  les 
phénomènes  d'osmose. 

Ce  résultat  conduit  à  une  conséquence  paradoxale. 

Imaginons  l'équilibre  osmotique  établi  comme  nous  venons  de 
le  dire.  Si  la  vapeur  d'eau  qui  environne  l'osmomètre  n'a  pas,  au 
niveau  de  la  cuve,  la  tension  de  vapeur  saturée  de  l'eau  pure  et  au 
niveau  de  la  dissolution  dans  Tosmomètre  la  tension  de  vapeur 
saturée  qui  convient  à  la  dissolution  renfermée  dans  l'osmomètre, 
une  distillation  continuelle  va  se  produire,  soit  de  l'osmomètre 
dans  la  cuve,  soit  de  la  cuve  dans  Tosmomètre.  On  peut,  en  raison- 
nant comme  l'a  fait  Sir  W.  Thomson  pour  mettre  en  évidence 
l'action  de  la  courbure  des  surfaces  liquides  sur  la  tension  de  la 
vapeur  qu'elles  émettent,  conclure  à  l'impossibilité  d'un  semblable 
résultat. 

Connaissant,  par  la  formule  que  nous  avons  donnée,  la  hauteur 
osmotique  pour  une  dissolution  déterminée,  on  peut,  en  suppo- 
sant que  la  vapeur  d'eau  ait,  au  niveau  de  la  cuve,  la  tension  de 
vapeur  qui  convient  à  l'eau  pure,  calculer  la  tension  qu'elle  prend 


(»)  Sur  la  hauteur  osmotique  {Journal  de  Physique  pure  et  appliquée ^ 
2*  série,  t.  VI,  p.  i34;  1887). 

J.  de  Phys.,  a*  série,  t.  VII.  (Septembre  1888.)  28 
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à  une  distance  de  la  cuve  égale  à  la  hauteur  osmotique;  on  trouve 
que  cette  tension  n'est  point  du  tout,  comme  l'exigerait  la  propo- 
sition précédente,  égale  à  la  tension  de  la  vapeur  émise  par  la  dis- 
solution saline.  Ce  résultat  contradictoire  peut  même  être  obtenu 
sans  aucun  calcul  ;  il  suffit  de  remarquer  que  la  différence  entre  la 
tension  de  vapeur  de  l'eau  pure  et  la  tension  de  vapeur  d'une  dis- 
solution saline  ne  dépend  que  de  la  concentration  de  cette  dernière, 
tandis  que  la  hauteur  osmotique  dépend  en  outre,  d'après  la  for- 
mule que  nous  avons  donnée,  de  la  forme  de  l'osmomètre  et  de  la 
profondeur  à  laquelle  il  est  immergé. 

G^est  à  MM.  Gouy  et  Chaperon  (<)  que  l'on  doit  d'avoir  non 
seulement  signalé  cette  contradiction,  mais  encore  d'avoir  mis  en 
évidence  la  circonstance  dont  l'omission  dans  nos  formules  rendait 
ces  dernières  inacceptables. 

Nous  avions,  dans  nos  raisonnements,  supposé  que  la  dissolu- 
tion contenue  dans  l'osmomètre  était  homogène  dans  toutes  ses 
parties.  MM.  Gouy  et  Chaperon  ont  supposé  au  contraire  que 
l'effet  de  la  pesanteur  était  de  donner  à  cette  dissolution  une  con- 
centration plus  grande  vers  le  bas  de  l'osmomètre  que  vers  le 
haut. 

Cette  idée  n'est  pas  nouvelle.  On  la  trouve  déjà  énoncée  par 
BerthoUet.  «  Dans  les  dissolutions,  dit  Berthollet  (^),  qui  ne 
sont  produites  que  par  une  faible  action  chimique,  la  pesanteur 
spécifique  de  la  substance  qui  est  dissoute  produit  un  effet  sen- 
sible, soit  dans  la  proportion  de  la  substance  dissoute  qui  est  la 
plus  grande,  soit  dans  la  partie  inférieure  du  liquide  que  dans  la 
supérieure,  soit  dans  le  dépôt  des  parties  salines  qui  viennent 
s'unir  à  celles  qui  sont  déjà  solides,  et  dans  ce  dernier  effet  elle 
concourt  avec  l'action  du  solide.  » 

Le  mérite  de  MM.  Gouy  et  Chaperon  n'est  donc  pas  d'avoir 


(*)  Gouy  et  G.  Chaperon,  Véquilibre  osmotique  et  la  concentration  des  dis- 
solutions par  la  pesanteur  {Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences, 
t.  GV,  p.  117;  1887).  ^^^  ^^  concentration  des  dissolutions  par  la  pesanteur 
{Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  XII,  p.  384;  1887).  Sur  Véqui- 
libre osmotique  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6«  série,  t.  XIII,  p.  lao; 
1888). 

(•)  Statique  chimique,  V*  Partie,  p.  49- 
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imaginé  cette  idée.  Mais,  les  premiers,  ils  ont  appliqué  à  rétude 
de  la  concentration  produite  par  la  pesanteur  les  principes  de 
Thermodynamique.  Ils  ont  obtenu  alors  une  relation  qui  permet 
de  calculer  cet  effet,  en  général  fort  petit,  lorsqu'on  connaît  les 
lois  suivant  lesquelles  varient  la  tension  de  vapeur  et  la  densité 
de  la  dissolution.  Puis,  en  faisant  usage  de  la  formule  qu'ils  avaient 
trouvée,  ils  ont  pu  faire  disparaître  le  résultat  inacceptable 
auquel  conduisait  notre  formule  sur  la  hauteur  osmotique. 

MM.  Gouy  et  Chaperon  se  sont  contentés  de  mentionner  en  ces 
termes  les  recherches  que  nous  avions  tentées  sur  la  hauteur  os- 
motique :  a  Cette  question  a  déjà  été  l'objet  d'un  Mémoire  de 
M.  P.  Duhem.  Les  conclusions  de  l'auteur  ne  concordent  pas  avec 
celles  du  présent  travail,  son  point  de  départ  étant  différent.  » 

Dans  ce  qui  va  suivre,  nous  allons  chercher  à  compléter  ce 
jugement,  peut-être  un  peu  sommaire,  en  reprenant  l'étude  de  la 
hauteur  osmotique  par  la  méthode  que  nous  avons  suivie  dans 
notre  premier  travail,  mais  en  tenant  compte,  conformément  à 
l'idée  de  MM.  Gouy  et  Chaperon,  de  l'influence  de  la  pesanteur 
sur  la  concentration  des  dissolutions.  On  verra  que  le  désaccord 
entre  nos  résultats  et  les  leurs  est  peut-être  plus  apparent  que 
réel. 

CHAPITRE  I. 
Action  do  la  pooantonr  oar  la  concentration  des  dissolutions  salines . 

Nous  commencerons  par  étudier  comment  varie  aux  différents 
niveaux  la  concentration  d'une  dissolution  saline  soumise  à  l'ac- 
tion de  la  pesanteur.  Comme  il  s'agit  de  déterminer  des  quantités 
fort  petites,  nous  ne  ferons  aucune  approximation  ;  par  exemple, 
nous  tiendrons  compte  de  la  compressibilité  des  liquides,  que 
MM.  Gouy  et  Chaperon  ont  négligée  dans  leur  travail.  C'est  seule- 
ment après  avoir  obtenu  les  formules  définitives  que  nous  discu- 
terons l'importance  relative  des  termes  qui  y  figurent  et  que  nous 
laisserons  de  côté  ceux  d'entre  eux  qui  sont  négligeables. 

Nous  examinerons,  en  premier  lieu,  le  cas  où  le  vase  qui  ren- 
ferme la  dissolution  est  un  cylindre  droit  à  génératrices  verticales 
de  section  égale  à  l'unité  {^fig*  i).  Nous  verrons  après  que  les  ré- 
sultats obtenus  sont  indépendants  de  la  forme  du  vase. 
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La  surface  libre  du  liquide,  seule  déformable,  supporte  une 
pression  normale,  uniforme  et  constante  P.  Il  en  résulte  que  le 
système  admet  un  potentiel  thermodynamique  sous  la  pression 
constante  P,  potentiel  déterminé  par  l'égalité 

(i)  *  =  E(U  —  TS)  -+-  PV  -4-  Aï  dm, 

dans  laquelle 

E  est  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur; 

T  la  température  absolue  du  système,  maintenue  uniforme  et 
constante; 

U  rénergie  interne  du  système; 

S  son  entropie  ; 

V  son  volume  ; 

dm  le  poids  de  Tun  de  ses  éléments  de  volume; 

z  la  distance  d'un  point  de  cet  élément  à  un  plan  horizontal  arbi- 
traire, par  exemple  au  fond  du  vase. 

Fig.   1. 
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■^-          1--^^ 

N""^ 

* 

_- ^-^ 

C'est  cette  expression  de  ^  que  nous  allons  tout  d'abord  trans- 
former. 

Considérons,  dans  le  vase,  la  tranche  horizontale  comprise 
entre  deux  plans  AB,  Ccf,  dont  les  distances  au  fond  du  vase  sont 
^  et  .s  +  dz. 

Cette  tranche  renferme  un  poids  m^  d'eau  et  un  poids  m2  de  sel  ; 


(21) 
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est  la  concentration  de  cette  tranche  et  la  loi  qu'il  s'agit  de  trouver 
exprimera  comment  s  est  lié  à  z. 

Soit/?  la  pression  en  un  point  du  plan  AB. 

Pour  l'unité. de  poids  d'une  dissolution  déconcentrations,  de 
température  T,  uniformément  soumise  à  la  pression  p,  l'expres- 
sion E(U  —  TS)  prendrait  une  certaine  valeur  ^{s,  /?,  T).  Si  l'on 
désigne  par  p(*, /?,  T)  le  poids  spécifique  de  cette  môme  dissolu- 
tion, la  tranche  ABGD  fournira  au  premier  terme  de  l'équation  (i) 
la  quantité 

Si  donc  on  désigne  par  Z  la  hauteur  à  laquelle  le  liquide  s'élève 
dans  le  vase,  ou  aura 

(3)  E(U-TS)=r  gis,p,T)p{s,p,T)dz. 
On  aura  d'ailleurs  évidemment 

(4)  PV=  r  dz, 

(5)  Jzdm=J   p{s,p,T)dz. 


z 

0 

On  a  donc,  en  vertu  des  équations  (i),  (3),  (4)  et  (5), 


(6) 


f     \[^{s,p,T)-^z]p{s,p,T)-^P\dz, 

0 


Soit  p  {Sy  /?,  T)  le  volume  occupé  par  l'unité  de  poids  d'une  dis- 
solution de  concentration  s,  de  température  T,  soumise  à  la  pres- 
sion/?. On  a  par  définition 

(7)  p(5,/>,T)K*,/?,T)  =  i. 
L'égalité  précédente  peut  donc  s'écrire 

f     (|^(*i  P,  T)  -h/>  i>[{s,  /?,  T)]-^z\  p(*,  />,  T)  -h(P  -p)]  dz, 

0 

OU  bien,  en  posant 

(8)  *(5,  />,  T)  =  ^{s,  /?,  T)  -+-/?  K^,  />,  T), 

^z 

(9)  *=y     \[^{s,p,T)-\-z]p{s,p,T)-hP-p\dz. 
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Telle  est  l'expression  du  potentiel  thermodynamique  qui  v» 
nous  servir  de  point  de  départ. 

Nous  allons  supposer  qu'un  poids  de  sel  dm^  quitte  la  tranche 
comprise  entre  les  plans  AB  et  CD,  situés  aux  dislances  Zq  et 
Zq  h-  dz  du  fond  du  vase  pour  se  rendre  dans  la  tranche  comprise 
entre  les  plans  CD  et  FG  situés  aux  distances  z^-hdz  et  Zo-^^dz 
du  fond  du  vase,  et  nous  allons  étudier  la  variation  que  cette  mo- 
dification fait  subir  à  la  quantité  ^. 

Pour  cela,  nous  partagerons  l'intégrale  qui  donne  4>  en  quatre 
parties. 

Une  première  sera  relative  à  la  masse  du  liquide  située  au-des- 
sous du  plan  A13.  Elle  sera  donnée  par  l'expression 

(10)  *!=/''        î  [*(*,  p,  T)  +  z]  Pis,  ;>,  T)  -^P  -/>  j  dz. 

Une  seconde  partie  sera  relative  à  la  tranche  ABCD.  Si  l'on 
désigne  par  ^q  la  concentration  de  cette  tranche,  par/?o  la  pression 
en  un  point  du  plan  AB,  elle  aura  pour  valeur 

(11)  *,=  j[*(#o,i>o,T)-t--So]p(*o,i>o,T)-hP-/>ot^^. 

Une  troisième  partie  sera  relative  à  la  trancne  CDFG.  Si  l'on 
désigne  par  5|  la  concentration  de  cette  tranche,  par  /?,  la  pres- 
sion en  un  point  du  plan  CD,  si  l'on  pose  en  outre  Zo  +  rf-3  =  S|, 
cette  troisième  partie  aura  pour  valeur 

(12)  *3=  \[^{si,p,,T)-^Zi]p{st,Pi,T)-^P^p,\dz. 

La  quatrième  partie  se  rapporte  à  la  masse  du  liquide  située  au- 
dessus  du  plan  FG.  Cette  quatrième  partie  a  pour  valeur 

f         }[*(5,/>,  T)-+-^]p(^, />,T) +  ?-/>!  û?z. 

On  a  alors 

*  =  4>i  -f-  <t>j  -h  4>s  H-  <ï>4. 

Dans  la  modification  considérée,  *  éprouve  une  variation 
(i4)  8*  =  8*1-4- $*,-+- 0*8-4-8*4. 

Calculons  séparément  les  quatre  variations  qui  figurent  au 
second  membre  de  cette  égalité. 
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Considérons  une  tranche  située  au-dessous  du  plan  AB.  Sa  con- 
centration Sy  la  hauteur  z  de  sa  base  au-dessus  du  fond  du  vase, 
son  épaisseur  ûf^,  la  pression/?  en  un  point  de  sa  base,  demeurent 
invariables.  On  a  donc,  d'après  l'égalité  (10),^ 

(i5)  8*,  =  o. 

Considérons  la  tranche  ABCD.  La  distance  ^0  ^^  ^^^  pl^"  ^^ 
base  au  fond  du  vase  demeure  invariable.  Il  en  est  de  même  de  la 
pression /7o  en  un  point  du  plan  AB,  pression  qui  est  mesurée  par 
le  poids  total  du  liquide  situé  au-dessus  de  AB. 

La  concentration  Sq  de  cette  couche  varie.  D'après  Tégalité  (2), 
cette  variation  a  pour  valeur 

5^0  = dm*. 

Mais  on  a  d'ailleurs 

(16)  mi-hmt=  p(jo, />o,  T)c?-5, 

ou  bien,  en  vertu  de  l'équation  (2), 

mi  =  — az. 

On  a  donc 


('7)  -  .-..0 


(18)  85o  =  — 


p(*o,i>o,  T)    dz 


La  hauteur  dz  de  la  couche  ABCD  varie  également.  On  avait, 

en  effet, 

dz  —  (nti-h  mi)v{soj  po,  T). 
On  a  donc 

.    ^dz=-v(so,po,T)dm^^imi-^m,)^-^'^^^^^Soy 

OU  bien,  en  vertu  des  égalités  (16)  et  (18), 

(19)  Zdz  =  --çiSo,po,T)dm^--ii^So)^''^'^'^f^''^^dm^. 
Enfin  l'égalité  (16)  nous  donne  encore 

(20)  $[p  {so,  />o,  T)  dz]  =  —  dm^y 

Les  égalités    (18),    (19)  et  (20)  nous   permettent   de    déter- 
miner 8$2« 
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Ed  effet,  d'après  l'égalité  (n),  nous  avons 

o<P,  = ^^ p(  jo,  Poj  1  )  dz  ùSq 

-^  [*(*o,  Po,  T)  -+-  2o]  «[p(*o,  /?o,  T)  rf«]  -h  (P  -/>o)8  rf5, 

ou  bien,  en  vertu  des  équations  (i8),  (19)  et  (20), 
,,,  _  _^/,^.  ^(J*(fo. /'o,  T) 


j  -f-(P-/>o)[(i-i-*o>^^^^^+K^o,/>o,T)]j^m, 


Considérons  la  tranche  CDFG. 

La  hauteur  z^  du  plan  CD  varie.  Elle  augmente  de  la  quantité 
0  dz  que  nous  avons  calculée  et  exprimée  par  Tégalité  (19). 
On  3;  d'après  cette  égalité, 

(22)  ^z,  =  -^(i^So)-^'^^^^  -hç(s,,po.T)jdm,, 

La  pression  p^  en  un  point  du  pian  CD,  pression  mesurée  par 
le  poids  du  liquide  qui  se  trouve  au-dessus  de  ce  plan,  varie.  Elle 
augmente  de 

(23)  .  8/>i  —  dnif. 

Comme  dans  l'égalité  (20),  on  a 

(24)  ^[p{suPi,T)dz]=-dmr, 

La  concentration  varie  de 

^  1-4-51       dnii 


(25) 


p(5i,/>,  T)    dz 


Enfin  l'épaisseur  dz  de  la  couche  varie.  Il  est  aisé  de  voir  que 
Ton  a 

3  dz  =  .(s,,  p„  T)rfm,+  (m.+  m.)['  "^^ '  '^>8..+  ^^"-^  8/».], 
OU  bien,  en  vertu  des  équations  (i6),  (24),  (26), 

rfz  =  [(,+ ,.)^-^%^i^  +  "(*.. />..  T)l  rfm. 
(26)  ^  L  "*.  J 


ex:) 
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Les  égalités  (22),  (28),  (24),  (20),  (26)  permettent  de  cal- 
culer 3^3.  En  effet,  en  vertu  de  Tégalité  (12),  on  a 

ou  bien,  en  vertu  des  égalités  (22),  (2.3),  (^4)?  (26)  et  (26), 
^  8c,3  =  j(.^,,)^_5^W_^)^^(,^,^^,T) 

^i^î PC^i^/'iïT)— i-4-(P— /7,)p(5,,/>j,T) ^— 

Formons  de  suite  la  quantité  5<ï>a4-  o4>3  en  remarquant  : 
1**  Que  Ton  a 

*i  =  ^o-^-  -^  dz, 

2"*  Que  Ton  a 

Pi  =  Po—  p(so,  Po,  T)dz. 

3°  Que  Ton  a,  d'après  les  propriétés  fondamentales  du  potentiel 
thermodynamique, 

— =    4^(51,  />1,    T),  — =    V{S0y  POy    T), 

opi  apo 

et  que  l'on  a  d'ailleurs 

t^(*i,  Pu  T)  p(su  Pu  T)  =  I,         v(soy  po,  T)  p(5o,  />o,  T;  =  i; 

conservons  seulement  les  termes  de  Tordre  de  dzdm^  et  point 
ceux  d'ordre  supérieur,  et  nous  trouverons  le  résultat  suivant  : 

[  ...-»».=|^.[*(..,^.,T,*<,.,.,''-i4^^]  * 

-(.^...)''"y''^'p(...f.,T) 

-(n-.,)(P-^.)*-^*^g^pC..P..T)j*«''".- 
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Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  évaluer  le  terme  8<^4. 

Considérons  une  tranche  située  au-dessus  du  plan  js,  +  dz.  La 
concentration  de  cette  tranche,  son  épaisseur,  la  pression  en  un 
point  de  sa  base,  demeurent  invariables. 

Seule,  la  distance  de  la  base  au  fond  du  vase  varie;  sa  variation . 
o;;  est  la   somme  des   accroissements  d'épaisseur   des   tranches 
ABCD  et  CDFG.  On  a  donc,  d'après  l'équation  (19), 


lz=    (i-t-*,) 


OU  bien,  en  négligeant  les  termes  d'ordre  supérieur  à  dz  dm^^ 
J3.„j^[<,.,.,'-I<f^>..„..^,T)]* 

En  vertu  des  égalités  (1 3)  et  (29),  on  a 

Mais,  aux  termes  près  de  J'ordre  de  dz^  on  a 

P-/>o  =  -  f       p{s,p,T)dz. 
On  a  donc  finalement 


(3o) 


Les  égalités  (i4))  {^5),  (28)  et  (3o)  donnent  alors  ce  résultat 
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très  simple 

^,,,         j.*  =  |i[*(......T,.(..,y-±<i^>]§ 

I  -(,  +  ,,)lîi(f^^^)p(,,,^,,T)j^zrfm.. 

La  condition  dVquilibre  cherchée  s'obtiendra  en  exprimant  que 
cette  variation  est  égale  à  o.  Si  donc  nous  remarquons  que 

p(5o,  /?o,  T)  = 


^(So,po,T) 


et  si  nous  supprimons  Tindice  o  devenu  désormais  inutile,  nous 
trouverons  la  condition  d'équilibre  que  voici  : 

Le  premier  membre  de  cette  égalité  peut  se  mettre  sous  une 
autre  forme. 

Considérons  une  solution  de  concentration  s  renfermant  un 
poids  Mi  d'eau  et  un  poids  Ma  de  sel,  en  sorte  que  l'on  ait 

'-ST.- 

Supposons-la  soumise  en  tous  ses  points  à  la  pression  normale 
et  uniforme  p.  Son  potentiel  thermodynamique  sous  la  pression 
constante  p  est  une  fonction  homogène  et  du  premier  degré  de 
M,  et  Ma  donnée  par  l'égalité 

(33)  4>  =  (M,-hM,)*(^,/>,T). 
Si  nous  posons 

(34)  ' 

le  théorème  d'Euler  nous  donnera  les  relations 


(35)  *  =  M,/,(*,/>,T)  +  M,/,(*,/>,T), 

(36)  dA(s,p,-T)_^^dMs,p,T)^^ 

Os  ds 

Enfin,  on  aura,  en  vertu  d'inégalités  constamment  employées 
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dans  la  théorie  du  potentiel  Thermodynamique, 

Ces  principes  rappelés,  envisageons  Tégalité  (33).  Elle  nous 
donne 


Mais  on  a 

ds    __       Mf  as    __    1 

et,  par  conséquent, 

(M,-+-M,);jj^  =--  —  s(i-^s), 

en  sorte  que  les  égalités  précédentes  deviennent,  en  tenant  compte 
des  égalités  (34), 

i /,(.,/>,T)  =  <!>(., />,T)~  5(1 -H. )^*^y'^\ 

En  vertu  de  ces  égalités  (38),  Tégalité  (32)  devient 

^^^^  ds  dl-^^'^'^  7s 

D'après  la  seconde  des  inégalités  (37),  le  coefficient  de  -t-  est 
toujours  positif;  -7-  a  donc  le  signe  du  second  membre  qui  lui- 
même  a  le  signe  ^^^'P' — h  On  arrive  donc  de  suite  à  la  conclu- 
sion que  voici  : 

Si  la  solution  des?ient  plus  dense  en  même  temps  qu'elle  se 
concentre,  la  concentration  crott  lorsqu'on  étudie  des  couches 
de  plus  en  plus  profondes  du  liquide;  V  inverse  a  lieu  si  la  so- 
lution, en  se  concentrant,  déifient  moins  dense. 
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On  peut  encore  donner  à  l'égalité  (Sg)  une  autre  forme.  Cette 
autre  forme  aura  l'avantage  de  conduire  à  des  formules  approchées 

permettant  de  relier  -^  à  des  quantités  directement  accessibles  à 
l'expérience. 

Soit  Tij  la  tension  de  vapeur  saturée  d'une  dissolution  de  con- 
centration 5  à  la  température  T.  Nous  pourrons  écrire 

r4o)  Ms,  />,  T)  =/,(.,  r;,,T)^j'ih^^l^dp. 

En  vertu  de  la  seconde  égalité  (38),  nous  pouvons  écrire 

Mais,  d'après  les  propriétés  fondamentales  du  potentiel  ther- 
modynamique, on  a 

L'égalité  précédente  devient  donc 


M^.) 


D'autre  part,  en  vertu  de  l'égalité  (36),  on  a 


Os  s  Os 


Soit  ^(w,  T)  le  potentiel  thermodynamique  sous  la  pression 
constante  w  et  à  la  température  T  de  l'unité  de  poids  de  vapeur 
d'eau.  La  tension  m  est  déterminée  par  la  relation 

(43)  /,(*,TîT,T,)--4;(nj,T). 

De  cette  relation,  on  déduit 


(44) 


c^/i(^,^,T)  _  Vd^JTs.T)       df,(s,w,T)-\  acT(j,T) 


>,ig,T)  ^  ïd^im.T)       df,(s,w,T^ 
ds  Y        Om  Om  \ 


Os 


Soit  V(T!y,  T)  le  volume  de  Tunilé  de  poids  de  la  vapeur  d'eau 
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sous  la  pression  Wj  à  la  température  T.  On  a 

(45)  V(..T)=^J^). 
D'après  la  première  égalité  (38),  on  a 

ûm  ûxs  àïods        * 

OU  bien,  à  cause  de  la  relation 

P(#,  TÏJ,    1  )  = , 

(46)  ^-/lli^)=.(,,..T)-,(..-,)^-ilf^fl). 
Les  égalités  (42),  (44)?  (45),  (4?)  donnent 

^''^    (      =.!l[v(..T)-.(,..,T)^,(.^,)^-^^^^>]^^>. 
En  vertu  des  égalités  (4o),  (4')  et  (47),  l'égalité  (89)  devient 

(48)  j  _i[v(.,T)-.(,...T)^,(,-H,):^i:<fi^]^-^^^ 

=.(,^,)^j£gi:o^. 

Cette  égalité  est  rigoureusement  exacte.  On  en  peut  déduire 
des  formules  approchées  intéressantes. 

Supposons,  en  premier  lieu,  que  Ton  néglige  la  compressibilité 
de  la  dissolution;  v(syp^  T)  deviendra  une  quantité  indépendante 
de  Tf  que  nous  désignerons  par  p(^,  T),  et  la  formule  précédente 
deviendra 

5ijCP— )5-,  [K',T)M-(.-4-o^i-^J 

(49)  l  -i  [V(».T)-K*.T)-H,(..,)^^]  '-^^\ 

=  (,  +  ,) ^^^'     '. 
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Si  de  plus  le  volume  du  liquide  est  négligeable  devant  celui  de 
la  vapeur  et  si  (/>  —  w)  n'est  point  trop  considérable,  cette  formule 
pourra  à  son  tour  être  remplacée  par 

(5o)  V(nT,T)—^^— ^=-5(1  +  0 ^^ 

Cette  formule  (5o)  permet  de  calculer  approximativement  -j-' 

Elle  met  en  évidence  ce  fait  que  -7-  est  une  quantité  qui  échappe, 

par  son  extrême  petitesse,  à  toute  détermination  expérimentale. 

Les  formules  (49)  et  (5o)  sont  analogues,  à  la  notation  près, 
aux  formules  (2)  et  (3)  du  Mémoire  de  MM.  Gouy  et  Chaperon 
Sur  la  concentration  des  dissolutions  par  la  pesanteur  (*), 
mais  elles  ne  leur  sont  pas  identiques.  Ainsi  la  formule  (3)  de 
MM.  Gouy  et  Chaperon  s'écrirait  avec  nos  notations 

(5.)  r.tl(^  ^.^(liD  ^  =.(,  +  ,)^i^R^(iLl). 

^      ^  âm  ds         dz         ^  ^  ds 

Si  l'on  compare  les  deux  égalités  (5o)  et  (5i),  on  voit  qu'elles 
ne  sont  identiques  que  si  l'on  a 

ce  qui  entraîne 

OT  V(w,  T)  =  const., 

égalité  qui  exprime  que  la  vapeur  considérée  suit  la  loi  de  Ma- 
rio t  te. 

Or  MM.  Gouy  et  Chaperon  ont  obtenu  l'égalité  (5i)  sans  faire 
aucune  hypothèse  sur  la  loi  de  compressibilité  de  la  vapeur. 
L'égalité  obtenue  par  eux  n'étant  au  contraire  exacte  que  moyen- 
nant l'hypothèse  que  la  vapeur  suit  la  loi  de  Mariotte,  il  faut  en 
conclure  que  le  raisonnement  employé  par  eux  présente  quelque 
point  inexact. 

Ce  point  n'est  pas  malaisé  à  découvrir. 

La  méthode   suivie  par  MM.    Gouy   et  Chaperon  consiste  à 


(  *  )  Gouy  et  Chaperon,  Sur  la  concentration  des  dissolutions  par  la  pesan- 
teur {Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  6*  série,  t.  XII,  p.  389;  1887). 
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appliquer  le  principe  de  Carnot-Clausius  à  un  cycle  fermé  réver- 
sible. Pour  former  ce  cycle,  on  enlève  de  Feau  par  vaporisation  à 
une  portion  de  la  dissolution  à  un  certain  niveau,  on  comprime  la 
vapeur  de  manière  à  lui  donner  la  tension  de  vapeur  saturée  qui 
correspond  à  un  autre  niveau,  on  condense  la  vapeur  en  présence 
d'une  autre  portion  de  la  dissolution  située  à  ce  dernier  niveau  ; 
tt  la  diffusion,  disent  MM.  Gouy  et  Chaperon,  agira  ensuite  et 
fermera  le  cycle.  » 

Cette  dernière  proposition  renferme  le  point  erroné  que  nous 
voulions  signaler.  L'opération  dont  elle  parle  n'est  pas  une  opé- 
ration réversible. 

Lorsque,  dans  la  dissolution,  toutes  les  couches  ont  exactement 
la  concentration  qui  correspond  à  l'équilibre,  le  passage  par  dif- 
fusion d'une  quantité  infiniment  petite  d'eau  de  l'une  à  l'autre  est 
un  phénomène  réversible  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  la 
dissolution  n'est  point  en  équilibre.  Or,  dans  l'opération  de 
MM.  Gouy  et  Chaperon,  les  conditions  de  l'équilibre  ne  sont  plus 
satisfaites^  la  portion  de  la  dissolution  à  laquelle  on  a  enlevé 
de  Teau  par  distillation  est  trop  saturée  ;  la  portion  où  l'on  a  con- 
densé la  vapeur  est  trop  diluée.  On  nous  objectera,  il  est  vrai, 
que,  si  la  quantité  d'eau  enlevée  par  distillation  est  infiniment 
petite,  les  conditions  d'équilibre  sont  infiniment  près  d*être  réa- 
lisées. Toutes  les  quantités  qui  mesurent  l'écart  entre  l'état  du 
système  et  l'état  d'équilibre  sont  alors  du  même  ordre  que  la 
quantité  d'eau  enlevée  ;  par  conséquent,  dans  le  cycle  isothermique 
imaginé  par  MM.  Gouy  et  Chaperon,  la  somme  des  travaux  ex- 
ternes doit  être  un  infiniment  petit  du  même  ordre  que  la  quantité 
d'eau  enlevée.  Mais,  chacun  des  termes  qui  composent  celle 
somme  est  lui-même  un  infiniment  petit  de  cet  ordre.  On  n'a 
donc  pas  le  droit  d'écrire  que  cette  somme  est  égale  à  o. 

L'erreur  sur  laquelle  nous  venons  d'appeler  l'attention  ne  se 
rencontre  point  pour  la  première  fois  dans  le  Mémoire  de 
MM.  Gouy  et  Chaperon  :  on  la  trouve  déjà  dans  le  premier  tra- 
vail où  ait  été  employé  un  cycle  analogue  à  celui  qu'ont  étudié 
MM.  Gouy  et  Chaperon  ;  et  l'importance  de  la  question  théorique 
traitée  dans  ce  Mémoire,  le  nom  illustre  de  l'auteur  lui  donnent 
une  gravité  particulière.  Tl  s'agit  du  Mémoire  de  G.  Kirchhoff 


PESANTEUR  ET  DISSOLUTIONS.  407 

sur  la  Théorie  mécanique  de  la  chaleur  (*).  Kirchhoff  applique 
dans  ce  Mémoire  des  équations,  démonlrées  seulement  pour  les 
phénomènes  réversibles  au  mélange  d'une  certaine  quantité  d^eau 
pure  avec  une  dissolution,  phénomène  essentiellement  non  ré- 
versible. 

Cette  erreur  se  retrouve  également  dans  le  Mémoire  de  M.  Helm- 
holtz  sur  les  courants  produits  par  des  différences  de  concentra- 
tion, Mémoire  dont  l'importance  a  été  si  grande  pour  l'avancement 
de  la  théorie  de  la  pile  voltaïque  (-). 

Nous  nous  contentons  de  citer  ces  deux  exemples,  mais  nous 
pourrions  aisément  déceler  la  présence  du  même  défaut  dans 
presque  toutes  les  applications  qui  ont  été  faites  du  principe  de 
Carnot  aux  dissolutions. 

Nous  avons  montré  comment  la  méthode  du  potentiel  thermo- 
dynamique permettait  d'étudier  ces  questions  en  évitant  le  point 
défectueux  qui  nous  occupe.  Nous  avons  appliqué  cette  méthode 
à  la  chaleur  de  dilution,  à  la  chaleur  de  dissolution,  aux  courants 
produits  par  des  différences  de  concentration  (*).  Cette  applica- 
tion met  en  évidence  un  fait  qui  explique  comment  Terreur  que 
nous  signalons  est  demeurée  jusqu'ici  inaperçue.  L'écart  entre 
les  formules  exactes  données  par  la  méthode  du  potentiel  thermo- 
dj^namique  et  les  formules  erronées  que  donne  l'application  du 
principe  de  Carnot-Clausius  à  un  cycle  non  réversible  du  genre  de 
celui  qu'ont  étudié  MM.  Gouy  et  Chaperon  devient  égale  à  o  si 
l'on  néglige  le  volume  spécifique  du  liquide  devant  celui  de  la 
vapeur  et  si  l'on  applique  à  la  vapeur  d'eau  la  loi  de  Mariotle. 

Grâce  à  cette  circonstance,  la  méthode  erronée  dont  il  s'agit  a 
conduit  à  des  formules  fort  utiles.  Mais  une  erreur  de  principe  est- 
elle  négligeable  parce  que,  dans  un  cas  particulier,  son  importance 
numéri(|cie  est  faible? 

(*)  G.  Kirchhoff,  Ueber  einen  Satz  der  mechanischen  Warmetheorie  und 
einige  Anwendungen  desselben  {Poggendorff's  Annalen  der  Physik  und  Che- 
mie,  l.  ClII;  i8j8.  G.  Kirchhoff 's  gesammelte  Abhandlungen,  p.  454). 

(*)  H.  llKLMUOLTZ,  Ueber  galvanische  Stronie  verursacht  durch  Concentra- 
tionsunterschiede  (  Wiedemann's  Annalen  der  Physik  und  Chenu'e,  t.  III, 
p.  201;  1S77.  Helmholtz  wissenscfia/tliche  Abfuzndlungen,  t.  I,  p.  8'|o). 

(')  £e  Potentiel  thermodynamique  (1H86).  Sur  quelques  formules  relatives 
aux  dissolutions  salines  {Annales  de  V  Ecole  Aqrmale  supérieure,  3"  série,  t.  IV, 
p.  3Si;  1887). 

/.  de  Phys.,  2*  série,  l.  VU.  (Scptcnbrc  188S.)  ->.{) 
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Nous  avons  établi  les  conditions  d^équilibre  précédentes  en  sup- 
posant la  dissolution  enfermée  en  un  vase  cylindrique.  Il  nous 
reste  à  prouver  qu'elle  est  indépendante  de  la  forme  du  vase.  Pour 
le  démontrer,  envisageons  un  vase  cylindrique  aussi  grand  que 
nous  le  voudrons  {fig>  2).  Il  renferme  une  dissolution  en  équi- 

Fig.  2. 


libre.  Traçons  une  surface  de  forme  quelconque  S,  fermée  ou 
ouverte  à  la  surface  de  niveau  de  la  solution.  Solidifions  les  parties 
du  liquide  situées  hors  de  la  surface  S.  L'équilibre  ne  sera  pas 
troublé.  La  dissolution,  qui  vérifiait  les  conditions  d'équilibre 
dans  un  vase  cylindrique,  les  vérifiera  encore  dans  le  vase  de  forme 
quelconque  ainsi  produit. 

CHAPITRE  II. 
Influence  de  la  pesanteur  siœ  la  hauteur  osmotique. 

Abordons  maintenant  l'étude  de  la  hauteur  osmotique  en  tenant 
compte  de  la  variation  que  présente  à  difi'érents  niveaux  la  con- 
centration de  la  dissolution. 

Imaginons  un  osmomèlre  OAB,  rempli  de  dissolution  jusqu'au 
niveau  PQ  {Jig^  3)  et  plongeant  dans  une  cuve  remplie  d'eau 
jusqu'au  niveau  a^.  Soit  P  la  pression  qui  s'exerce  en  un  point  de 
la  surface  libre  de  l'eau  dans  la  cuve.  Soit  P  la  pression  qui 
s'exerce  en  un  point  de  la  surface  libre  PQ  de  la  dissolution  dans 
Tosmomèlre. 

Les  forces  extérieures  qui  agissent  sur  le  système  admettent  un 
potentiel,  si  les  deux  pressions  P  et  P'  sont  maintenues  constantes. 
Si  l'on  désigne  par  V  le  volume  de  l'eau  renfermée  dans  la  cuve, 
par  V  le  volume  du  liquide  dans  l'osmomètre,  par  z  la  hauteur 
d'un  poids  dm  du  liquide  au-dessus  d'un  plan  horizontal  arbi- 
traire, ce  potentiel  aura  pour  valeur 

M  z-^  |>V-..|>'V'-t-  ^zdm 
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Le  système  admet  alors  un  potentiel  thermodynamique  donné 
par  l'égalité 


(52) 


*  =  E(U  -  TS)  -+-  PV  -4-  FV  -f-  fz 


dm. 


Nous  allons  supposer  qu'un  poids  d'eau  dnii  passe  de  la  cuve 
dans  l'osmomètre  au  travers  de  la  membrane  pour  se  mélanger  à 
la  dissolution  contenue  dans  l'osmomètre^  nous  chercherons  la 
variation  8^  subie  par  la  quantité  ^,  et  nous  écrirons  que,  pour 
l'équilibre,  la  quantité  S^  doit  être  égale  à  o. 


L'enlèvement  de  la  cuve  d'un  poids  d'eau  rfm,  ferait  varier  la 
quantité  ^  de  S,^,  S,^  étant  facile  à  calculer. 

Soit  ^(P'j  T)  le  potentiel  thermodynamique  de  l'unité  de  poids 
d'eau  sous  la  pression  constante  P'  à  la  température  T.  Soit  Z'  la 
hauteur  de  la  surface  aj3  au-dessus  du  plan  origine  des  z.  Nous 
aurons 


(53) 


81*  =  —  [W{P',  T)  -h  Z']  dm^. 


Le  mélange  à  la  dissolution  contenue  dans  l'osmomètre  d'un 
poids  d'eau  dmt  fait  varier  de  $2^  1^  quantité  $  donnée  par  l'éga- 
lité (Sa)  et  la  variation  8^  que  nous  cherchons  à  calculer  a  pour 
valeur 


(54) 


8*  =  Oi4>  -H  81 4>. 


La  propriété  fondamentale  de  la  quantité  82^,  sur  laquelle  nous 
insisterons  toiit  d'abord,  est  la  suivante  : 
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Lorsque  la  dissolution  contenue  dans  Tosmomètre  remplit  les 
conditions  d^équilibre  indiquées  au  Chapitre  précédent,  la  quan- 
tité 82^  ne  dépend  pas  de  la  manière  dont  le  poids  d*eau  dmi  se 
distribue  à  Tintérieur  de  Posmomètre. 

Divisons  Tosmomètre  en  n  couches  infiniment  minces  que  nous 
numérotons  à  partir  du  bas,  c'est-à-dire  de  la  membrane.  Dans 
une  première  distribution,  la  couche  d'ordre  q  reçoit  une  quantité 
d'eau  Xqdni^  ;  dans  la  seconde,  la  même  couche  reçoit  une  quan- 
tité d'eau  V^dnii. 

On  peut  passer  de  la  première  distribution  à  la  seconde  de  la 

manière  suivante  :   la  première  couche  cède  à  la  deuxième  une 

quantité  d'eau 

(X,  —  >/,)^m,; 

la  deuxième  cède  à  la  troisième  un  poids  d'eau 

la  tranche  d'ordre  (</  —  i)  cède  à  la  tranche  d'ordre  q 

[(  X,  —  X'j)  ^  (  X,  -  X',)  -+-. ..-:-(  X^_,  —  X;,_,)]  ûf//?i  ; 
enfin  l'avanl-dernière  cède  à  la  dernière 

[(  X,  —  X'j  -h  (X2  —  X'2)  -r  . . .  -hO^q-i  —  Àiz-i)  -H. .  .-f-  (X«.,  —  X;,_,)]  dnti. 

Or  chacune  des  modifications  en  question  est  une  modification 
du  genre  de  celle  que  nous  avons  étudiée  au  précédent  Chapitre. 

Elle  laisse  invariable,  si  l'équilibre  est  établi,  le  potentiel  ther- 
modynamique de  la  dissolution  renfermée  dans  l'osmomètre  et 
soumise  à  la  pesanteur  et  à  la  pression  constante  P.  La  proposition 
que  nous  voulions  démontrer  est  donc  établie. 

La  quantité  02<ï>  étant  indépendante  de  la  manière  dont  nous 
mélangeons  le  poids  d'eau  rf/?i,  à  la  dissolution  que  renferme 
l'osmomètre,  nous  allons  effectuer  ce  mélange  de  la  manière  qui 
nous  conduira  le  plus  rapidement  aux  relations  que  nous  nous 
proposons  d'obtenir. 

Mous  mélangerons  exclusivement  le  poids  d'eau  rf/W|  avec  la 
dernière  tranche  de  l'osmomètre.  Si  nous  désignons  par  S  la 
concentration  au  sommet  de  l'osmomètre,  par  Z  la  distance  du 
plan  PQ  au   plan  origine  des  Z,   nous  aurons,  en  conservant  les 


PESANTEUR  ET  DISSOLUTIONS.  4ii 

notations  définies  par  les  égalités  (34); 

(55)  8,4»  =  [/,(S,  P,T)-hZJrf/;î,. 
Moyennant  les  égalités  (53)  et  (55),  Tégalilé  (54)  devient 

5*  =  [/,(S,  F,  T)  -  W(P',  T)  4-  Z  -  Z']  dmu 
et  la  condition  d^équilibre  devient 

(56)  Z-Z'=-[/i(S,P,T)-Vj'(P',T)]. 

Telle  est  la  formule  qui  détermine  la  hauteur  osmotique  en 
fonction  de  la  concentration  de  la  dissolution  au  sommet  de 
l^osmomètre. 

Cette  formule  est  rigoureuse.  Si  l'on  néglige  les  dérivées  par- 
tielles de  fi  et  ^  par  rapport  à  la  pression,  dérivées  qui  sont  de 
l'ordre  des  volumes  spécifiques  des  liquides,  on  obtient  la  formule 

approchée 

Z  — Z'  =  ^^(T)-/i(S,  T). 

On  en  déduit  aisément  que  la  hauteur  osmolique  dépend  uni- 
quement de  la  concentration  de  la  dissolution  au  sommet  de  Tos- 
momètre,  et  point  de  la  nature  de  la  membrane,  de  la  forme  de 
l'osmomètre  et  de  la  profondeur  à  laquelle  il  est  immergé;  que 
cette  hauteur  est  toujours  positive  et  croît  avec  la  concentration 
de  la  dissolution;  ces  résultats  généraux  sont  pleinement  d'accord 
avec  ceux  obtenus  par  MM.  Gouy  et  Chaperon. 

Reprenons  l'équation  (56)  et  transformons-la. 

Soit  in(S,T)  la  tension  de  vapeur  saturée  d'une  dissolution  de 
concentration  S  à  la  température  T;  soit  n(T)  la  tension  de  vapeur 
saturée  de  l'eau  pure  à  la  même  température.  Nous  avons 

(57)  ir(P',T)=/'    ^-I-^J^ll}clp-^Wai,T), 
.'11  'Jp 


[[ 


(58)  /US,P,T)^  r'^'^'^^/-^^e/y>+/,(S,nT,T,). 

D'après  une  propriété  connue  du  potentiel  thermodynamique, 
on  a 

(50)  ^_^.„(^.T, 
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u(p^T)  étanl  le  volume  de  Tunité  de  poids  d^eau  pure  sous  la 
pression  /?  à  la  température  T. 
D'après  l'égalité  (46),  on  a 

Enfin  on  a,  d'après  l'égalité  (4^), 
//,(S,m,T)-V(n,T) 

En  vertu  des  égalités  (37),  (58),  (09),  (60)  et  (61),  l'égalité  (56) 
devient 

Z-Z'.-=       f   u(p,T)dp 
(6»      I  _jr''[,(S,^,T)-S(,-.S,^-^^rf^ 

-4-/     V(p,T)dp. 


Celte  formule  va  nous  conduire  à  une  importante  conséquence. 

Supposons  que  l'atmosphère  qui  entoure  l'osmomètre  soit 
formée  uniquement  de  vapeur  d'eau;  qu'au  niveau  a^  cette 
vapeur  ait  la  tension  de  vapeur  saturée  de  l'eau  pure  à  la  tempé- 
rature T,  ce  qui  s'exprime  par  Tëgalité 

(63)  P'--.=  n(T). 

Supposons  en  outre  que  l'équilibre  hydrostatique  soit  établi 
dans  la  masse  de  vapeur.  Quelle  sera  la  pression  P  de  cette  vapeur 
en  un  point  du  plan  PQ? 

Si  p  est  la  pression  dans  la  masse  de  vapeur  en  un  point  de 
hauteur  z,  si  DÇp,  T)  est  le  poids  spécifique  de  la  vapeur  sous  la 
pression  y?,  à  la  température  T,  on  aura 

On  en  déduit 

(64)  Z-Z'-  /     \(p,T)dp. 
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Ea  vertu  des  égalités  (63)  et  (64),  Tégalité  (62)  donne 

o=/''[v(/),T)~t>(S,/),T)  +  .(,-^5)^^^^jg^-'^^]rf^. 

L'élément  sous  le  signe  /  étant  certainement  positif,  cette 
égalité  entraîne 

(65)  P.-rm. 

Ainsi,  au  niveau  PQ,  la  vapeur  a  précisément  la  tension  de 
la  vapeur  saturée  de  la  dissolution  qui  se  trouve  au  sommet  de 
Vosmomètre.  C'est  Tune  des  propositions  fondamentales  de 
MM.  Gouy  et  Chaperon.  Elle  se  trouve  ainsi  démontrée  en  toute 
rigueur. 

Les  égalités  (64)  et  (65)  donnent  aussi  en  toute  rigueur  cette 
relation  très  simple 

Z-Z'-=   /      \{p,T)dp. 

•    CI 

Les  résultats  que  nous  venons  de  trouver  jusqu'ici  ne  diffèrent 
pas  de  ceux  obtenus  par  MM.  Gouy  et  Chaperon  lorsqu'on  ap- 
plique à  la  vapeur  d'eau  la  loi  de  Mariotte  et  que  l'on  néglige  le 
volume  spécifique  du  liquide  devant  celui  de  la  vapeur.  Ils  en  dif- 
fèrent dans  tout  autre  cas,  conformément  à  ce  qui  a  été  indiqué 
dans  ce  qui  précède. 

Les  résultats  que  nous  avons  obtenus  jusqu'ici  semblent  en 
complète  contradiction  avec  ceux  que  nous  avons  obtenus  dans 
notre  travail  précédent  sur  la  hauteur  osmotique,  en  supposant 
homogène  la  dissolution  contenue  dans  l'osmomètre.  Il  semble 
donc  que  cette  hypothèse  conduise  non  pas  à  des  résultats  appro- 
chés, mais  à  des  résultats  absurdes,  conformément  à  l'idée  qui 
domine  les  travaux  de  MM.  Gouy  et  Chaperon.  Nous  allons  voir 
qu'il  n'en  est  rien. 

Les  formules  précédentes  relient  la  hauteur  osmotique  à  la 
concentration  de  la  couche  la  plus  élevée  dans  l'osmomètre.  Or 
cette  concentration  serait  difficilement  accessible  à  l'expérience. 
Ce  que  l'expérience  peut  déterminer  le  plus  aisément,  c'est  la 
concentration  moyenne  de  la  dissolution  renfermée  dans  l'osmo- 
mètre, c'est-à-dire  le  rapport  o-  du  poids  total  M2  de  sel  au  poids 
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total  M,  d'eau  qu'elle  renferme.  Les  seules  formules  vraiment 
utiles  sont  celles  qui  relieraient  la  hauteur  osmotique  à  cette 
concentration  moyenne. 

Cherchons  ces  formules. 

Soit  dx  dy  dz  un  élément  de  volume  de  la  dissolution,  de  con- 
centration 5,  soumis  à  la  pression  p.  Cet  élément  a  un  poids 

pis.pj  T)dx  dydz. 
Il  renferme  un  poids  d'eau 

Y~?{5'Pj.T)dxdydz 
et  un  poids  de  sel 

-—-p{s,p,Tjdxdydz, 
On  a  donc 

M,=  1  I  l—^pis,p,T)dxdjrdz, 

Ml  =  ff/rh  ?(^'  P^  T)  dx  dy  dz 
et,  par  conséquent, 

(  ff~s^^'^P^^)<^dydz 


(6G) 


fffj^^p{s.pyr)dxdydz 


En  remplaçant  s  par  la  valeur  obtenue  en  intégrant  Tégalité  (48), 
on  aurait  la  relation  qui  lie  o*  à  S. 

Supposons  la  concentration  assez  peu  variable  avec  la  hauteur 
pour  que,  dans  le  développement  en  série  de  {s  —  S),  on  puisse  se 
limiter  au  premier  terme. 

Nous  aurons 

(6;)  ,  =  S-(Z-^)^. 

Au  môme  degré  d'approximation,  -y-  peut  être  regardé  comme 
indépendant  de  z. 
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En  vertu  de  ces  approximations,  nous  aurons 

Moyennant  cette  égalité,  Fégalilé  (66)  devient 

ds 
On  a  d'ailleurs,  en  négligeant  le  carré  de  -r^  ou   le    produit  de 

ds 

-7-  par  la  compressibilité  du  liquide, 

J^  désignant  la  cote  du  centre  de  gravité  du  volume  que  le  liquide 
occupe  dans  Tosmomètre. 

Moyennant  l'égalité  (69),  l'égalité  (68)  devient 

(yo)  cr=S-(Z-0^- 

Cette  égalité  (70),  comparée  à  l'égalité  (67),  nous  apprend  en 
premier  lieu  qu^au  degré  d'approximation  employé  ici,  le 
niveau  où  le  liquide  a  la  concentration  moyenne  9  est  le  niveau 
du  centre  de  gravité  du  volume  qu'il  occupe. 

Reprenons  maintenant  l'égalité  (56),  qui  peut  s'écrire 

Z--Z'-    C   ^/i  ('^  ^-  ^  V  r/5  :=  T(F,  T)  -/(  cr,  P,  T), 
OU  bien,  en  vertu  de  l'égalité  (36), 

(71)  Z-Z'+y     '^■^*^^jJ^'^^c/5::=y(PST)-/(a,P,T). 
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L'égalité  (Sg)  donne 

ds  dz~^'^^  as 

et  l'équation  (70)  donne 

ds  __  g  — S 
dz"     z-;' 

L^ égalité  (71)  devient  donc 

(  z-z'^a-;)^  fs^.^s)''^^^^^l^^^^^ds 

(       =vj^(P',T.)-/(a,P,T). 

La  quantité  5(1 -h  .5 ) — ^—^. ^a    un    signe   constant    pour 

toute  valeur  de  s,  11  existe  donc  une  valeur  0^,  comprise  entre  a  et 
S,  et  telle  que  Ton  ait 

I     5(  1  -t-  5 ) , a^  =  ff  (  I  -T-  a  ) r— , (  O (J  L 

Jtj  as  ^  07  ^ 

Moyennant  celte  égalité,  Tégalilé  (72)  devient 

(73)  Z-Z'  +  (Z--r)^'(,^^')l[^E^:^;J!^)^ 

Cette  équation  a  exactement  la  forme  que  nous  avions  obtenue 
en  supposant  la  dissolution  homogène.  Elle  se  réduirait  rigoureu- 
sement à  cette  forme  si  Ton  remplaçait  t',  qui  est  compris  entre  o" 
et  S,  par  (t;  il  est  aisé  de  s'assurer  que,  dans  la  plupart  des  cas, 
cette  modification  n'altère  les  divers  termes  de  l'égalité  (yS)  que 
d'une  quantité  insignifiante.  On  arrive  donc  à  cette  conséquence 
que  l'égalilé 

(74)  Z-Z'  ^  (  Z  -  Oni  ^  ^)  "^'""^"VJ  ^'^^  =^  ^(P^  T)  -/(a,  P,  T), 

exacte  si  l'on  suppose  la  dissolution  homogène,  est  encore  très 
approchée  si,  la  dissolution  n'étant  plus  homogène,  o-  désigne  la 
concentration  moyenne.  Cette  formule  demeure  donc  bien  la 
formule  vraiment  utile  dans  l'étude  de  l'équilibre  osmotique,  et 
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les  idées  nouvelles  iniroduites  en  celle  queslîon  par  MM.  Gouy  el 
Chaperon  ne  diminuenl  point  la  valeur  de  nos  recherches  anté- 
rieures. 

CHAPITRE  m. 
Sur  la  pression  osmotique. 

MM.  Gouj  el  Chaperon  ont  étudié  (*  )  un  problème  un  peu  dil- 
férent  d'équilibre  osmotique.  Ce  problème  consiste  en  l'établisse- 
ment de  l'équation  d'équilibre  de  deux  dissolutions  du  même  sel, 
séparées  par  une  cloison  perméable  seulement  à  l'eau,  ayant  des 
concentrations  difTérentes  et  soumises  à  des  pressions  différentes. 
Ce  problème  ne  diffère  de  celui  que  nous  avons  traité  presque  en 
même  temps  dans  notre  travail  sur  Ia pression  osmotique  (*)  que 
parla  substitution  d'une  dissolution  à  l'eau  pure  que  nous  suppo- 
sions occuper  l'un  des  côtés  de  la  cloison  semi  perméable;  aussi 
n'avons-nous  pas  besoin  de  reprendre  ici  les  raisonnements  que 
nous  avons  déjà  développés  et  pouvons-nous  nous  contenter  de 
reprendre  les  résultats  auxquels  ils  conduiraient  danslecas  examiné 
par  MM.  Gouy  et  Chaperon. 

Ce  résultat  s'exprime  par  l'égalité  suivante 

(75)  /i(5,  P,T). - /,(/,!>',  T). 

s  et  s'  étant  les  concentrations  de  la  dissolution  de  part  et  d'autre 
de  la  cloison,  P  et  P'  les  pressions  de  part  et  d'autre  de  cette 
cloison. 

Cette  formule  (yS)  peut  se  transformer. 

Soient  TïT  et  ro'  les  tensions  de  vapeur  saturée,  à  la  température 
T,  de  deux  dissolutions  de  concentrations  s  et  5^.  Nous  aurons 

.A(,',r,T) -=/,(.',  m',  T)    -    r'^/t(^>>T) 

-V  ^P 


(')  Gouy  et  Chaperon,  L'équilibre  osmotique  et  la  concentration  des  dissolu- 
tions par  la  pesanteur  (  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  CV, 
p.  117;  1887).  ^^^  l'équilibre  osmotique  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
6»  série,  t.  XHI,  p.  120;  1888). 

(»)  Sur  la  pression  osmotique  {Journal  de  Physique  pure  et  appliquée j 
1*  série,  t.  VI;  septembre  1887). 
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ou  bien,  en  vertu  de  l'égalité  (3*>), 


(76) 


l/,(*,  P,  T)  =/,(;.,  m,  r)+f  ^^'(s,  p,  T)-s  (i  +  s)  '*''^*;^'  '''']<//>. 
j  /,(,',  P',  T)  •=/,(/,  m',  T)+/'''  ^vis\p,T,-s\,  +  s-)^-^^^^^jdp. 

D'autre  part,  on  a 

f,.'WT,      /•/.„T^        r'<)/i[».m(*,T),TXT] 

D'ailleurs,  d'après  les  égalités  (44)  et  (4'^))  on  a 

d/,[s,m(s,T),r]  ^  ^    àm(s.T) 

as  '       as        ' 

en  sorte  que  l'égalité  précédente  devient 

(77)  Ms%m;T)-Ms,m,T)^   f   \{m,T )^-^^-^ds. 

Moyennant  les  égalités  (76)  et  (77),  l'égalité  (75)  devient 

(     r\(m,T)dw:=        f\v{s,p,T)-sOi-s)'^''^']f''^^dp 
(-8)    P"  -^^    •-  -• 

Cette  formule  (78)  ne  renferme  aucune  approximation.  11  en 
est  de  même  de  la  suivante,  que  Ton  obtient  en  intégrant  par  par- 
ties le  premier  membre  de  l'égalité  (78), 

^ViCT'.T) 
\  *^V(CI,T} 

(79)        I     =     f^[^^s,p,r)-si,^s)t^:l^]dp 


.£[Hs;p,T)-si.^s/-^^£^]dp. 


Cette  dernière  formule  coïnciderait,  à  la  notation  près,  avec  la 
formule  donnée  par  MM.  Gouy  et  Chaperon,  si  elle  ne  renfermait 
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au  premier  membre  le  terme 

T3'V(Tïy',  T)  — tïïV(tît,  T) 

qui  ne  disparaît  point  si  l'on  n'applique  à  la  vapeur  d'eau  la  loi  de 
Mariotte.  La  raison  de  ce  désaccord  est  celle  que  nous  avons  indi- 
quée au  Chapitre  I. 

On  voit,  par  l'exposé  que  nous  venons  de  donner,  que  la  mé- 
thode du  potentiel  thermodynamique  convient  parfaitement  à 
Tétude  de  l'influence  que  la  pesanteur  exerce  sur  les  dissolutions 
salines.  Non  seulement  elle  permet  de  retrouver  les  résultats 
obtenus  par  MM.  Gouy  et  Chaperon  en  ce  qu'ils  ont  d'exact,  mais 
encore  elle  permet  de  s'afl'ranchir  des  restrictions  qu'avaient  faites 
ces  physiciens  et  d'éviter  les  inexactitudes  auxquelles  les  condui- 
sait l'application  à  un  cycle  non  réversible  d'une  égalité  accep- 
table seulement  pour  les  cycles  réversibles.  Quant  aux  résultats 
auxquels  cette  même  méthode  nous  avait  conduits  dans  le  cas  où 
la  dissolution  est  supposée  homogène,  ils  gardent  encore  leur  va- 
leur, même  si  l'on  tient  compte  de  la  variation  de  composition  due 
à  l'action  de  la  pesanteur. 


RECHEBCHES  SUR  LE  THERMOMÈTRE  A  MERCURE  (i); 
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Les  recherches  que  j'ai  entreprises,  au  Bureau  international  des 
Poids  et  Mesures,  se  rapportent  en  particulier  aux  variations  que 
peuvent  subir  les  thermomètres  dans  diverses  circonstances; 
d'autres  expériences  ont  été  faites  dans  le  but  de  déterminer  les 
divergences  des  thermomètres  construits  avec  des  verres  de  diffé- 
rentes compositions. 


(')  Résumé  de  la  seconde  Partie  du  Mémoire  de  l'auteur  :  Études  thermo- 
métriques (  Travaux  et  Mémoires  du  Bureau  international  des  Poids  et  Me- 
sures, t.  V;  Paris,  Gautliier-Villars,  188^);  voir,  pour  la  première  Partie,  le 
Journal  de  Physique^  année  1887,  -à*  série,  t.  VI,  p.  228, 
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Variabilité  dos  thermomètres. 

Les  variations  qu'éprouvent  les  thermomètres  ont  été  obser- 
vées par  un  grand  nombre  de  physiciens  :  j'ai  immédiatement  ré- 
duit mes  recherches  à  Tétude  précise  et  complète  du  verre  dur, 
entre  o°  et  loo**,  et  à  quelques  mesures  comparatives  faites  sur  le 
cristal  dur  employé  fréquemment  pour  la  construction  des  ther- 
momètres. Le  verre  dur  contient,  d'après  M.  Tornoe,  71  pour  100 
de  silice,  i4  pour  100  de  chaux,  11  pour  100  de  soude,  et  de 
petites  quantités  d'acide  sulfurique,  d'alumine,  de  potasse  et  de 
peroxyde  de  fer.  Le  cristal  dur  contient  environ  16  pour  100 
d'oxyde  de  plomb. 

Les  causes  de  variation  des  thermomètres  sont  multiples  ;  le 
verre  éprouve,  sous  l'influence  des  changements  de  la  température, 
ou  par  recuit  prolongé,  des  modifications  qui  se  manifestent  d'une 
manière  frappante  par  des  déplacements  du  zéro.  La  tige  du  ther- 
momètre éprouve  évidemment  des  variations  de  même  nature, 
beaucoup  plus  difficiles  à  mesurer,  le  volume  (o*  100)  étant  environ 
soixante  fois  plus  petit  que  celui  du  réservoir.  Si  les  variations 
des  différentes  parties  du  thermomètre  étaient  proportionnelles  à 
leur  volume,  on  pourrait  calculer  celles  de  la  lige  d'après  celles 
du  réservoir;  mais  elles  ne  le  sont  pas  nécessairement,  puisqu'elles 
résultent  d'un  état  de  tension  qui  s'établit  ou  disparaît,  et  qui 
peut  varier  suivant  l'épaisseur  du  verre. 

Il  est  possible  aussi,  et  plusieurs  auteurs  pensent  l'avoir  dé- 
montré, que  le  coefficient  de  dilatation  du  verre  soit  modifié  par 
l'exposition  à  des  températures  élevées.  D'autre  part,  on  sait  qu'une 
mince  couche  gazeuse  se  dépose  sur  la  surface  du  verre,  et  peut 
se  dégager  en  partie  dans  le  vide  du  thermomètre;  ces  gaz  se  dé- 
tachent des  parois  à  des  températures  élevées,  mais  se  condensent 
de  nouveau  aux  températures  basses.  On  voit,  d'après  ce  rapide 
aperçu,  qu'il  est  difficile  de  prévoir  des  relations  entre  toutes  ces 
variations;  cependant  on  peut  déjà  tirer  d'avance  quelques  con- 
clusions. 

Il  est  à  peu  près  certain  que,  toute  la  tige  d'un  thermomètre 
étant  soumise  aux  mêmes  influences,  ses  diverses  parties  éprouve- 
ront les  mêmes  modifications,  soit  profondes,  soit  superficielles. 
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Dans  une  tige  sensiblement  cylindrique,  les  corrections  de  calibre 
ne  doivent  pas  varier;  mais,  si  le  tube  porte  des  ampoules,  la  sur- 
face et  le  volume  ne  sont  plus  dans  le  même  rapport,  et  les  con- 
densations superficielles  peuvent  produire  des  variations  dans  ces 
corrections. 

Les  variations  dans  la  masse  de  la  tige  ou  à  la  surface  du  tube 
capillaire  agiront  nécessairement  sur  Tintervalle  fondamental.  Les 
variations  du  coefficient  de  dilatation  du  réservoir  se  feront  aussi 
sentir  sur  la  valeur  de  cet  élément.  Ces  variations  entraîneront  de 
même  une  modification  dans  V échelle  du  thermomètre,  puisque 
cette  échelle  est  définie  par  la  dilatation  apparente  du  mercure 
dans  le  verre.  Les  seules  conclusions  certaines  que  nous  puissions 
tirer  de  là  sont  négatives;  les  voici:  Lorsque  Tintervalle  fonda- 
metital  d'un  thermomètre  est  resté  constant,  ses  corrections  de 
calibre  et  son  échelle  n'ont  pas  varié;  mais  la  constance  des  cor- 
rections de  calibre  n'entraîne  aucunement  la  constance  de  l'in- 
tervalle fondamental. 

Nous  étudierons  successivement  les  variations  du  zéro,  du  ca- 
libre et  de  l'intervalle  fondamental. 

Variations  de  zéro. 

Je  rappellerai  que  les  variations  du  zéro  semanifestent  par  deux 
phénomènes,  en  apparence  très  différents,  en  réalité  identiques 
dans  leur  nature  : 

i"  Une  ascension  lente  du  zéro; 

2"  Des  variations  rapides  que  l'on  observe  chaque  fois  qu'on 
fait  varier  la  température  à  laquelle  le  thermomètre  est  exposé. 

L'ascension  lente  provient  de  la  disparition  progressive  des  dé- 
pressions produites  par  les  températures  élevées  auxquelles  les 
thermomètres  sont  soumis  dans  leur  fabrication. 

J'ai  étudié  séparément  ces  deux  phénomènes. 

Ascension  lente. 

Un  grand  nombre  de  thermomètres  de  précision  étant  conti- 
nuellement en  usage  au  Bureau  international,  il  m'a  suffi  d'extraire, 
de  leurs  dossiers,  les  observations  du  zéro  faites  de  temps  en  temps 
pour  la  réduction  des  températures.  Ces  zéros  pris  sur  une  moyenne 
de  sept  thermomètres  en  verre  dur,  et  réduits  à  la  position  qu'ils 
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auraient  occupée  après  une  longue  exposition  des  thermomètres 

à  zéro,  ont  donné  les  résultats  suivants  (le  temps  est  compté  à 

partir  du  remplissage  du  thermomètre): 

Ascension 
par  mois. 

0 

Du    8*  au   i3'  mois 0,0046 

i3          17            o,  002a 

17         21 o,ooi5 

21          3o            0,0009 

3o          39            0,0007 

Des  thermomètres  en  cristal  dur  ont  montré  une  ascension  près 
de  dix  fois  plus  forte. 

Variations  accidentelles. 

a.  Rapidité  de  la  variation.  —  Les  expériences  sur  la  rapidité 
des  variations  accidentelles  se  sont  bornées  aux  dépressions  à  o® 
et  à  100";  je  citerai  seulement  les  résultats  de  ces  dernières. 

Après  avoir  déterminé  le  zéro  du  thermomètre,  on  le  plaçait 
dans  Tappareil  à  ébuUition,  et  Ton  suivait  la  marche  descendante 
de  Fextrémité  de  la  colonne.  Lorsqu'elle  était  devenue  parfaite- 
ment stationnaire,  on  déterminait  de  nouveau  le  zéro,  et  Ton  obte- 
nait ainsi  la  dépression  entre  la  température  de  départ  et  100**. 
Les  observations  intermédiaires,  réduites  pour  la  variation  de  la 
pression  barométrique,  combinées  avec  la  dépression  au  dernier 
moment  de  l'expérience,  donnaientla  dépression  en  chaque  instant. 
On  notait  le  temps  à  partir  du  moment  où  la  colonne  mercuriclle 
arrivait  entre  99"  et  100®. 

Les  expériences  sur  un  grand  nombre  de  thermomètres  en  verre 
dur  ont  donné  les  résultais  movejis  suivants  : 

Époque.  Dépressions. 

in     s  o 

0.20 0,0898 

0.40  O , 0908 

J  .0 0,0912 

3() 0,0916 

2.0....    o ,  0920 

3o  0,0922 

3.0 0,0924 

7.0  o, 0926 
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Après  deux  minutes  d'exposition  à  ioo°,  la  marche  est  à  peine 
appréciable. 

On  a  trouvé,  pour  le  cristal  dur  : 

Époque.  Dépression.  Époque.  Dépression. 

m      I  0  m  o 

0.20 0,221  6 0,337 

0.40 0,248  8 0^348 

i.o 0,261  jo 0,357 

3o 0,271  i5 0,367 

2.0 0,287  20 0,376 

3o 0,296  25 0,385 

3.0 o,3o5  3o 0,391 

4.0 0,322  40 0,397 

5.0 o,33o  5o 0,400 

On  voit  que  le  mouvement  du  zéro  est  incomparablement  plus 
lent  que  dans  le  verre  dur.  Cette  différence  constitue  une  supério- 
rité du  verre  dur  sur  le  cristal;  car  il  est  nécessaire,  dans  les  ex- 
périences de  précision,  d'opérer  avec  un  zéro  bien  fixe.  L'établis- 
sement du  zéro  correspondant  à  une  température  déterminée  oc- 
casionne, dans  l'emploi  des  thermomètres  en  cristal,  une  perte  de 
temps  considérable. 

b.  Grandeur  de  la  variation.  —  Je  cherchai  ensuite  la  relation 
qui  existe  entre  la  température  à  laquelle  le  thermomètre  a  été 
exposé  et  la  position  de  son  zéro.  Quatre  thermomètres  en  verre 
dur  et  deux  thermomètres  en  cristal  dur  furent  exposés  à  des  tem- 
pératures croissant  de  5®  en  5"*  entre  —  10°  et  -4-  70'',  puis  à  la  tem- 
pérature de  100®.  La  durée  de  l'exposition  était  d'une  douzaine 
d'heures;  la  position  du  zéro  de  tous  les  thermomètres  était  alors 
déterminée  par  quatre  lectures  au  micromètre.  Quelques  heures 
plus  tard,  on  faisait  une  nouvelle  détermination  à  la  même  tem- 
pérature. Après  trois  ou  quatre  mesures,  les  thermomètres  étaient 
ramenés  lentement  à  une  température  de  repère  (5°  en  hiver, 
20^  en  été)  à  laquelle  ils  étaientmaintenus  pendant  plusieurs  jours 
avant  qu'on  fît  une  nouvelle  détermination.  Les  dépressions  du 
zéro  étaient  comptées  à  partir  de  ces  températures.  Soient  t  la  tem- 
pérature à  laquelle  les  thermomètres  ont  été  exposés;  Zt  la  posi- 
tion correspondante  du  zéro  ;  on  a  trouvé  pour  le  verre  dur 

^j=  z^ — o,ooo8886f  —  o, 00000108  f*; 

/.  de  Phys,,  »•  série,  t.  VU.  (Septembre  1888.)  3o 
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pour  le  cristal 

zt=  xo— 0,000797  2  r  — 0,00008293  r*. 
Ces  formules  sont  représentées  dans  la  ^g,  i . 

Fig.  I. 


a       *J0        *sû        •3û        *âû        *so        *so       ••7Û       *sa       *so      *ioé 


^t 


Pour  le  verre  dur,  l'interpolatLoD  peut  se  faire  par  une  fonction 
linéaire  sur  un  grand  espace  de  température. 

Des  expériences  récentes  ont  montré  que  la  fonction  trouvée 
représente  remarquablement  bien  les  observations  jusqu^à  180® 
au  moins. 


Variations  de  l*intbrvallb  fondahental. 

La  plupart  des  observateurs  qui  se.  sont  occupés  de  cette  ques- 
tion sont  arrivés  à  la  conclusion  que  Tintervalle  fondamental  d'un 
thermomètre  ne  varie  pas,  dans  les  circonstances  ordinaires,  au 
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delà  des  limites  des  erreurs  d'observations.  La  précision  des  me- 
sures faites  jusquMci  était  insuffisante  pour  les  expériences  dans 
lesquelles  les  thermomètres  doivent  servir  au  Bureau  international. 

Les  déterminations  de  l'intervalle  fondamental  sont  soumises  à 
de  nombreuses  causes  d'erreurs,  dont  quelques-unes  (refroidisse- 
ment du  thermomètre  de  ioo°  à  o®,  etc.)  sont  liées  à  la  tempéra- 
ture du  laboratoire  et  varient  par  conséquent  avQp  la  saison.  On 
serait  conduit  à  des  conclusions  tout  à  fait  erronées  si  Ton  ne  par- 
venait pas  à  les  éliminer.  Le  but  principal  de  mes  expériences 
était  de  rechercher  les  variations  que  peut  éprouver  l'intervalle 
fondamental  d'un  thermomètre  chauffé  pendant  plusieurs  heures 
à  100®.  J'avais  à  ma  disposition  huit  thermomètres  construits  en 
même  temps  et  parfaitement  étudiés.  Je  les  partageai  en  deux 
groupes.  Les  thermomètres  d'un  groupe  furent  recuits  à  loo**,  les 
autres  servirent  de  témoins.  Après  chaque  recuit,  je  déterminais 
l'intervalle  fondamental  de  tous  les  thermomètres,  en  prenant  al- 
ternativement un  thermomètre  dans  chaque  groupe;  les  thermo- 
mètres n'étaient  alors  exposés  à  100°  que  pendant  quelques 
minutes. 

Voici  les  résultats  de  ces  expériences  : 

Intervalle  fondamental  moyen. 

Therm^mèlres  Température 

,                                - — .,  ambiante 

chauffés.                  témoins.  moyenne, 

di?                             dlT  o 

40  déterminations  mars-juin  1880 100,0788              100,0845  i3,3 

24  »  nov.-déc.  i885 ioo,o8o3  100,0901  6,9 

22  »  janv.mars  i88() ioo,o85i  100,0946  4)6 

24  »  avril  1886 100,0780  100,0879  11,5 

Les  nombres  obtenus  pour  les  deux  groupes  étant  affectés  des 
mêmes  causes  d'erreurs,  on  éliminera  autant  que  possible  les  er- 
reurs systématiques,  en  formant  les  différences  entre  les  nombres 
correspondants  des  deux  colonnes,  et  en  examinant  si  ces  diffé- 
rences suivent  une  marche.  Pour  cela,  il  suffira  de  retrancher 
chaque  différence  de  toutes  les  précédentes.  Nous  avons  ainsi  (*): 


(*)  Les  thermomètres  étaient  divisés  en  dixièmes  de  degré;  mais  nous  nom- 
mons plus  particulièrement  division  l'intervalle  correspondant  très  sensiblement 
à  un  degré. 
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Premier  groape  Différences. 

—  second. m  m,      — 

o  o                            o 

—  0,0107 »                          •                          i> 

—  0,0098 -f-  0,0009                 "                         * 

—  0,0095 H-  0,0012  -T-  o,ooo3                » 

—  0,0099 -+-0,0008  —  0,0001  —  0,0004 

Moyenne -h  0*^,00045  ±:  o**,oooi8 

Biea  que  la  moyenne  des  difTérences  dépasse  sensiblement  son 
erreur  probable,  elle  est  encore  si  faible  qu'elle  ne  permet  pas  de 
conclure  à  une  variation  appréciable  de  Fintervalle  fondamental 
par  suite  du  recuit  à  100^.  Si  maintenant  nous  examinons  la 
marche  des  nombres  avec  le  temps,  nous  voyons  que,  plus  la  tem- 
pérature du  laboratoire  est  basse,  plus  la  valeur  de  Tintervalle 
(o'ioo)  en  divisions  du  thermomètre  est  forte;  dans  l'espace  d'une 
année,  cette  valeur  augmente,  puis  diminue,  et  l'on  peut  en  con- 
clure que  les  variations  apparentes  sont  dues  en  entier  aux  causes 
d'erreurs  signalées  plus  haut. 

Variations  des  corrections  de  calibre. 

On  pouvait  conclure,  a  priori,  de  la  constance  de  l'intervalle 
fondamental  à  l'invariabilité  des  corrections  de  calibre  ;  il  était 
cependant  intéressant  de  vérifier  ce  résultat.  La  division  en  trois 
parties  d'un  thermomètre  à  deux  ampoules  fut  répétée  deux  ans 
après  le  premier  calibrage.  Les  variations  trouvées  pour  les  cor- 
rections des  deux  points  déterminés  furent  respectivement  de 
o^jOooS  et  o®,ooo5;  elles  sont  comprises  dans  les  limites  des  er- 
reurs d'observation. 

De  tout  ce  qui  précède,  on  conclut  que  les  constantes  des  ther- 
momètres en  verre  dur  exposés  à  des  températures  qui  ne  dépas- 
sent pas  100^  n'éprouvent  aucune  variation  appréciable. 

Sur  Téchelle  des  thermomètres  à  mercure. 

L'échelle  d'un  thermomètre  à  mercure  est  donnée  par  la  dila- 
tation apparente  du  mercure  dans  le  verre.  Mais  la  dilatation  du 
verre  est  une  quantité  mal  définie,  puisqu'à  une  même  température 
la  même  masse  de  verre  peut  occuper  des  volumes  différents  sui- 
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vant  les  températures  antérieures.  Nous  supposerons  que  la  dila- 
tation du  verre  ait  été  mesurée  en  déterminant  la  contraction  qui 
se  produit  par  le  refroidissement  rapide  d*un  vase  ou  d\ine  tige 
de  verre,  de  diverses  températures  à  zéro. 

L'échelle  donnée  par  un  thermomètre  à  mercure  diffère  de 
l'échelle  absolue  ou  de  l'échelle  normale  du  thermomètre  à  hy- 
drogène qu'on  est  convenu  de  lui  substituer  provisoirement,  de 
quantités  qui  dépendent  de  la  nature  du  verre  avec  lequel  le  ther- 
momètre est  construit. 

Si  l'on  convient  que  les  deux  échelles  doivent  être  rapportées 
au  même  système,  c'est-à-dire  posséder  les  mêmes  points  fonda- 
mentaux et  la  même  division  de  l'intervalle  fondamental,  les  tem- 
pératures en  ces  points  doivent  concorder.  Elles  discordent  aux 
autres  points,  et,  si  nous  désignons  par  t  une  température  dans 
l'échelle  du  thermomètre  à  mercure,  par  T  la  même  température 
dans  l'échelle  normale,  nous  pourrons  écrire,  dans  le  système  cen- 
tigrade, 

/  —  T  =  T(ioo  —  T)( A  -f-  BT  -H  GT«-h. .  .)• 

A,  B,  C,  . . .  sont  des  coefficients  que  l'on  pourrait  calculer,  si 
l'on  connaissait,  avec  une  précision  suffisante,  les  formules  qui  re- 
présentent la  dilatation  du  mercure  et  du  verre.  Mais  il  est  préfé- 
rable de  les  déterminer  directement;  on  peut  alors  en  tirer  des 
relations  très  exactes  entre  les  coefficients  des  formules  de  dilata- 
tion. 

Pour  déterminer  les  coefficients  de  la  formule  ci-dessus,  on  com- 
pare plusieurs  thermomètres  bien  étudiés  à  un  thermomètre  à 
gaz,  et  l'on  établit  ainsi  un  certain  nombre  d'équations  de  condi- 
tion dans  lesquelles  t  —  T  est  l'inconnue.  J'ai  seulement  cherché 
les  relations  de  même  forme  qui  existent  entre  des  thermomètres 
de  différents  verres. 

Il  fallait,  avant  tout,  s'assurer  que  des  thermomètres  de  même 
verre  donnent  des  résultats  concordants. 

En  1884,  j'avais  déjà  entrepris,  sur  les  indications  de  M.  Benoît, 
des  comparaisons  entre  cinq  thermomètres  Tonnelot  en  verre  dur, 
et  trois  thermomètres  Alvergnial  en  cristal.  Ces  expériences 
avaient  montré  que  les  thermomètres  en  verre  dur  concordent  très 
bien  entre  eux,  la  plus  forte  divergence  de  l'un  d'eux  par  rapport 
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à  la  moyenne  éUQt  inférieure  à  j-^  de  degré.  Les  thermomètres 
Alvergniat  montrèrent  des  écarts  quatre  fois  plus  grands.  Plus 
tard,  la  construction  des  thermomètres,  et  les  procédés  employés 
pour  leur  étude  et  leur  comparaison  se  perfectionnèrent,  et  les 
divergences  furent  considérablement  réduites.  Dans  de  nombreuses 
comparaisons,  faites  en  particulier  par  M.  Chappuis  et  par  moi,  les 
divergences  entre  deux  thermomètres,  supérieures  à  —^  de  degré, 
devinrent  exceptionnelles.  Or,  si  Ton  considère  que  le  résultat 
des  comparaisons  contient  les  erreurs  de  l'étude  de  chaque  ther- 
momètre, et  celles  de  la  comparaison  elle-même,  on  est  conduit  à 
conclure  que  la  différence  de  marche,  vraie  entre  deux  thermo- 
mètres du  même  verre,  provenant  uniquement  des  différences  de 
la  dilatation,  ne  doit  guère  dépasser  j^  de  degré.  Supposons  que 
la  dilatation  du  verre  soit  représentée  par  une  formule  parabolique  ; 
on  trouve,  en  calculant  la  valeur  des  coefficients  A,  B,  ...  de  la 
formule  citée  plus  haut,  que  les  coefficients  des  termes  en  t^  dans 
l'expression  de  la  dilatation  cubique  du  verre  de  deux  thermo- 
mètres dont  la  divergence  est  de  -^^  de  degré  à  5o»  ne  diffèrent 
que  de  6*io~**,  c'est-à-dire,  de  j^  environ  de  leur  valeur.  Or  le 
verre  est  un  corps  qui,  au  point  de  vue  de  la  dilatation,  possède 
de  mauvaises  qualités;  on  pourra  donc  conclure,  a  fortiori,  que 
la  même  concordance  doit  exister  entre  les  coefBcients  ^  pour 
divers  échantillons  d'un  même  métal.  Les  meilleures  mesures 
directes  de  la  dilatation  n'ont  pas  permis,  jusqu'ici,  une  vérifica- 
tion de  ce  fait,  dans  les  limites  qui  viennent  d'être  assignées. 

En  1886,  j'entrepris  l'étude  systématique  des  divergences  entre 
les  thermomètres  en  verre  dur  et  en  cristal.  Deux  thermonaètres 
de  chaque  espèce  furent  étudiés  avec  le  plus  grand  soin,  et  com- 
parés de  5^  en  5^,  deux  à  deux  en  série  fermée.  Les  deux  thermo- 
mètres en  verre  dur  ayant  montré,  à  i5^,  une  divergence  de  j^ 
de  degré,  de  nouvelles  comparaisons  furent  faites  à  12®,  5  et  17**, 5; 
elles  montrèrent  que  la  divergence  trouvée  était  accidentelle,  et 
je  reconnus  qu'elle  provenait  d'un  défaut  de  l'un  des  thermomètres  ; 
le  tube  contenait,  entre  14*^,5  et  i5^,  quelques  impuretés. 

Je  résumerai  ici  les  résultats  de  ces  comparaisons.  Pour  divers 
motifs,  trop  longs  à  développer,  je  crois  que  les  plus  fortes  diver- 
gences entre  les  thermomètres  du  même  verre  sont  dues  surtout 
aux  comparaisons. 
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Thermomètres 

Températures  en  verre  dur      en  cristal 

approximatives.  4327-4330.        4450-4451.  Cr.-Vc.  Calculé.  Obs.-Calc. 

o  o  o  o  o  o 

5,o H-o,ooio        -4-o,ooio  H-o,oo72        -f-o,oo66        -4-o,ooo6 

10, o +o,ooo2        -t-o,oo4o  -7-o,oi3a         -t-0,0124         -f-o,ooo8 

12,5 —0,0019  -0,0009  -^0,0161  -r-0,Ol5o  -i-OjOOII 

i5,o — o,oo55         — o,ooi5  -4-0,0173        -t-0,0174         —0,0001 

17,5 -+-0,0020  -^-0,0002  -1-0,0211  -HO, 0196  -r-0,0016 

20,0 -+-0,00l5  -0,0048  -1-0,0210  -HO, 0216  — 0,0006 

25, o -ho,ooo9  -.0,0006  -f-o,o253  i-o,025o  -+-o,ooo3 

3o,o —0,0017  — o,oo5i  -^0,0271  -1-0,0277  —0,0006 

35,0 -T-0,0021  H-o,ooo4  -»-o,o273  -4-0,0296  — o,oo23 

4o,o -f-0,0042  -^0,0008  -HO, 0286  -HO,o3o9  —0,0023 

45,0 -Ho,oo33  — o,ooo3  -fo,o335  -ho,o3i5  -ho,oo2o 

5o,o -HO, 0016  —0,0024  - -o,o385  -HO,o3i4  -+-0,0014 

On  voit  que  les  thermomètres  du  même  verre  ne  présentent 
aucune  divergence  systématique,  tandis  que  la  différence  des  in- 
dications des  thermomètres  en  verre  dur  et  en  cristal  augmente 
progressivement.  Si  Ton  cherche  à  représenter  les  divergences  par 
la  formule  générale,  en  s'arrétant  au  second  terme,  on  trouve, 
par  la  méthode  des  moindres  carrés, 

'cr—  ^e~  t(lOO—  /)(l4,I26  —  O  ,03  I  I  f  )lO-«. 

Au  degré  d'approximation  des  expériences,  t  est  exprimé  indif- 
féremment dans  l'échelle  du  verre  dur  ou  du  cristal. 

Les  erreurs  résiduelles  sont  inscrites  dans  la  dernière  colonne 
du  Tableau.  Le  maximum  de  divergence  est  de  o",o3i 5  à 46*^7943. 

Plus  tard,  M.  Benoît  mit  à  ma  disposition  quatre  thermomètres 
en  cristal  ordinaire,  étudiés  autrefois  par  lui-même,  et  employés 
depuis  lors  dans  l'appareil  Fizeau  qu'il  a  installé  au  Bureau  (*). 
Les  résultats  de  ces  comparaisons  ont  donné,  pour  la  divergence 
entre  ces  thermomètres  et  ceux  en  verre  dur,  la  formule 

^cr—  ^Te~  /(lOO  —  /  )(l6,70I  —  O,002^)l0-«. 

Cette  formule  donne  un  maximum  de  divergence  à  ig^^gSG;  il 
est  deo**,o4ï4- 


(«)  J.-R.  Bbnoit,  Nouvelles  études  sur  le  dilatomètre  de  M,  Fizeau  (  Tra- 
vaux et  Mémoires f  t.  VI). 
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Les  résultats  des  expériences  dont  je  viens  de  rendre  compte 
peuvent  être  formulés  comme  il  suit  :  Les  thermomètres  de  même 
matière  étudiés  individuellement  donnent  des  indications  iden- 
tiques.  Les  divergences  entre  les  thermomètres  de  verres  dif- 
férents sont  très  bien  représentées  par  un  cas  sim,ple  d^ une  for- 
mule générale. 

Ces  résultats  montrent,  contrairement  à  une  opinion  très  ré- 
pandue, que  le  thermomètre  à  mercure,  loin  d^étre  un  instrument 
capricieux,  déjouant  toute  théorie,  se  conforme  merveilleusement 
bien  aux  conséquences  auxquelles  conduit  une  théorie  simple.  Il 
permet  même  de  pousser  les  conclusions  relatives  aux  dilatations 
plus  loin  qu'elles  n'avaient  été  formulées  jusqu'ici. 


ÉTUBE  DES  KÉLÂHflES  BirBIflÉRAlTS  OBTEHUS  AVEC  L'ACIDE  GABBOIIQUB 

SOLIDE; 

Par  mm.  L.  CAÏLLETET  et  E.  COLARDEAU. 

Dans  une  Note  récente  (^),  nous  avons  indiqué  les  résultats  de 
la  comparaison  de  divers  appareils  thermomélriques ,  et  nous 
avons  montré  leur  concordance  jusqu'à  une  température  infé- 
rieure à  —  loo®. 

L'accord  des  indications  de  ces  instruments  nous  a  autorisés  à 
utiliser  la  plus  sensible  de  nos  pinces  thermo-électriques,  graduée 
par  comparaison  directe  avec  le  thermomètre  à  hydrogène,  pour 
étudier  la  température  de  l'acide  carbonique  solide,  soit  seul,  soit 
mélangé  à  divers  liquides. 

Lorsqu'on  veut  employer  l'acide  carbonique  neigeux  pour  ob- 
tenir un  froid  intense,  on  le  mélange  ordinairement  avec  de  l'é- 
ther,  d'après  les  indications  de  Faraday  et  de  Thilorier.  Dans  ces 
conditions,  on  considère  généralement  l'éther  comme  simplement 
destiné  à  établir^  avec  les  corps  à  refroidir,  un  contact  beaucoup 
plus  parfait  que  celui  qu'on. obtient  avec  la  neige  seule. 


(*)  Voir  p.  286  de  ce  Volume. 
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Il  y  a  lieu  de  se  demander  si  Téther  n'a  pas,  en  réalité,  une  ac- 
tion spéciale  autre  que  celle-là. 

Pour  nous  en  assurer,  nous  avons  commencé  par  mesurer  la  tem- 
pérature qu'on  obtient  au  moyen  de  la  neige  carbonique  seule. 
Une  pince  thermo-électrique  permettant  d'apprécier  facilement 
une  fraction  de  degré,  a  été  placée  au  centre  d'une  grande  masse 
de  cette  substance.  On  a  opéré  successivement,  soit  en  tassant 
fortement  la  neige,  soit  en  lui  laissant  son  degré  de  porosité  ordi- 
naire. Les  résultats  obtenus  n'ont  différé  que  de  quantités  insi- 
gnifiantes, et  la  température  de  la  neige,  à  la  pression  ordinaire, 
a  toujours  oscillé  aux  environs  de  — 60". 

Nous  avons  cherché  en  même  temps  quel  abaissement  de  tem- 
pérature subit  cette  neige  par  l'action  du  vide.  Au  moyen  d'une 
puissante  machine  pneumatique  rotative  de  Bianchi  et  de  l'action 
absorbante  de  la  potasse,  nous  avons  pu  maintenir,  pendant  un 
temps  très  long,  un  vide  presque  complet  sur  une  grande  masse 
de  neige  carbonique.  La  température  ne  s'est  pas  abaissée  au  delà 
de  —  76°.  L'intérêt  qui  s'attache  à  cette  expérience  nous  a  engagés 
à  la  répéter  un  grand  nombre  de  fois,  en  variant,  autant  que  pos- 
sible, les  conditions,  et  le  froid  obtenu  n'est  pas  descendu  au- 
dessous  de  cette  température. 

Or  la  même  pince  thermo-électrique  nous  a  donné,  dans  le  mé- 
lange pâteux  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  à  la  pression 
ordinaire,  une  température  de  —  77**.  Dans  le  vide,  cette  tempéra- 
ture s'est  abaissée  jusqu'à  —  io3°  environ.  Ce  mélange  donne 
donc  des  températures  respectivement  inférieures  de  17**  et  de  27° 
à  celles  données  par  la  neige  seule  dans  les  mêmes  conditions  de 
pression . 

L'expérience  suivante  montre  d'ailleurs,  d'une  manière  bien 
nette,  le  rôle  spécial  que  joue  l'éther.  On  sait  que,  en  plongeant 
dans  le  mélange  un  tube  contenant  de  l'acide  carbonique  liquide, 
le  contenu  du  tube  se  solidifie  très  rapidement.  Si  la  température 
du  mélange  n'était  pas  inférieure  à  celle  de  la  congélation  de 
l'acide  carbonique,  cette  congélation  ne  se  produirait  évidemment 
pas. 

Pour  déterminer  le  rôle  particulier  du  liquide  dans  le  mélange, 
nous  avons  ajouté  peu  à  peu  à  de  l'éther  de  l'acide  carbonique 
neigeux.  Les  premières  parties  de  cette  neige  disparaissent  rapi- 
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dément  au  contact  du  liquide.  Cette  disparition  n'est  pas  due 
seulement  à  une  volatilisation  résultant  de  la  différence  des  tem- 
pératuresy  mais  à  une  dissolution  de  la  matière  solide.  En  effet, 
Téther,  qui  a  conservé  sa  transparence  et  sa  limpidité,  donne ,  pen- 
dant un  temps  assez  long,  un  dégagement  régulier  de  gaz  carbo- 
nique. En  continuant  les  additions  de  neige,  il  arrive  un  moment 
où  elle  cesse  de  se  dissoudre,  et  où  le  mélange  prend  une  consis- 
tance de  plus  en  plus  épaisse.  En  suivant  avec  la  pince  thermo- 
électrique les  variations  de  la  température,  on  remarque  qu'elle 
s'abaisse  à  chaque  addition  de  neige,  jusqu'au  moment  où  le 
liquide,  perdant  sa  transparence,  indique  un  état  de  saturation. 

Il  nous  semble  donc  naturel  d^admettre  que  le  froid  produit 
par  la  dissolution  de  Tacide  carbonique  solide  dans  Péther  est  la 
cause  de  la  différence  des  températures  que  nous  avons  constatée 
entre  la  neige  seule  et  le  mélange.  Le  froid  maximum  est  atteint 
précisément  au  moment  de  la  saturation. 

On  conçoit,  d'après  cela,  qu'en  faisant  varier  les  proportions  de 
ce  mélange,  les  différences  de  température  obtenues  devront  être 
à  peu  près  nulles,  à  la  condition  qu'il  y  ait  un  excès  de  neige  solide 
qui  maintienne  la  saturation.  Nous  avons  constaté,  en  effet,  qu'en 
faisant  varier  les  proportions  depuis  la  consistance  sirupeuse  jus- 
qu'à Tétat  de  pâte  presque  solide,  cette  différence  est  à  peine 
de  I^ 

Pour  confirmer  le  rôle  que  nous  avons  attribué  à  l'éther,  nous 

avons  repris  ces  expériences  avec  d'autres  dissolvants.  Nous  avons 

obtenu  les  résultats  suivants  : 

Températures 
observées, 
o 

Chlorure  de  méthyle 82 

Acide  sulfureux -82 

Éther  acétamylique -78 

Trichlorure  de  phosphore 76 

Sulfure  de  carbone -  74 

Alcool  absolu -72 

Liqueur  des  Hollandais -   60 

Avec  les  trois  derniers  liquides,  et  surtout  avec  la  liqueur  des 
Hollandais,  la  solubilité  de  la  neige  carbonique  est  manifestement 
moindre  qu'avec  les  autres.  Ce  sont  aussi  ces  liquides  qui  donnent 
les  moins  grands  refroidissements. 
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Ainsi  que  Faraday  l'avait  démontré,  on  peut,  en  faisant  le  vide 
sur  ces  mélanges,  abaisser  notablement  leur  température,  qui  peut 
devenir  inférieure  à  —  loo". 

Avec  le  chlorure  de  méthyle  et  l'acide  sulfureux,  il  arrive  que 
cette  température,  dans  le  vide,  s'abaisse  suffisamment  pour 
amener  la  congélation  du  dissolvant.  Toute  la  masse  devient  alors 
solide,  et  la  température  reste  à  peu  près  stationnaire  à  partir  de 
ce  moment. 

C'est  avec  le  chlorure  de  méthyle  que  nous  avons  obtenu,  dans 
ces  conditions,  la  plus  basse  température.  La  solidification  ne  se 
produit  que  vers  —  106®. 

Avec  le  chloroforme,  dont  le  point  de  congélation  est  inférieur 
à  celui  de  l'acide  carbonique,  l'action  du  vide  est  inutile  pour  pro- 
duire cet  effet.  La  neige  carbonique,  ajoutée  graduellement  au 
liquide,  s'y  dissout  d'abord  en  produisant  une  effervescence  due 
au  dégagement  de  gaz  carbonique.  Lorsque  la  température  s'est 
abaissée  vers  —  77°,  cette  ébuUition  cesse  brusquement,  et  toute 
la  masse  se  prend  en  un  solide.  On  a  ainsi  un  mélange  réfrigérant 
susceptible  de  se  congeler  sous  l'action  de  son  propre  refroidisse- 
ment. 


P0LABI8EUB8  AGOUSTIQUES  PERHBTTAHT  D'IMITER  ET  D'EXPUQUER 
LES  PHÉIOllinS  DE  POLABISATIOH  DE  LA  LUMltBE; 

Par  m.  J.  MACÊ  DE  LÉPlNAY. 

Les  expériences  de  démonstration  qui  suivent  ont  pour  but  de 
rendre  tangibles  les  propriétés  des  vibrations  transversales  et  par 
suite  celles  de  la  lumière  polarisée.  J'ai  eu  recours  à  cet  effet  aux 
vibrations  transversales  des  cordes.  L'appareil  bien  connu  de 
Melde  (*)  est  d'un  emploi  particulièrement  commode,  car  il  per- 
met d'entretenir  le  mouvement  et  d'obtenir  tel  mode  de  subdivision 
qu'on  désire  en  faisant  varier  la  tension. 

J'emploie  comme  polariseur,  c'est-à-dire  comme  appareil  sus- 
ceptible de  ne  transmettre  que  les  vibrations  s'effectuant  dans  un 


(!)  Pogg.  Ann.,  t.  CIX,  p.  194,  cl  t.  CXI,  p.  5i3;  1860-1864. 
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plan  donDéy  un  cylindre  de  bois  de  Qu'yod  de  longueur,  dans  lequel 
est  pratiquée  une  fente  étroite  (i"")  passant  par  Taxe.  Cette  fente 
s'étend,  d'une  part,  à  o'",o2  de  Taxe,  et  de  l'autre  jusqu'à  la  surface 
même  du  c)^lindre,  afin  de  pouvoir  y  introduire  la  corde.  Pour  la 
même  raison,  la  bonnette  dans  laquelle  tourne  le  cylindre  est 
fendue  sur  toute  sa  longueur  à  la  partie  supérieure.  Le  tout  est 
porté  par  un  pied  à  coulisse  un  peu  lourd.  Afin  de  diminuer  les 
frottements,  les  deux  faces  de  la  fente  sont  munies  de  lames  de 
verre. 


L'appareil  de  Melde  étant  réglé  de  telle  sorte  que  le  plan  de 
vibration  du  diapason  contienne  la  corde  (*),  supposons  la  tension 
telle  qu'elle  présente  quatre  ventres  bien  nets.  Nous  introduisons  le 
polariseur,  avec  sa  fente  verticale,  au  milieu  du  second  ventre 
compté  à  partir  du  diapason.  Un  premier  fait  se  constate  immé- 
diatement; quelque  complexe  que  soit,  en  général,  la  forme  de  la 
vibration  entre  le  diapason  et  le  polariseur,  la  corde  guidée  par  la 
fente  dans  le  plan  de  laquelle  elle  est  forcée  de  se  mouvoir  efiectue, 
dans  la  partie  restante,  des  vibrations  parfaitement  planes  et  paral- 
lèles au  plan  de  la  feule.  L'appareil  introduit  joue  donc  bien  le 
rôle  d'un  polariseur. 

Introduisons  alors  un  second  appareil,  identique  au  premier,  et 
destiné  à  jouer  le  rôle  d'analyseur.  Afin  d'éviter  toute  perturba- 
tion, nous  le  placerons  immédiatement  après  le  dernier  nœud.  Si 
les  deux  fentes  successives  sont  parfaitement  parallèles,  on  constate 


(')  Dans  ces  conditions,  les  vibrations  de  la  corde  tendent  à  s'effectuer  dans  le 
plan  vertical,  et  sont  par  suite  plus  visibles  de  loin. 
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que  la  dernière  partie  de  la  corde  vibre  exactement  comme  si  l'ana- 
lyseur n'existait  pas. 

Si  nous  venons  alors  à  faire  tourner  ce  dernier  autour  de  son 
axe,  nous  pourrons  constater  :  i^  que  le  plan  de  vibration  dans  le 
dernier  ventre  de  la  corde  tourne  en  même  temps  que  l'analyseur, 
et  se  confond  très  exactement  avec  le  plan  de  sa  fente  ;  2"  que  son 
amplitude  décroit  peu  à  peu  quand  Tangle  des  deux  fentes  croît 
de  o®  à  90°  (des  mesures  nécessairement  grossières  permettent 
même  de  vérifier  avec  assez  d'exactitude  la  loi  du  cosinus)  et  de- 
vient nulle  lorsque  les  plans  des  deux  fentes  sont  rectangulaires. 
Cette  immobilité  complète  de  la  dernière  partie  de  la  corde,  alors 
que  l'amplitude  des  trois  premiers  ventres  peut  atteindre  2*^"  ou  3^"*, 
constitue  un  phénomène  réellement  frappant. 

J'ajouterai  que,  pour  rendre  plus  visible  l'analogie  manifeste  de 
ces  phénomènes  avec  ceux  de  polarisation  de  la  lumière,  les  cy- 
lindres de  bois  qui  constituent  le  polariseur  et  l'analyseur  sont 
noircis  sur  leurs  surfaces  terminales,  à  l'exception  de  losanges 
blancs,  qui  figurent  la  section  droite  d'un  nicol  (petite  diagonale 
dirigée  suivant  la  fente). 


SUR  LA  SURFACE  DE  DOTUSIOR  DE  LA  CHALEUR  PAR  LES  SUE8TAHCE8 

MATES; 

Par  m.  L.  GODARD. 

Après  avoir  généralisé  la  loi  du  cosinus  de  l'obliquité,  j'ai 
montré  que,  si  l'on  adoptait  la  construction  graphique  de  Bouguer, 
la  surface  de  diffusion  était  une  sphère  pour  toutes  les  substances 
mates,  dénuées  de  tout  pouvoir  réflecteur  (*). 

En  cela,  je  suis  en  désaccord  avec  M.  K.  Angstrôm,  qui  a 
trouvé  (*)  que  la  surface  de  diffusion  était  en  général  un  ellip- 
soïde de  révolution  ayant  pour  axe  de  rotation  la  perpendiculaire 
à  l'élément  ;  lequel  ellipsoïde,  allongé  quand  l'incidence  est  nor- 


(»)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  6*  série,  t.  X,  p.  354;  1887. 
(•)  Wied,  Ann.,  Band  XXVI;  i885. 
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maie,  se  déforme  quand  l^incidence  croît,  devient  une  sphère  et 
ensuite  un  ellipsoïde  de  révolution  aplati. 

J^ai  déjà  discuté  ces  résultats.  M.  K.  Ângstrôm  a  bien  voulu 
reprendre  quelques-unes  de  ses  expériences  et  attribue  à  des 
erreurs  d'observation  de  ma  part  la  divergence  des  résultats  ob- 
tenus. 

J'avais  attribué  cette  divergence  à  la  présence  d'un  pouvoir  ré- 
flecteur de  la  couche  sous-jacente,  croyant  que  M.  Angstrom  avait 
préparé  ses  plaques  comme  tous  les  physiciens  qui  se  sont  jus- 
qu'ici occupés  de  la  diffusion  des  poudres.  M.  K.  Angstrom,  dans 
sa  réponse  (*),  indique  que,  pour  trois  des  substances  étudiées, 
les  plaques  étaient  taillées  directement  dans  le  gypse,  dans  la  craie 
ou  dans  la  magnésie  blanche. 

Les  conditions  expérimentales  ne  sont  plus  les  mêmes,  et  il  me 
semble  que  dans  ce  cas  les  plaques  diffusantes  ne  sont  plus  des 
plaques  mates,  formées  de  grains  superposés,  mais  des  plaques 
comprimées  (par  les  forces  naturelles,  il  est  vrai)  qui  doivent  pré- 
senter les  anomalies  que  j'ai  constatées  en  étudiant  la  poudre  de 
verre.  J'ai  établi  que  de  pareilles  plaques  présentaient  un  pouvoir 
r(^flecteur  au  voisinage  de  la  normale,  ce  qui  explique  Tellipsoïde 
allongé  de  M.  K.  Angstrom. 

Ce  physicien,  en  étudiant  la  diffusion  de  la  chaleur  par  une 
feuille  de  papier  (^),  a  constaté  que,  pour  des  angles  d'incidence 
inférieurs  à  3o^,  la  symétrie  autour  de  la  normale  n'existait  plus. 
L'inclinaison  de  l'axe  de  symétrie  de  l'ellipsoïde  est  évidemment 
due  au  pouvoir  réflecteur  du  papier.  Pour  les  autres  plaques,  M.  K. 
Angstrom  a  trouvé  pour  surface  de  diffusion  un  ellipsoïde  aplati 
quand  le  rayon  incident  fait  avec  la  normale  un  angle  plus  grand 
que  3o**.  De  ce  que  la  symétrie  autour  de  la  normale  se  conserve, 
il  croit  pouvoir  conclure  que  mon  explication  est  inexacte.  Le 
pouvoir  réflecteur  de  ces  nouvelles  plaques  est  certainement  plus 
faible  que  celui  du  papier,  et' il  est  très  possible  que  des  erreurs 
d'expériences  ne  permettent  pas  de  bien  se  rendre  compte  du 
manque  de  symétrie.  Du  reste,  M.  K.  Angstrom  reconnaît  lui- 


(*)  Note  communiquée  à  l'Académie  Royale  des  Sciences  de  Suéde,  le  ii  mai 
1887,  par  M.  E.  Edlund. 
(«)  Wied.  Annalen,  t.  XXVI,  p.  267  et  fig.  i3. 


PILTSCHIKOFF.  —  ANOMALIES  MAGNÉTIQUES.         43; 

même  que  rexcentricité  de  ces  ellipsoïdes  est  très  petite,  et  il  ad- 
met que,  comme  première  approximation  (  *  ) ,  la  surface  de  diffusion 
peut  être  une  sphère  conformément  à  la  loi  de  diffusion  de 
Lambert, 

M.  K.  Angstrôm  me  fait  le  reproche  de  considérer  les  surfaces 
diffusantes  comme  si  elles  rayonnaient  de  la  chaleur  (2). 

Admettons  un  instant  cette  hypothèse.  La  loi  du  cosinus  de 
Lambert  doit  s'appliquer,  et  la  surface  de  diffusion,  qui  devient 
dès  lors  une  surface  d'émission,  est  une  sphère.  Mais  on  doit,  dans 
ce  cas,  tenir  compte  des  restrictions  que  comporte  la  loi  de 
Lambert,  restrictions  qui  sont  de  même  nature  que  celles  que  j'ai 
données  pour  la  loi  de  diffusion. 

F.  de  la  Provostaye  et  P.  Desains  (')  ont  montré  que  la  loi  du 
cosinus  de  l'émission  n'était  rigoureusement  vraie  que  pour  les 
surfaces  couvertes  de  noir  de  fumée;  qu'elle  cessait  même  de  l'être 
quand  le  noir  de  fumée  était  appliqué  à  ^essence,  au  lieu  de  l'être 
en  flambant  les  surfaces.  En  appliquant  une  lame  de  verre  sur  Tune 
des  faces  du  cube  rayonnant,  les  résultats  ont  été  en  discordance 
complète  avec  la  loi  du  cosinus. 

Ainsi,  la  loi  de  Lambert  n'est  vraie  que  dans  le  cas  particulier 
d'un  corps  absolument  dénué  de  pouvoir  réflecteur. 

Dans  mon  travail  sur  la  diffusion  de  la  chaleur,  je  n'ai  pas  établi 
autre  chose. 


80B  LA  THÉORIE  DES  ANOMALIES  MAMÉTIOUES  ('); 
Par  m.  PILTSCHIKOFF. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  général  Al.  Tillo,  auteur  des  Cartes 
magnétiques  de  l'Europe  orientale,  la  Société  Impériale  de  Géo- 
graphie de  Russie  et  l'Université  de  Kharkoff  ont  bien  voulu  me 


(<)  Note  communiquée  à  TAcadémie  Royale  des  Sciences  de  Suède,  p.  3. 
(«)  Ibid.,  p.  6. 

(•)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  t.  XXIV,  p.  60,  et  Annales 
de  Chimie  et  de  Physiquey  3*  série,  t.  XXII,  p.  393  ;  i848. 
{*)  Cet  article  est  extrait  d'un  travail  publié  par  l'auleur  eu  langue  russe. 
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charger  de  vérifier  les  observations  de  M.  Smirooff,  qui,  en  18749 
a  découvert  de  remarquables  anomalies  magnétiques  aux  environs 
de  Bielgorod  et  de  Koustarnaj^a  (Gouvernement  de  Koursk).  Mes 
recherches  ont  confirmé  l'existence  de  ces  anomalies  et  j'en  ai 
en  outre  trouvé  plusieurs  autres,  notamment  à  Prokhorovka,  Ma- 
riyno,  Nikolskoé,  etc. 

Pour  déterminer  les  causes  de  ces  anomalies,  il  a  fallu  étudier  la 
corrélation  qui  existe  entre  les  masses  magnétiques  perturbatrices 
et  les  déformations  des  diverses  lignes  isomagnétiques,  savoir  les 
lignes  équipotentielles,  isodynamiques,  isogoniques  et  isocli- 
niques. Mais  c'était  une  nouvelle  voie  à  ouvrir  dans  la  Science  ; 
car,  jusqu'à  présent,  la  théorie  des  anomalies  n'a  pas  encore  été 
abordée  (*).  J'ai  donc  pensé  à  en  créer  une  et,  dans  ce  but,  j'ai 
étudié  la  question  originelle  de  la  théorie  des  anomalies  produites 
sur  la  surface  de  la  Terre  par  une.  masse  magnétique  quelconque 
±:  (x,  qui  se  trouve  à  l'intérieur  de  la  Terre.  Voici  l'exposition 
sommaire  de  ma  méthode;  c'est  une  méthode  géométrique  qui 
permet  de  trouver  facilement  diverses  lignes  isomagnétiques. 

1.  Lignes  équipotentielles.  —  Plaçons  l'origine  des  coor- 
données au  point  A  situé  sur  la  surface  de  la  Terre  et  supposons 
que  la  masse  magnétique  ±  [jl  se  trouve  à  la  distance  r^  au- 
dessous  du  point  A.  Prenons  le  méridien  magnétique  du  point  A 
pour  l'axe  des  X  et  la  normale  à  la  surface  de  la  Terre  à  ce  point 
pour  l'axe  des  V  (axes  des  potentiels).  On  aura  alors,  pour  la 
marche  du  potentiel  du  magnétisme  terrestre  normal,  le  long  du 
méridien  de  A,  l'équation 

(1)  V'  =  ^-/iX,     . 

A*  et  n  étant  deux  constantes,  et,  pour  le  potentiel  de  la  force  pro- 
duite par  la  masse  ±  [x,  l'équation 

(2)  V^=    ,~^      > 

AÎ-+-X* 

Construisons  la  courbe  (2).  En  la  faisant  tourner  autour  de 
l'axe  des  V,  on  trouve  une  surface  de  révolution  :  j'appelle  cette 


(*)  Les  seules  indications  que  nous  possédons  ont  été  fournies  par  M.  Thalén. 
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surface  la  génératrice  des  lignes  éqiiipotentielles ;  car,  au  moyeu 
de  cette  surface,  il  uous  sera  facile  de  trouver  toutes  ces  ligues.  En 
effet  : 

Toutes  les  lignes  équipotentielles  ne  sont  autre  chose  que  des 
projections  sur  la  surface  de  la  Terre  des  sections  de  la  géné- 
ratrice, faites  par  un  plan  glissant  le  long  de  l'axe  des  X,  à 
la  condition  de  rester  toujours  parallèle  à  un  plan  invariable 
qui  fait  avec  la  direction  positive  {ou  négative)  de  l'axe  des  X 
le  même  angle  cp  que  fait  la  droite  (i)  a%ec  la  direction  néga-- 
tive  (^ou  positive)  du  même  axe. 

Soit  0  Taugle  entre  Taxe  des  X  et  la  tangente  au  point  d'in- 
flexion de  la  courbe  (2);  si  B  >•  cp,  toutes  les  lignes  équipoten- 
tielles sont  acycliques^  si  0  <C  ^ ,  il  y  aura  des  lignes  fermées.  Dans 
ce  dernier  cas,  il  y  aura  deux  points  essentiels  sur  le  méridien  de 
A,  un  point  double  de  la  ligne  qui  sépare  les  lignes  acycliques 
des  lignes  fermées,  point  que  Gauss  appelle  le  faux  pôle  àe  la 
région  anomale.  L'autre  point,  que  nous  appellerons  vrai  pôle 
local,  forme  la  limite  des  lignes  fermées.  Nous  reviendrons  sur 
ces  deux  points  importants. 

2.  Lignes  isodynamiques.  —  Menons  du  point  y,  où  Ton  sup- 
pose la  masse  db  \l  concentrée,  un  faisceau  des  droites  aux  divers 
points  de  la  surface  de  la  Terre;  portons  sur  chaque  droite,  à 
partir  du  point  9,  un  segment  égal  à  la  force  magnétique  produite 
par  la  masse  di  [x  au  point  d'intersection  de  la  droite  avec  la  sur- 
face de  la  Terre.  Les  extrémités  de  tous  ces  segments  se  trouveront 
ainsi  sur  une  surface  ovoïde. 

Menons  du  point  q  une  droite  qq'  égale  et  parallèle  à  la  force 
normale  du  magnétisme  terrestre  et  au  bout  de  cette  droite  con- 
struisons une  seconde  surface  ovoïde  identique  à  la  première;  il 
est  clair  que  : 

Une  droite  menée  du  point  q  à  un  point  quelconque  M2  de 
la  seconde  surface  représente  précisément  la  force  T,  résul- 
tante dès  deux  composantes;  la  force  T'  du  magnétisme  ter- 
restre normal  et  de  la  force  V  produite  par  la  masse  ±^  au 
point  d'intersection  de  la  surface  de  la  Terre  avec  une  droite 
J.  de  Phys.,  »•  série,  t.  VII.  (Septembre  1888.)  3i 
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menée  du  point  q  au  point  Mj  de  la  première  surface;  ce  point 
M|  sera  choisi  de  manié  'e  à  correspondre  au  point  Mj  de  la 
seconde  surface. 

Construisons  une  sphère  ayant  pour  centre  q  et  pour  rayon  T,; 
soit  s\2  la  ligne  d'intersection  de  cette  sphère  avec  la  seconde  sur- 
face ovoïde.  Portons  sur  la  première  surface  ovoïde  une  ligne  s^ 
identique  à  la  ligne  si^]  alors  : 

Le  cône  ayant  pour  sommet  q  et  pour  directrice  Sg^  coupe  la 
surface  de  la  Terre  suivant  une  courbe,  qui  est  précisément  la 
ligne  isodynamique  sur  laquelle  la  force  magnétique  a  la 
valeur  de  Ti  (*). 

3.  Lignes  isocliniques,  —  Les  deux  surfaces  ovoïdes  précé- 
dentes, qu'on  peut  nommer  les  génératrices  des  lignes  isodyna^ 
miques,  sont  en  même  temps  les  génératrices  des  lignes  isocli- 
niques. En  effet,  construisons  un  cône  ayant  pour  sommet  q^ 
pour  axe  de  révolution  l'axe  des  V  et  pour  angle  au  sommet 
aie  —  i\  soient  o-{2  la  ligne  d'intersection  du  cône  avec  seconde  gé- 
nératrice et  (T/i  une  ligne  sur  la  surface  de  la  première  identique  à 
0-/2  de  la  seconde  ;  alors  : 

Le  cône  ayant  pour  sommet  q  et  pour  directrice  o-/^  coupe  la 
surface  de  la  Terre  suivant  une  courbe  qui  est  précisément  la 
ligne  isoclinique  sur  laquelle  V inclinaison  a  la  valeur  i. 

4.  Lignes  isogoniques,  —  Ayant  trouvé  un  diagramme  des 
lignes  équipotentielles,  nous  pouvons  construire  toutes  les  lignes 
isogoniques  par  un  procédé  graphique  bien  simple  ;  en  effet,  on 
promènera  sur  ledit  diagramme  une  règle  faisant  avec  le  méridien 
magnétique  de  A  un  angle  invariable  8;  si  l'on  marque  succes- 
sivement tous  les  points  d'intersection  de  la  règle  avec  diverses 
lignes  équipotentielles,  on  obtiendra,  en  joignant  par  une  ligne 


(>)  Quant  aux  lignes  d'égales  composantes  horizontales  du  magnétisme  ter- 
restre, leur  recherche  peut  être  également  simplifiée  par  l'introduction  de 
quelques  surfaces  provisoires,  mais  je  n'ose  pas  entrer  dans  les  détails  indispen- 
sables pour  exposer  cette  recherche. 
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continue  tous  les  points  marqués,  la  ligne  isogonique  sur  laquelle 
la  déclinaison  a  pour  valeur  S. 

Les  deux  points  sus-nommés  de  Taxe  des  X,  savoir  le  faux  pôle 
et  le  vrai  pôle  locaux,  jouent  un  rôle  important  dans  tous  les  sys- 
tèmes des  lignes  isomagnétiques  ;  ils  présentent  les  points  où  Tin- 
elinaison  est  égale  à  -b  90^,  où  Fintensité  horizontale  et,  par 
conséquent,  la  déclinaison  sont  égales  à  zéro;  ils  forment  en  outre 
les  points  d'intersection  de  toutes  les  lignes  isogoniques,  etc. 


E.  VAN  AUBEL.  —  An  expérimental  study  on  the  influence  of  magnetism  and 
température  on  the  electrical  résistance  of  bismuth,  and  its  alloys  with  tin  and 
lead  (De  l'influence  du  magnétisme  et  de  la  température  sur  la  résistance  élec- 
trique du  bismuth,  et  de  ses  alliages  avec  Tétai n  et  le  plomb);  PhiL  Mag., 
5«  série,  t.  XXV,  p.  191;  1888. 

Dans  son  Mémoire,  M.  van  Aubel  étudie  le  bismuth  sous  trois 
états  différents  :  1®  coulé  et  refroidi  lentement;  2®  coulé  et  refroidi 
rapidement;  3°  comprimé.  Les  échantillons  qu'il  emploie  renfer- 
ment des  traces  de  cuivre,  de  plomb,  de  fer  et  de  nickel.  Il  les 
coule  en  cylindres  fins,  les  place  dans  un  bain-marie  à  différentes 
températures  entre  les  pôles  d^un  électro-aimant  parcouru  par  un 
courant  de  28  ampères.  Les  résistances  sont  mesurées  par  la  mé- 
thode de  Thompson  ou  par  celle  de  Kirchhoff,  au  moyen  d'un  gal- 
vanomètre dead'beat  de  Siemens  : 

1  **  Influence  de  la  température.  —  La  résistance  s'accroît  généra- 
lement avec  la  température,  mais  quelquefois  elle  diminue  sans 
qu'on  puisse  attribuer  cette  diminution  à  la  présence  de  l'étain  ou 
du  plomb,  comme  l'auteur  s'en  assure  par  l'étude  des  alliages. 

2**  Influence  du  magnétisme.  — L'existence  d'un  champ  magné- 
tique a  toujours  pour  effet  de  produire  un  accroissement  de  résis- 
tance; mais  cet  accroissement  est  plus  faible  que  celui  qu'avait 
annoncé  M.  Righi. 

3°  La  résistance  du  bismuth  comprimé  diminue  de  1 6"^,  8  à  42°i4  \ 
mais,  vers  76'*,  elle  a  éprouvé  un  léger  accroissement. 

L.  HouIlevigue. 
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Herbert  TOMLINSON.  —  The  recalescence  of  iron  (Sur  la  recalesceDce  du  fer); 
PhiL  Mag,,  5«  série,  t.  XXV,  p.  io3;  1888. 

Ce  phénomèDe,  découvert  par  Barrett  et  désigné  par  lui  sous 
le  nom  de  recalescence,  consiste  en  ce  que  du  fer  ou  de  Tacier, 
chauffé  au  rouge  blanc  el  abandonné  au  refroidissement,  subit  à 
certains  moments  une  élévation  brusque  de  température,  et  aug- 
mente d'éclat. 

L'auteur  cherche  la  cause  de  ce  phénomène  dans  un  change- 
ment brusque  d'état  physique,  subissant  un  retard,  mais  se  ma- 
nifestant alors  sous  forme  de  modification  explosive,  pour  em- 
prunter l'expression  de  Clerk  Maxwell  :  phénomène  analogue  au 
magnétisme  rémanent  des  électro-aimants,  aux  décharges  rési- 
duelles des  bouteilles  de  Leyde,  à  la  surfusion  et  au  déplacement 
du  zéro  que  produit  le  verre  trempé  des  thermomètres. 

M.  Tomlinson  cherche  la  cause  du  retard  apporté  à  ces  modifi- 
cations allotropiques  du  fer  dans  Faction  du  frottement  interne 
qui,  par  de  brusques  modifications,  peut  déterminer  un  arrêt 
momentané  dans  la  transformation  progressive  de  Tédifice  ato- 
mique. C'est  pourquoi,  poursuivant  ses  précédentes  recherches  sur 
le  même  sujet  {Philos,  Trans.,  vol.  CLXXVII,  p.  801)  il  est  amené 
à  étudier  la  variation  de  ce  frottement  interne  pour  le  fer  aux  dif- 
férentes températures. 

Son  appareil  consiste  en  un  fil  fin  de  fer,  traversé  par  un  cou- 
rant électrique  de  3o**  Grove  qui  permet  de  l'échauffer  :  un 
ampèremètre  et  une  boîte  de  résistance  intercalés  dans  le  cir- 
cuit permettent  de  mesurer  et  de  faire  varier  l'intensité  du  cou- 
rant. On  imprime  au  fil  des  oscillations  de  torsion,  dont  l'ampli- 
tude ne  dépasse  pas  1°;  de  la  valeur  des  décréments  logarithmiques 
observés  on  déduit,  comme  l'a  montré  l'auteur  dans  un  précédent 
travail,  la  valeur  du  frottement  interne  aux  différentes  tempéra- 
tures. Des  nombres  trouvés  il  résulte  : 

1®  Qu'un  fil  porté  à  1200®,  puis  refroidi,  a  un  décrément  loga- 
rithmique décroissant  avec  le  temps  jusqu'à  une  valeur  constante, 
mais  trois  fois  supérieure  à  celle  qu'il  avait  avant  d'avoir  été  soumis 
à  cette  opération,  ce  qui  prouve  que  le  métal  n'est  pas  revenu  à 
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son  état  moléculaire  primitif,  par  suite  de  Texistence  de  ce  frotte- 
ment interne; 

2^  Que  le  décrément  logarithmique  et  par  suite  le  frottement 
interne  subissent  des  accroissements  très  rapides  vers  55o°  et 
iioo^'C.  environ.  Ces  deux  températures  sont  aussi  celles  où  se 
manifestent  d'autres  modifications  physiques  du  fer,  entre  autres 
des  changements  dans  les  propriétés  thermo-électriques  et  dans  la 
résistance  électrique,  découverts  par  Tait;  il  y  a  donc  à  ces  tem- 
pératures des  modifications  allotropiques  qui  sont,  diaprés  Fau- 
teur, la  cause  première  du  phénomène  de  la  recalescence. 
M.  Tomlinson  indique  aussi  les  hypothèses  faites  par  d'autres  sa- 
vants pour  expliquer  ce  curieux  phénomène.  Ainsi, d'après  Forbes, 
il  faudrait  en  chercher  la  cause  dans  de  brusques  modifications  de 
la  conductibilité  thermique,  tandis  que  F.  Newall  les  interprète 
par  la  formation  de  composés  chimiques,  accompagnée  d'un 
brusque  dégagement  de  chaleur. 

L'auteur  ne  semble  avoir  aucune  connaissance  des  résultats 
beaucoup  plus  précis  consignés  dans  la  thèse  de  doctorat  de 
M.  Pionchon  (p.  43-5o),  et  antérieurs  à  ses  propres  travaux;  en 
tous  cas,  il  n'y  fait  aucune  allusion. 

L.    HoULLEVIGUE. 


Albert  A.  MICHELSON  et  Edward  MORLEY.  —  On  a  method  of  makiog  ihc 
wave-Iength  of  sodium  light  the  actual  and  practical  standard  of  lenght 
(Sur  une  méthode  pour  faire  de  la  longueur  d'onde  de  la  lumière  du  sodium 
rétalon  actuel  et  pratique  de  longueur);  Philosophical  Magazine^  t.  XXIV, 
p.  463;  1887. 

La  méthode  proposée  consiste  à  faire  interférer  deux  rayons,  à 
faire  varier  le  chemin  parcouru  par  l'un  d'eux  d'une  longueur  dé- 
terminée, et  à  évaluer  cette  longueur  par  le  nombre  de  franges 
qui  passent  sous  le  fil  du  réticule.  Les  auteurs  ont  réussi  à  faire 
interférer  des  rayons  avec  une  difi'érence  de ;ii arche  de  200000  lon- 
gueurs d'onde,  en  employant  comme  source  de  lumière  un  tube 
de  Geissler  contenant  du  sodium.  Ils  estiment  qu'on  peut  apprécier 
dans  ces  conditions  ^  de  longueur  d'onde,  ce  qui  donnerait  une 
approximation  de  aooo>oo' 
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D^autres  expériences  ont  ëté  faites  avec  du  thallium,  du  lithium 
et  de  rhydrogène,  qui  ont  donné  des  franges  avec  des  différences 
de  marche  allant  jusqu'à  5oooo  ou  looooo  longueurs  d'onde.  La 
raie  rouge  de  l'hydrogène  a  montré  cette  particularité  intéres- 
sante, que  les  franges  disparaissent  pour  des  différences  de  marche 
de  i5ooo  et  de  4^000  longueurs  d'onde,  ce  qui  ferait  supposer 
que  cette  raie  est  double,  mais  beaucoup  plus  resserrée  que  la 
double  raie  du  sodium.  Ce  dédoublement  n'a  pas  encore  élé  ob- 
servé directement.  Gouy. 


Albbrt  a.  MICHELSON  et  Edward  MORLEY.  —  Oa  the  relative  motion  of  the 
Earth  and  the  luminiferous  a:ther  (Sur  le  mouvement  relatif  de  la  Terre  et  de 
l'éther  lumineux);  Philosophical  Magazine^  t.  XXIV,  p.  449»  1887. 

Les  auteurs  ont  repris,  dans  de  meilleures  conditions,  leurs 
expériences  antérieures  (*  ),  qui  avaient  pour  objet  d'examiner  s'il 
est  possible  de  mettre  en  évidence,  par  des  phénomènes  d'inter- 
férences, le  mouvement  relatif  de  la  Terre  et  de  l'éther.  La  mé- 
thode employée  consiste,  comme  précédemment,  à  faire  interférer 
deux  rayons  ayant  parcouru  dans  l'air  des  chemins  égaux,  l'un 
dans  la  direction  du  mouvement  de  la  Terre,  l'autre  dans  une  direc- 
tion perpendiculaire;  en  faisant  tourner  l'appareil  de  180®,  on  doit 
observer,  si  l'éther  est  immobile,  un  déplacement  des  franges. 

Dans  de  pareilles  expériences,  les  termes  de  l'ordre  du  rapport 

y  de  la  vitesse  de  la  Terre  à  la  vitesse  de  la  lumière  s'éliminent  du 
résultat  final,  qui  ne  dépend  que  des  termes  de  l'ordre  de  y^>  cir- 
constance qui  exigerait  peut-être  une  revision  très  attentive  de  la 
théorie. 

Pour  éviter  les  trépidations  et  les  chocs  pendant  la  rotation  de 
l'appareil,  celui-ci  est  placé  sur  un  flotteur  reposant  sur  un  bain 
de  mercure.  Le  chemin  parcouru  par  les  rayons,  amplifié  par 
plusieurs  réflexions,  est  d'environ  1 1",  le  déplacement  prévu  est 
de  0,4  frange  avec  la  lumière  du  sodium. 


(')  American  Journal,  1881.  Analysé  dans  le  Journal  de  Physique,  a*  léric, 
t.  I,  p.  i5a;  1882. 
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Les  expériences  ont  donné  des  résultats  nellement  négatifs;  le 
déplacement  réel  serait  certainement  plus  petit  que  la  vingtième 
partie  du  déplacement  prévu.  Il  en  résulterait  donc  que  Téther 
partage,  au  moins  en  grande  partie,  le  mouvement  de  la  Terre,  ce 
qui  obligerait  à  transformer  la  théorie  de  Taberration  (  *  ). 

Les  auteurs  terminent  leur  Mémoire  en  décrivant  plusieurs 
autres  dispositifs  qu'ils  se  proposent  d'employer  pour  l'étude  de 
la  même  question.  Gouy. 


Stantb  ARRHENIUS.  —  Ueber  das  LeilungsvermOgen  beleuchteter  Luft  (Coo- 
ductibililé  de  Tair  éclairé);  Wied.  Ann.,  t.  XXXIII,  p.  638;  1888. 

L'auteur  a  confirmé,  par  les  expériences  suivantes,  les  résultats 
indiqués  dans  son  premier  Mémoire  (^).  Un  tube  cylindrique  court 
est  fermé  à  une  extrémité  par  une  plaque  de  quartz  de  3""  d'é- 
paisseur; deux  fils  de  platine  sont  soudés  dans  la  paroi  à  une 
petite  distance  de  la  plaque  et  deux  pointes  placées  en  dehors  et 
très  près  de  cette  plaque  permettent  de  faire  passer  des  étincelles 
électriques  de  façon  à  illuminer  l'intervalle  compris  entre  les 
deux  fils.  Ces  fils  sont  réunis  à  un  galvanomètre  sensible  et  à  une 
pile  de  38  éléments  Latimer-Clark. 

Tant  que  les  étincelles  ne  passent  pas,  le  galvanomètre  reste  au 
repos;  dès  qu'elles  commencent  à  passer,  il  dévie  d'environ 
100  divisions.  L'interposition  d'un  corps  isolant  peu  transparent 
ramène  l'aiguille  presque  au  o^,  il  en  est  de  même  si  l'on  éloigne 
les  étincelles  de  la  plaque  de  quartz  ou  si  cette  plaque  vient  à  se 
dépolir  par  l'action  des  étincelles. 

La  déviation  passe  par  un  maximum  pour  une  pression  de  4"" 
à  5"*™,  les  résultats  sont  identiques  à  ceux  observés  dans  la  lumière 
de  la  cathode.  On  peut  donc,  pour  constater  la  conductibilité 
électroly tique  de  l'air  éclairé,   reprendre  le   tube  à  angle   droit 


(«)  On  lira  avec  intérêt,  sur  le  rapport  de  Téther  et  des  corps  pondérables  et  la 
théorie  de  raberratlon,  un  important  Mémoire  de  M.  Lorenz  {Archives  néerlan- 
daises, t.  XXI). 

(■)  Voir  p.  306  de  ce  volume. 
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muni  d^une  plaque  d^aluminium  et  d'un  fil  de  platine  décrit  dans 
le  premier  Mémoire,  avec  cette  différence  que  la  seconde  branche 
porte  un  tube  latéral  qui  permet  d'y  introduire  deux  fils  très  rap- 
prochés fixés  dans  la  tubulure  par  de  la  gomme  laque. 

On  mesure  la  différence  de  potentiel  entre  ces  fils  et  l'on  trouve 
avec  un  fil  de  zinc  ordinaire  et  un  fil  de  platine  une  différence 
moyenne  de  o'***S86  quand  la  pression  varie  de  o""",3  à  o"",  aa. 
Le  courant  marche  dans  Pair  du  Zn  au  Pt,  et  diminue  peu  à  peu 
avec  le  temps,  par  suite  probablement  d'une  légère  oxydation  du 
zinc;  ces  résultats  sont  semblables  à  ceux  que  donnerait  une 
couche  d'eau  entre  les  deux  fils. 

La  différence  observée  étant  du  même  ordre  de  grandeur  que 
l'effet  voltaïque  entre  les  deux  métaux,  on  peut  en  conclure  que 
cet  effet  se  produit  au  contact  des  métaux  et  du  gaz  ambiant.  Il 
est  probable  aussi,  quoiqu'on  ne  puisse  le  constater  directement, 
que  la  lumière  produit  des  effets  analogues  sur  de  l'air  soumis  à 
des  pressions  plus  fortes  ;  ce  résultat  serait  d'accord  avec  les  expé- 
riences de  Hertz  (*),  qui  a  montré  que  l'air  éclairé  laisse  passer 
plus  facilement  les  étincelles  que  celui  qui  ne  l'est  pas. 

C.  Dacuewet. 


R.  VON  HELMHOLTZ.  —  Versuche  mit  ^nem  Dampfstrahl  (Recherches  sur  un 
jet  de  vapeur);  Wied.  Ann.y  t.  XXXII,  p.  i;  1887. 

Un  jet  de  vapeur,  s'échappant  par  un  orifice  de  i"*"*  à  2""*  de 
diamètre,  éclairé  obliquement  et  observé  sur  un  fond  noir,  est 
invisible  à  sa  partie  inférieure  et  présente  à  sa  partie  supérieure 
l'aspect  blanchâtre  bien  connu.  Or  on  peut  modifier  cet  aspect 
de  plusieurs  manières  :  si  l'on  approche  une  pointe  électrisée,  le 
jet  devient  immédiatement  bleu  d'azur  ou  bien,  suivant  la  quan- 
tité d'électricité  débitée  par  la  machine,  pourpre,  rouge,  jaune, 
vert,  etc.,  colorations  qui  doivent  être  intimement  liées  aux  dimen- 
sions des  gouttelettes  liquides;  une  pointe  électrisée  a  donc  le 
pouvoir  de  provoquer  la  condensation  de  la  vapeur  sursaturée  qui 
se  trouve  à  la  partie  inférieure  du  jet. 

(')  Ann.  der  Physikj  t.  XXXI,  p.  983. 
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On  obtient  le  même  résultat  en  approchant  du  jet  de  vapeur  un 
fil  de  platine  porté  à  une  vive  incandescence  par  un  courant- élec- 
trique ou  des  fils  d'argent,  de  fer,  de  cuivre,  de  laiton ,  qu'on  a 
simplement  rougis  dans  une  flamme,  ou  même  du  verre  chaufTé 
au-dessous  du  rouge,  ou  enfin  une  matière  organique,  bois, 
papier,  etc.,  en  combustion  lente. 

Les  produits  d'une  flamme  quelconque  (la  flamme  de  l'alcool 
pur  exceptée),  dirigés  sur  le  jet  à  l'aide  d'une  cheminée  ou  par 
simple  insufflation,  produisent  un  eflet  très  énergique,  et  l'auteur 
rappelle  à  ce  sujet  que,  lorsqu'on  visite  les  solfatares  de  Naples, 
les  guides,  pour  montrer  la  vapeur  d'eau  qui  se  dissipe  rapidement 
au  soleil,  brûlent  quelques  ramilles  ou  un  morceau  de  papier,  ce 
qui  fait  apparaître  aussitôt  de  gros  flocons  de  fumée  blanche. 

Enfin,  des  traces  de  certaines  substances  chimiques,  introduites 
dans  le  jet  de  vapeur,  produisent  encore  la  même  modification  : 
tels  sont  les  acides  chlorhjdrique  et  azotique,  mais  surtout  l'acide 
sulfurique  concentré. 

On  sait  que  les  poussières  solides  provoquent  la  condensation 
des  vapeurs  sursaturées;  mais  leur  présence  ne  saurait  être  invo- 
quée ici  pour  l'explication  de  la  plupart  des  faits  qui  précèdent. 
L'auteur  croit  devoir  attribuer  plutôt  ces  faits  à  des  ébranlements 
moléculaires,  dont  il  compare  l'effet  à  celui  des  ébranlements  mé- 
caniques sur  les  liquides  surfondus  ou  sursaturés  :  une  flamme, 
par  exemple,  doit  être  le  siège  de  mouvements  intimes  extrême- 
ment variés,  et  les  atomes  chimiques,  qui  y  passent  incessamment 
d'une  combinaison  dans  une  autre,  doivent  s'y  trouver  dans  des 
conditions  toutes  particulières  d'instabilité;  ces  mouvements  et 
ces  états  instables  d'équilibre  laissent  encore  des  traces  dans  les 
produits  de  la  combustion  à  une  certaine  distance  de  la  flamme 
proprement  dite  et  déterminent  les  phénomènes  observés. 

La  lueur  qui  se  produit  à  l'extrémité  d'une  pointe  électrisée  et 
la  présence  de  l'ozone  dans  son  voisinage  montrent  que  cette  pointe 
est  la  cause  d'ébranlements  comparables  à  ceux  que  provoquent 
les  combustions  vives,  et  l'analogie  entre  les  deux  phénomènes  se 
retrouve  encore  dans  ce  fait  qu'ils  fournissent  tous  deux  un  moyen 
de  faire  passer  l'électricité  au  travers  des  gaz. 

Quant  aux  corps  solides  incandescents,  ils  peuvent  agir,  soit  par 
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des  particules  solides  émises  par  leur  surface,  soit  par  suite 
d'ébranlemeuts  chimiques  quMls  communiquent  aux  gaz  environ* 
nants.  Gh.  Rivière. 


A.  WULLNER.  —  Ueber  den  electrischen  Rflekstand  und  die  Influenz  in  diele- 
trischen  Kôrpera(Sur  le  résidu  électrique  et  riofluence  dans  les  diélectriques); 
Wied.Ann.,  t.  XXXII,  p.  19;  1887. 

On  sait  que,  quand  on  cherche  à  déterminer  le  pouvoir  induc- 
teur spécifique  de  la  lame  isolante  d'un  condensateur,  on  trouve 
un  nombre  qui  augmente  avec  le  temps  de  charge. 

L'auteur  a  repris  d'anciennes  eiLpériences  pour  étudier  ce  phé- 
nomène pendant  les  premiers  instants  de  l'influence  du  diélec- 
trique. La  méthode  consiste  à  observer,  à  l'aide  d'un  électromètre, 
les  variations  de  potentiel  d'un  condensateur  qui  a  reçu  une  charge 
déterminée:  les  premières  lectures  sont  échelonnées  à  des  inter- 
valles de  vingt  secondes,  les  suivantes  à  des  intervalles  d'une  ou 
deux  minutes*,  les  expériences  ont  porté  sur  des  bouteilles  de 
Leyde  et  sur  des  disques  de  verre,  d'ébonile,  de  gomme-laque,  de 
parafline,  de  soufre  et  de  mica. 

D'une  manière  générale,  le  potentiel  correspondant  à  une  charge 
déterminée  diminue  très  rapidement  pendant  les  premières  se- 
condes, puis  varie  à  peu  près  comme  les  termes  d'une  progression 
géométrique  faiblement  convergente.  La  loi  de  cette  variation 
change  d'une  substance  à  l'autre,  et  ne  reste  même  pas  toujours 
la  même  pour  une  lame  isolante  donnée.  La  mesure  du  pouvoir 
inducteur  spécifique  après  une  charge  aussi  courte  que  possible 
donne  aussi  des  nombres  différents  pour  des  substances  qui  sont 
en  apparence  identiques,  mais,  du  moins,  fournit  toujours,  pour 
une  lame  donnée,  sensiblement  le  même  résultat. 

Ch.  Rivière. 
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F.  EXNER.  ->  Zor  Contacttheorie  (Sur  la  théorie  du  contact); 
Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  53;  1887. 

W.  HALLWACHS.—  Zur  Théorie  einiger  Versuche  Exner's  (Théorie de  quelques 
recherches  de  F.  Exner);  ibid.,  p.  64. 

D'après  la  théorie  de  la  force  électromotrice  de  contact,  un  con- 
ducteur métallique,  mis  en  relation  avec  le  sol,  doit  se  mettre  à 
un  potentiel  déterminé  et  prendre,  par  conséquent,  une  charge 
correspondant  à  ce  potentiel  ;  si  Ton  isole  ensuite  ce  conducteur 
et  qu'on  vienne  à  modifier  sa  capacité,  la  charge  restant  constante, 
le  potentiel  changera,  ce  qu'on  devra  pouvoir  reconnaître  à  l'aide 
d'un  éleclromètre.  Or  les  expériences  instituées  par  M.  £xner 
pour  essayer  de  mettre  cette  variation  en  évidence  ont  toujours 
donné  des  résultats  négatifs  :  en  dernier  lieu,  il  emploie  comme 
conducteur  variable  un  système  de  deux  plateaux  communiquant 
entre  eux,  placés  d'abord  au  contact,  et  dont  on  double  la  capa- 
cité en  les  écartant  l'un  de  l'autre;  avec  des  plateaux  de  graphite, 
de  cuivre,  d'étain,  on  n'obtient  rien;  mais,  avec  des  métaux  faci- 
lement oxydables,  comme  le  zinc,  on  observe  des  déviations  que 
l'auteur  attribue  à  l'électrisation  de  couches  superficielles  et  iso- 
lantes d'oxyde,  et  c'est  ainsi  qu'il  explique  le  résultat  d'expé- 
riences que  M.  Uljanin  avait  opposées  aux  siennes  et  qui  n'avaient 
été  faites  qu'avec  des  conducteurs  de  zinc  ou  de  laiton, 

M.  Hallwachs  attaque  à  son  tour  les  conclusions  de  M.  Exner  : 
ce  dernier  disposait  ses  deux  plateaux  à  l'intérieur  d'une  cage 
métallique  dont  il  ne  semble  pas  avoir  tenu  compte.  M.  Hallwachs 
refait  la  théorie  de  l'expérience  en  y  introduisant  cette  condition 
et  montre  que  la  déviation  indiquée  par  la  loi  du  contact  pouvait 
être  très  faible  ou  même  tout  à  fait  nulle;  les  détails  publiés  par 
M.  Exner  ne  sont  d'ailleurs  pas  assez  circonstanciés  pour  per- 
mettre le  calcul  exact  de  cette  déviation. 

Ch.  Rivière. 
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J.  ELSTER  et  H.  GEITEL.  —  Ueber  die  ElectriciUtseolwickelung  bei  dcr  Trôpf- 
chenreibung  (Production  d'électricité  par  le  frottemeot  des  gouttelettes  li- 
quides); IVied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  74;  1887. 

I"  Quand  on  dirige  le  jet  d'un  pulvérisateur  contre  une  plaque 
solide  reliée  à  un  électromètre,  dont  la  surface  est  mouillée  par 
le  liquide,  on  peut  observer  des  phénomènes  électriques  variables 
dus  à  l'influence  de  corps  électrisés  sur  le  jet  ou  sur  la  plaque  ré- 
ceptrice, mais  le  frottement  des  gouttelettes  contre  cette  dernière 
ne  produit  pas  d'électricité. 

2°  On  observe,  au  contraire,  une  forte  électrisation  devant  la- 
quelle les  phénomènes  d'influence  deviennent  négligeables,  quand 
le  corps  solide  est  recouvert  d'un  enduit  de  cire,  de  gomme  laque, 
de  soufre  ou  de  graisse,  qui  l'empêche  d'être  mouillé  ;  les  feuilles 
de  certaines  plantes  (capucines,  tulipes,  etc.)  donnent  des  résul- 
tats remarquables  ;  les  gouttelettes  deviennent  positives,  le  corps 
frotté  négatif.  Un  mince  filet  d'eau  qui  se  résout  en  gouttes  pro- 
duit le  même  efl'et  que  le  jet  d'un  pulvérisateur. 

3®  Une  surface  chaude,  au  contact  de  laquelle  les  gouttelettes 
liquides  prennent  l'état  sphéroïdal,  donne  des  résultats  sembla- 
bles :  avec  des  gouttelettes  d'eau  ou  d'éther,  la  surface  est  néga- 
tive aux  températures  les  plus  élevées,  positive  auK  températures 
plus  basses;  avec  l'alcool,  elle  est  toujours  négative. 

Ch.  Rivièhe. 


W.  HANKEL.—  Endgûltige  Feststellung  der  auf  denBergkrystalleo  au  den  Enden 
der  Nebenaxen  bei  steigeader  und  sinkender  Temperatur  auftretendea  electri- 
schen  Polarisation  (Fixation  définitive  des  polarités  électriques  produites  dans  le 
cristal  de  roche  aux  extrémités  des  axes  secondaires  quand  on  élève  ou  qu'on 
abaisse  la  température);  Wied.  Ann,,  t.  XXXII,  p.  91;  1887. 

Le  Mémoire  de  M.  Hankel  renferme  la  description  minutieuse 
des  phénomènes  électriques  que  l'auteur  a  observés  sur  deux 
échantillons  de  quartz.  Comme  dans  ses  précédents  Mémoires, 
M.  Hankel  rapporte  les  efl*ets  assez  complexes  qu'il  a  obtenus  par 
échauflement  ou  refroidissement  à  deux  propriétés  distinctes,  la 
pyro-électricité  (qu'il  nomme  thermo-électricité)  et  ce  qu'il  ap- 
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pelle  YactinO'électricité;  il  est  toujours  en  désaccord  avec 
MM.  Friedel  et  Curie  en  ce  qui  concerne  le  sens  des  axes  de  pyro- 
électricité et  nous  ne  pouvons,  au  sujet  de  la  critique  générale  de 
ses  expériences,  que  renvoyer  aux  Notes  que  les  deux  savants 
français  ont  publiées  dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie 
des  Sciences,  t.  XCVI,  p.  1262  et  1889  (année  i883).  M.  Hankel 
est  d'ailleurs  d'accord  avec  MM.  Friedel  et  Curie  en  ce  qui  con- 
cerne Teffet  produit  par  la  compression. 

Ch.  Rivière. 


S.  KALISCHER.  —  Ueber  die  Beziehung  der  electrischen  Leitungsfâhigkeit  des 
Selens  zum  Lichte  (Action  de  la  lumière  sur  la  conductibilité  électrique  du 
sélénium);  Wied,  Ann,,  t.  XXXII,  p.  to8;  1887. 

Le  sélénium  passe  pour  avoir  une  résistance  électrique  moindre 
à  la  lumière  que  dans  l'obscurité  ;  le  fait  ne  semble  pas  être  abso- 
lument général;  et  M.  Kalischer  a  eu  entre  les  mains  trois  récep- 
teurs à  sélénium  dont  la  résistance  augmente  peu  à  peu  à  la  lu- 
mière pour  diminuer  ensuite  dans  l'obscurité.  Toutefois,  il  y  a 
encore  un  certain  éclairement,  mais  un  éclairement  très  faible, 
qui  donne  un  maximum  de  conductibilité.  Enfin,  il  y  a  peut-être 
quelque  relation  entre  les  phénomènes  observés  et  la  nature  des 
armatures  métalliques  qui  sont  en  contact  avec  le  sélénium. 

Ch.   Rivière. 


J.  GUBKIN.  —  Electrolytische  Metallabscheidung  an  der  freien  OberflSche  einer 
Salzlôsung  (Précipitation  électrolytique  d'un  métal  à  la  surface  d'une  dissolu- 
tion saline);  Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  ii4;  1887. 

Avec  une  pile  assez  puissante  (1000  éléments  Planté),  on  peut 
faire  passer  un  courant  entre  une  électrode  positive  noyée  dans 
une  dissolution  saline  et  une  électrode  négative  placée  au-dessus 
de  la  surface  libre  du  liquide;  c'est  alors  sur  cette  surface  que  se 
dépose  le  métal.  L'auteur  a  étudié  les  conditions  de  celte  expé- 
rience et  les  circonstances  qui  l'accompagnent. 

Ch.  Rivière. 
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F.  STREINTZ.  ~  Experimentaluntersucbung  iiber  die  galvaniscke  Polarisation 
(Recherches  expérimentales  sur  la  polarisation  galvanique);  Wied.  Ann., 
t.  XXXn,  p.  ii6;  1887. 

Un  diapason  interrupteur  ferme  alternativement  deux  circuits  : 
le  premier  comprend  une  pile,  un  galvanomètre  et  un  voltamètre, 
le  second  un  électromètre,  Tune  des  électrodes  du  voltamètre  et 
une  lame  de  zinc  plongeant  dans  une  dissolution  saturée  de  sul- 
fate de  zinc.  On  peut  mesurer  ainsi,  à  Télectromètre,  la  force  élec- 
tromotrice de  polarisation  très  peu  de  temps  après  la  rupture  du 
courant  polarisant. 

Avec  Y  aluminium,  cet  intervalle  de  temps  est  encore  trop  long 
pour  qu'on  puisse  mesurer  la  polarisation  de  Télectrode  négative  : 
cette  polarisation,  qu'on  a  trouvée  antérieurement  égale  à  o'"*',  53, 
disparaît  en  effet  aussitôt  après  le  passage  du  courant  primaire 
dans  le  voltamètre.  La  polarisation  de  Télectrode  positive  est 
remarquable  par  la  valeur  considérable  qu'elle  peut  acquérir 
(17  volts  quand  la  pile  est  de  28"^,  8);  elle  est,  dans  des  limites  très 
étendues,  proportionnelle  à  la  force  électromotrice  polarisante, 
dont  elle  est  environ  les  ^. 

Avec  Vargent,  la  polarisation  de  l'électrode  négative  est,  au 
maximum,  égale  à  0^,96,  mais  varie  assez  irrégulièrement  avec 
l'intensité  du  courant  polarisant.  La  polarisation  de  l'électrode 
positive  croît  avec  la  force  électromotrice  de  la  pile  pour  atteindre 
un  maximum  de  i°,4*  ^h*  Rivière. 


A.  VON  WALTENHOFEN.  —  Neuere  Versuche  Qber  die  Magnetiserungsformel 
(Nouvelles  recherches  sur  la  formule  relative  à  l'aimantation);  Wied.  Afin,, 
t.  XXXII,  p.  i33;  1887. 

Cette  formule  est  la  suivante  : 

y  —  kni^l^d, 

y  désigne  le  moment  magnétique  du  barreau  en  unités  C.G.S., 
/  sa  longueur  et  d  son  diamètre  en  centimètres,  n  le  nombre  des 
spires  qui  le  recouvrent,  i  l'intensité  du  courant  en  ampères. 
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L'auleur,  ayant  eu  roccasion  d'expérimenter  un  électro-aimant 
d'une  grosse  machine  Edison,  a  trouvé  pour  le  coefficient  k  la 
valeur  0,1 5.  En  joignant  cette  détermination  à  des  observations 
antérieures,  on  a  une  série  de  mesures  portant  sur  des  barreaux 
dont  le  poids  a  varié  dans  le  rapport  de  i  à  3ooo,  et  qui  ont  donné 
pour  k  des  nombres  compris  entre  0,12  et  o,i5;  les  petites  varia- 
tions de  ce  coefficient  semblent  liées  à  la  forme  de  Télectro-aimant 
ou  à  la  qualité  du  fer.  Ch.  Rivière. 
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Le  Journal  de  Physique  théorique  et  appliquée  paraît  chaque  mois  el 
forme  par  an  un  volume  grand  in-8  de  36  feuilles,  avec  ûgures  dans  le 
texte.  Les  seize  premiers  volumes,  1872,1873,1874,1875,1876,1877,  1878, 
1879,  1880,  1881,  1882,  i883,  1884,  i885,  1886,  1887  se  vendent  séparé- 
ment        1 5  fr . 

Les  ahonneinents  sont  annuels  et  partent  de  janvier. 

Prix  pour  un  an  (la  numéros)  : 

Paris  el  pays  faisant  partie  de  l'Union  postale i5  fr. 

Autres  paya 17 

Oïl  s'abonne  dans  tous  les  bureaux  de  poste,  au  nom  de  M.  Ch.  Baisse, 
rue  de  Bécon,  55,  à  Courbevoie  (Seine). 

Tout  ce  qui  concerne  la  rédaction  doit  être  adressé  à  M.  Bouty,  rue  du 
Val-de-Grâce,  9. 

Tout  ce  qui  concerne  Tadminisiration  doit  être  adressé  à  M.  Brisse,  rue 
de  Bécon,  55,  à  Courbevoie  (Seine). 


LIBRAIRIE  GAUTHIER-VILLARS  ET  FILS, 

QUAI   DES  GRANDS-AUGUSTINS,    55,  A   PARIS. 


JÂMIN  (J.),  Secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des  Sciences,  et  BOUTY, 
Professeur  à  la  Faculté  des  Sciences. —  Cours  de  Physique  à  l'usage  de 
la  classe  de  Mathématiques  spéciales.  2" édition.  Deux  volumes  in>8, 
avec  458  figures  dans  le  texte  et  G  planches  sur  acier;  1886. . ,     20  fr. 

On  vend  séparément  : 

Tome  I  :  Instruments  de  mesure.  Hydrostatique.  —  Optique  géomé- 
trique. —  Notions  .sur  les  phénomènes  capillaires.  In-8,  avec  3  la  figures 
dans  le  texte  et  4  planches "ïo  fr. 

Tome  II  :  Thermométrie.  Dilatations.  —  Calorimétrie.  In-8,  avec  146 
fi.i^ures  dans  le  texte  et  2  planches i o  fr. 

Cette  nouvelle  édition,  destinée  aux  élèves  de  la  classe  de  Mathématiques  spé- 
ciales, correspond  exactement  au  programme  actuel  d'admission  à  4'École  Po- 
lytechnique. Elle  comprend,  avec  un  Chapitre  sur  les  phônoraènes  capillaires, 
quatre  petits  Iraités  distincts,  extraits  du  î^rond  Ouvrage  de  MM.  Jamin  et 
lîouly,  mais  rédigés  spécialement,  et  dès  l'origine,  en  vue  des  élèves  des  lycées. 

Ceux  d'entre  eux  qui  poursuivront  l'étude  de  la  Physique,  dans  les  grandes 
Kcolcs  de  l'Etat  ou  dans  les  Facultés,  pourront  se  procurer  le  reste  du  grand  Ou- 
vrage. Ils  y  trouveront  traitées,  avec  tous  les  développements  que  comporte  Potat 
actuel  de  la  Science,  les  matières  correspondant  à  l'enseignement  supérieur  de  la 
Physique. 
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SUR  LUTEniTÉ  ABSOLUS  BE  LA  PESAITBini; 

Par  m.  le  Commandant  DEFFORGES. 

(3-  arlicle)  (»). 

lY.  —  Pendules  de  Brvnner. 

Les  avantages  de  la  méthode  d'observation  que  nous  avons  dé- 
crite en  dernier  lieu,  au  point  de  vue  de  l'élimination  des  erreurs 
systématiques,  sont  évidents  en  théorie;  mais  il  est  nécessaire 
d^examiner  si  les  conditions  à  satisfaire,  déterminées  par  l'ana- 
lyse, sont  faciles  à  réaliser  dans  la  pratique. 

Avant  tout,  il  faut  fixer  une  limite  de  Terreur  à  craindre. 
L'examen  attentif  des  résultats  obtenus  pour  la  détermination  de 
la  correction  de  pendule  dans  la  mesure  des  différences  de  longi- 
tude permet  de  fixer  à  o%i  l'erreur  à  craindre  dans  l'appréciation 
de  la  marche  diurne  d'une  horloge. 

En  se  proposant  de  ne  pas  laisser  subsister,  dans  la  détermi- 
nation de  la  durée  théorique  t  d'un  pendule  réversible,  d'autre 
erreur  que  celle  qui  provient  de  l'horloge  de  comparaison,  on  est 
conduit  à  adopter  comme  limite  de  la  valeur  absolue  des  erreurs 
systématiques  tolérables  dans  un  appareil  fondé  sur  la  méthode 
précédente 

O'jOOOOOOI, 

soit  moins  de  -^  de  seconde  par  jour. 
Pour  que  le  terme 

n  atteigne  pas 

O^jOOOOOOl, 

il  faut  et  il  suffit,  avec  un  support  d*élasticité 

s  =  0,00001, 

soit  à  peu  près  l'élasticité  du  support  de  Repsold  du  Service  géo- 
graphique, que 

Pt—pi<o^^,oi 

ou  que  les  deux  pendules  aient  même  poids  à  10^'  près. 

(')   Voir  p.  239  et  347  de  ce  volume. 

J.  (U  Phy$.,  a«  série,  t.  VII.  (Octobre  1888.)  3j 
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Il  ne  paraît  pas  difficile  de  réaliser  deux  pendules  remplissant 
cette  condition. 

La  condition  d^élimination  de  Finfluence  de  la  différence  des 
rayons  de  courbure  est  un  peu  plus  délicate  :  elle  dépend  de  la 
valeur  de  cette  différence,  et  par  conséquent  aussi  de  Timportance 
du  chiffre  représentant  le  rayon  de  courbure  absolu.  Sans  entrer 
dans  des  détails  qui  seraient  oiseux  à  cette  place,  je  dirai  qu^il  est 
facile  de  rencontrer,  avec  les  méthodes  de  taille  connues,  des 
courbures  de  plusieurs  dixièmes  de  millimètre  de  rayon,  avec  des 
différences  du  même  ordre  d'un  couteau  à  l'autre.  En  particulier, 
la  méthode  décrite  par  Kater  (*)  conduit  presque  infailliblement 
à  ce  résultat. 

Si  donc  on  exprime,  en  fonction  de  la  différence,  p  —  p',  des 
rayons  de  courbure  des  deux  couteaux  employés,  la  condition  que 
le  terme 


s 

soit  inférieur  à 


en  supposant  que 


et 


on  trouve 


o',ooooooi; 
^  _  3 


I2a  — (p—  p')  <  0,0000001 

o 


OU,  très  approximativement, 

0,0000001 

On  forme  alors  le  Tableau  suivant  : 

a 
p  —  p'.  (valeur  limite). 


0,00001 


iioo 


(')  Cette  méthode  consiste  à  aiguiser  le  couteau  sur  un  plan  garni  d'émeri  très 
fin  et)  après  avoir  obtenu  une  arête  aussi  nette  et  fine  que  possible,  de  passer 
doucement  cette  arête  sur  le  plan  pour  abattre  les  inégalités  du  tranchant  et 
donner  à  Tarète  une  forme  rectiligne. 
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C'est-à-dire,  si  la  différence  des  rajons  de  courbure  moyens 
des  deux  couteaux  est  inférieure  au  centième  de  millimètre,  l'éga- 
lité des  rapports  vr>  -n-  doit  être  réalisée  au  ^hô  P^'^s,  pour  satis- 
faire aux  conditions  d'élimination.  En  ne  considérant  qu'un  pen- 
dule de  i"*,  le  constructeur  a  une  tolérance  d'environ  ~  de 
millimètre  pour  la  position  du  centre  de  gravité. 

La  réalisation  de  Tégalité  des  deux  rapports  dans  deux  pendules 
distincts  avec  cette  approximation  ne  présente  pas  de  sérieuses 
diffîcultés. 

Mais  si  les  rayons  de  courbure  des  couteaux  sont  tels  que  leur 
différence  atteigne  -^  de  millimètre  ou  plus,  la  valeur  de  a  devient 
si  petite  que  le  plus  habile  constructeur  ne  peut  répondre  avec 
une  précision  suffisante  de  la  position  des  deux  centres  de  gravité. 

C'est  donc,  à  la  fois,  par  une  juste  répartition  des  masses  dans 
les  deux  pendules  et  par  le  travail  de  l'arête  des  couteaux  que 
Ton  arrivera  à  faire  disparaître  Tinfluence  des  rayons  de  courbure. 
Or,  il  est  difficile  de  rendre  ces  derniers  égaux  à  cause  de  leur 
petitesse.  C'est  en  les  rendant  aussi  faibles  que  possible  qu*il  faut 
chercher  à  diminuer  leur  différence.  C'est  au  moins  à  cette  solu- 
tion, comme  on  le  verra  tout  à  l'heure,  que  je  me  suis  arrêté. 

MM.  Brunner  frères,  les  habiles  constructeurs  bien  connus,  ont 
construit,  pour  le  Service  géographique,  un  appareil  pour  la 
mesure  de  l'intensité  de  la  pesanteur  fondé  sur  ces  principes 
{Planche  hors  texte).  Il  comprend  ; 

Deux  pendules  ayant  i"*  et  o",5o  entre  les  arêtes  de  leurs  cou- 
teaux communs; 

Un  plateau  servant  de  support  et  destiné  à  être  scellé  à  deux 
piliers  ; 

Un  appareil  pour  mesurer  Tétendue  de  l'entraînement  du  sup- 
port par  les  pendules  en  mouvement; 

Un  appareil  destiné  à  l'observation  des  coïncidences  ; 

Un  comparateur  pour  la  mesure  de  la  longueur  des  deux  pen- 
dules et  la  détermination  de  la  position  de  leur  centre  de  gravité. 

Pendules,  —  Ils  sont  formés  de  tubes  creux  eu  laiton  de  So""* 
de  diamètre,  de  3™"*  d'épaisseur,  longs  de  i"  et  de  i™,42,  ter- 
minés par  des  demi-sphères  munies  de  pointes  cylindro-coniques. 
Les  couteaux  y  sont  fixés  à  des  oreilles  en  saillie,  au  moyen  de 
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brides  de  pression  à  vis.  Des  masses  de  plomb,  fixées  à  l*intérieur 
des  c\lindres,  assurent  la  réversibilité. 

Les  pendules,  extérieurement  symétriques  par  rapport  à  leur 
centre  de  figure,  ont  même  poids,  à  i^'  près,  et  leurs  centres  de 
gravité  sont  sensiblement  placés  par  rapport  aux  arêtes  de  leurs 
couteaux  communs,  à  moins  de  -^  de  millimètre. 

Les  deux  conditions  imposées  au  constructeur  par  la  métbode 
sont  donc  surabondamment  remplies. 

Les  couteaux  sont  en  agate.  Les  faces  qui  forment  Taréte, 
inclinées  à  60**  Tune  sur  Tautrc,  sont  terminées  par  deux  biseaux 
microscopiques  qui  se  coupent  sous  l'angle  de  120®,  laissant  entre 
leurs  plans  une  arête  de  forme  arrondie  dont  la  largeur  ne  dépasse 
pas  deux  ou  trois  microns. 

C'est  en  diminuant  ainsi  la  dimension  transversale  de  Faréte  du 
couteau  que  Ton  peut  parvenir  à  diminuer  du  même  coup  le  rayon 
de  courbure  moyen. 

Cette  dimension  peut  être  facilement  mesurée  en  s'aidant  de  la 
disposition  suivante  : 

Le  couteau  est  placé  à  plat  sur  son  dos  devant  une  fenêtre  bien 
éclairée  sous  un  microscope  de  /laturaliste  grossissant  au  moins 
5oo  fois  et  muni  d'un  micromètre.  On  éclaire  ses  faces,  placées 
perpendiculairement  au  plan  de  la  fenêtre,  à  l'aide  de  miroirs 
latéraux  réfléchissant  la  lumière  venant  de  la  fenêtre.  Les  faces 
polies  et  planes  du  biseau  réfléchissant  la  lumière  dans  la  direction 
de  l'axe  optique  du  microscope,  l'arête  terminale  courbe  réfléchit 
la  lumière  envoyée  par  les  miroirs  en  dehors  de  l'axe  optique  et 
apparaît  sombre  et  sans  éclat  entre  deux  plages  lumineuses  qui  la 
bordent  (*).  Il  est  dès  lors  facile  d'en  mesurer  la  largeur. 

Les  couteaux  sont  échangeables  et  peuvent  être  adaptés  indif- 
féremment aux  deux  pendules.  Le  dos  des  couteaux  est  un  plan 
aussi  parfait  que  possible  et  s'appuie,  dans  chaque  pendule,  sur 
une  surface  parfaitement  plane  soigneusement  travaillée  au  tour  et 
contre  laquelle  le  couteau  est  étroitement  serré  par  deux  étriers  à 
vis  de  pression.  Des  dispositions  spéciales  et  minutieuses  sont 


(*)  Ce  phénomène  est  semblable  à  celui  dont  il  sera  question  au  sujet  de  l'in- 
certitude signalée  par  Kater  dans  la  mesure  de  la  longueur. 
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prises  pour  éviter  toute  flexion  ou  déformation  de  Paréte  prove- 
vant  du  serrage. 

Pour  définir  et  reproduire  à  volonté  une  position  relative  des 
couteaux  et  des  pendules,  les  oreilles  des  pendules  sont  marquées, 
Tune  de  la  lettre  A,  l'autre  de  la  lettre  B,  à  leurs  deux  extrémités. 
L'une  des  extrémités  porte  en  outre  un  point  sous  la  lettre,  pour 
la  distinguer  de  l'autre  extrémité. 

Les  couteaux  portent  eux-mêmes  une  lettre  à  Tune  seulement 
de  leurs  extrémités.  Une  combinaison  quelconque  des  couteaux 
et  des  pendules  peut  donc  être  aisément  définie  par  l'énoncé  des 
couples  de  lettres  qui  se  correspondent  aux  deux  extrémités  du 

AA 

pendule.  Exemple  :  * -^'représente  la  combinaison  dans  laquelle 

les  couteaux  A3  et  B3  sont  fixés  au  pendule  de  façon  que  leurs 
extrémités  marquées  d'une  lettre  correspondent  aux  extrémités 
des  oreilles  du  pendule  marquées  A  et  B. 

Plateau  de  support.  —  Pour  avoir  un  support  aussi  ferme  et 
aussi  inébranlable  que  possible,  il  est  nécessaire  de  recourir  à  la 
maçonnerie.  Aussi,  dans  l'appareil  de  Brunner,  le  support  se 
réduit  à  un  bloc  de  bronze  massif,  percé  d'une  ouverture  pour  le 
passage  des  pendules,  et  portant,  enchâssés  dans  le  bronze,  deux 
plans  d'agate  parfaitement  travaillés.  Une  fourche  mobile  reçoit  le 
pendule  et,  parle  mouvement  d'une  vis  de  rappel,  l'abaisse  sans 
choc,  toujours  à  la  même  place,  sur  les  agates.  Le  plateau  repose, 
par  trois  vis  calantes,  sur  trois  crapaudines  massives  en  bronze, 
noyées  en  partie  et  scellées  dans  deux  piliers.  Trois  fortes  vis, 
engagées  dans  les  crapaudines,  permettent  d'y  lier  invariablement 
le  plateau  après  que  le  plan  des  agates  a  été  rendu  horizontal  à 
l'aide  d'un  niveau.  Le  support  fait  alors,  pour  ainsi  dire,  corps 
avec  les  piliers. 

La  stabilité  (inverse  du  coefficient  de  flexion)  d'un  pareil  sup- 
port est  très  grande.  La  flexion  mesurée  est  4o  fois  plus  petite 
que  celle  des  anciens  supports  usités  à  l'étranger.  Néanmoins  le 
pendule  l'entraîne  encore,  quoique  très  faiblement. 

Avec  des  piliers  en  briques  cimentées,  le  déplacement  des 
franges,  pour  une  amplitude  de  2**,  sous  l'influence  de  l'oscillation 
du  pendule,  atteint  environ  |  de  frange  claire  ou  obscure;  cela 
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donne 

e  =  OjOooooof), 

dL  =  o,ooooo3''.. 

Avec  des  pîlîers  en  pierre  de  Lorraine  de  o"**^, 5o  chacun,  1res 
solidement  fondés  (Observatoire  de  Paris),  l'écart  des  franges  ne 
dépasse  pas  j  de  frange  claire  ou  obscure,  soit 

t  =  0,0000001  >, 
</L  =  0,0000008. 

La  correction  à  la  longueur  du  pendule  à  secondes  est,  dans  ce 
dernier  cas,  complètement  négligeable.  Avec  un  support  aussi 
ferme,  l'entraînement  est  insignifiant  et  la  question  du  support 
n'a  plus  d'intérêt. 

J'ai  déjà  exposé  plus  haut  la  disposition  et  le  fonctionnement 
de  l'appareil  destiné  à  mesurer  l'entraînement  du  support. 

L'appareil  destiné  à  l'observation  des  coïncidences  sera  décrit 
tout  à  l'heure  à  l'occasion  de  la  méthode  d'observation  de  la  durée 
d'oscillation. 

Comparateur.  —  II  est  formé  d'un  banc  en  fer,  porté  par 
trois  vis  calantes  permettant  de  le  niveler  exactement,  lorsqu'il 
est  horizontal,  ou  de  le  rendre  exactement  vertical,  lorsqu'on  l'ap- 
plique à  un  mur  à  l'aide  d'une  potence  en  fer  enfoncée  dans  le 
mur. 

Sur  le  banc,  en  forme  de  double  rail,  glissent  deux  supports 
de  microscopes. 

Ces  supports  mobiles  peuvent  être  solidement  fixés  au  banc  de 
façon  à  immobiliser  les  microscopes  en  laissant  entre  leurs  axes 
optiques  une  distance  qui  peut  varier  de  o"*,i  à  1". 

Trois  glissières  en  bronze  mobiles  glissent  sur  des  équerres  en 
fonte  fixées  au  banc.  Ces  trois  glissières  sont  commandées  par  un 
arbre  à  trois  excentriques  et  supportent  le  pendule  et  le  mètre 
étalon.  Le  mouvement  imprimé  à  l'arbre  par  un  volant  et  une  vis 
sans  fin  agissant  sur  une  roue  dentée  permet  de  faire  passer  suc- 
cessivement et  alternativement  sous  les  microscopes  le  pendule  et 
l'étalon. 

Des  mouvements  lents  très  ingénieusement  combinés  permettent 
de  donner  aux  deux  extrémités  du  pendule  et  du  mètre  étalon  les 
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déplacements  nécessaires  pour  amener  au  point  et  rendre  paral- 
lèles le  pendule  et  le  mètre  étalon. 

Le  mètre  étalon  est  en  laiton,  divisé  sur  argent  en  i  millimètres 
et  porté  par  une  règle  en  fonte  en  forme  de  T. 

Le  pendule  repose,  lorsque  le  comparateur  est  horizontal,  sur 
deux  doubles  cônes  en  acier  portés  par  deux  des  trois  glissières. 

La  troisième  glissière  porte  une  fourche  dans  laquelle  sont  pra- 
tiqués deux  V  destinés  à  supporter  le  pendule  par  l'extrémité  de 
ses  couteaux  lorsqu'on  place  le  comparateur  vertical.  Dans  cette 
position  verticale,  le  mètre  étalon  est  supporté  par  son  milieu, 
l'écrasement  de  la  partie  supérieure  sous  son  propre  poids  com- 
pensant l'allongement  de  la  partie  inférieure. 

Le  mètre  étalon  a  été  comparé,  par  M.  le  D**  René  Benoît,  au 
mètre  international. 

V.    —   MÉTHODES  d'observation. 

Le  choix  du  lieu  d'observation  a  une  grande  importance.  La 
distance  des  arêtes  des  couteaux  dépend  en  effet  à  chaque  instant 
de  la  température  du  pendule,  qui  dépend  elle-même  de  la  tempé- 
rature ambiante.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'insister  sur  les  causes 
qui  rendent  si  délicate  et  si  incertaine  la  mesure  d'une  tempéra- 
ture variable.  La  difficulté  est  telle  qu'il  n'y  a  qu'un  parti  à 
prendre  pour  la  lever  : 

Observer  à  une  température  aussi  constante  que  possible. 

La  salle  d'observation  doit  donc  être  choisie  au  nord,  à  murs 
épais,  en  rez-de-chaussée  ou  en  sous-sol,  avec  de  rares  ouver- 
tures, ne  voyant  jamais  le  Soleil.  Il  ne  faut  pas  tolérer  de  varia- 
tions de  température  dépassant  o°,5  en  vingt-quatre  heures,  sous 
peine  de  laisser  subsister  dans  les  résultats  une  erreur  d'autant 
plus  difficile  à  apprécier  que  les  variations  de  température  ont  été 
plus  grandes. 

Avec  une  salle  de  température  constante,  la  température  du 
pendule  sera  donnée  par  trois  thermomètres,  placés  dans  son  voi- 
sinage, un  au  milieu,  deux  vers  les  extrémités. 

D'après  la  méthode  exposée  dans  ces  pages,  la  mesure  de  g 
comprend  un  certain  nombre  de  mesures  de  durée  d'oscillation. 
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deux  mesures  de  longueur  et  la  détermination  de  la  position  des 
centres  de  gravité  des  deux  pendules. 

Les  mesures  de  la  durée  d^oscillation  ont  lieu,  pour  une  même 
combinaison  de  couteaux,  avec  les  deux  pendules,  poids  lourd  en 
haut  et  poids  lourd  en  bas,  en  retournant,  dans  chaque  position 
du  poids,  le  pendule  sur  son  plan  de  suspension  autour  de  son 
axe  de  figure. 

Les  quatre  séries  doivent  rigoureusement  commencer  et  finir  à 
la  même  amplitude. 

On  détermine  la  durée  de  Toscillation,  en  comparant  un  certain 
nombre  connu  des  oscillations  des  pendules  au  nombre  d'oscilla- 
tions que  fait,  dans  le  même  temps,  un  garde-temps  dont  la 
marche  est  connue. 

On  peut,  pour  faire  cette  comparaison,  employer  deux  mé- 
thodes, la  méthode  dite  des  passages  et  celle  des  coïncidences. 

Méthode  des  passages.  —  La  méthode  des  passages  est  très 
employée  à  l'étranger. 

Voici  comment  elle  se  pratique  ordinairement  :  Une  marque 
déliée  est  faite  sur  une  partie  du  pendule,  sur  la  monture  des 
couteaux  par  exemple.  Le  pendule  étant  en  repos,  on  pointe  cette 
marque  à  l'aide  du  fil  vertical  d'une  lunette  placée  à  une  certaine 
distance  perpendiculairement  au  plan  d'oscillation.  Le  pendule 
étant  ensuite  en  mouvement,  on  note  les  passages  de  cette  marque 
derrière  le  fil  et  on  les  enregistre  sur  un  chronographe.  On  ob- 
serve ainsi  un  certain  nombre  de  passages  au  commencement 
d'une  série  et  le  même  nombre  à  la  fin.  On  détermine  approxi- 
mativement, par  les  passages  observés,  la  durée  d'une  oscillation. 
On  en  conclut  d'abord  le  nombre  des  oscillations  effectuées  entre 
les  deux  passages  moyens  observés  au  commencement  et  à  la  fin 
de  la  série,  puis  la  durée  moyenne  d'une  oscillation. 

Cette  méthode  présente  de  graves  inconvénients.  Au  commen- 
cement d'une  série,  le  pendule  oscille  avec  une  amplitude  assez 
grande,  et  la  vitesse  linéaire  de  la  marque  au  moment  du  passage 
est  relativement  considérable  comme  son  excursion  totale.  A  la 
fin  de  la  série,  au  contraire,  la  vitesse  devient  très  faible  et  l'ex- 
cursion de  la  marque  très  courte. 

Or,    l'observation  des   passages  de   la  marque  est  forcément 
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afiectée,  comme  celle  des  passages  d'étoiles,  d'une  erreur  person- 
nelle plus  ou  moins  considérable,  mais  qui  peut  atteindre  facile- 
ment un  ou  plusieurs  dixièmes  de  seconde. 

Si  cette  erreur  personnelle  restait  constante  dans  l'observation 
des  deux  séries  de  passage,  elle  disparaîtrait  dans  la  difierence 
des  heures  moyennes  des  passages  du  commencement  et  de  la  fin. 
Pour  qu'elle  restât  constante,  il  faudrait  que  le  phénomène  observé 
fût  le  même,  et  nous  venons  de  voir  qu'il  n'en  est  rien.  La  varia- 
tion de  la  vitesse  de  la  marque  entraîne  presque  forcément  une 
variation  de  Téquation  personnelle  et  la  durée  observée  est  enta- 
chée d'une  erreur  systématique  provenant  de  cette  variation. 

Pour  éliminer  l'effet  de  cette  variation,  on  observe  d'habitude 
un  nombre  égal  de  passages  impairs  et  de  passages  pairs,  de  la 
manière  suivante  : 

■25  passages  pairs, 

5o        »         impairs, 

25        0        pairs, 

au  commencement  et  à  la  fin  de  la  série. 

Cette  élimination  n'aura  lieu  que  si  l'équation  personnelle  reste 
la  même  dans  l'observation  des  passages  de  droite  à  gauche  et 
dans  celle  des  passages  de  gauche  à  droite,  ce  qui  est  loin  d'être 
prouvé.  La  méthode,  ainsi  pratiquée,  peut  atténuer  dans  une  cer- 
taine mesure  l'erreur  personnelle,  mais  non  la  faire  complètement 
disparaître. 

En  fait,  je  n'ai  jamais  eu,  malgré  des  tentatives  réitérées,  de  très 
bons  résultats  de  l'emploi  de  la  méthode  des  passages.  La  méthode 
des  coïncidences  m'a  toujours  donné  des  résultats  plus  réguliers 
et  plus  concordants. 

Le  colonel  Orf,  de  l'élat-major  bavarois,  a  même  trouvé  une 
différence  systématique,  avec  le  même  pendule,  entre  les  résultats 
donnés  par  la  méthode  des  passages  et  les  résultats  donnés  par 
la  méthode  des  coïncidences.  Il  est  hors  de  doute  que  cette  singu- 
lière anomalie  doit  être  mise  sur  le  compte  de  la  variation  de 
l'équation  personnelle  dans  l'observation  des  passages. 

M.  Peirce  a  proposé  de  faire  disparaître  cet  inconvénient  en 
produisant  l'image  de  la  marque  à  l'aide  d'une  lentille  mobile 
qu'on  déplacerait  entre  les  deux  observations  de  façon  à  égaliser, 
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par  un  grossissement  convenable  de  rimage,  les  vitesses  appa- 
rentes de  la  marque  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  série. 
Mais,  d'abord,  le  réglage  de  cette  lentille  est  délicat,  car  il  faut 
qu'en  déplaçant  la  lentille  le  déplacement  apparent  de  la  marque 
dans  le  champ  de  la  lunette  d'observation  reste  symétrique  par 
rapport  au  fil  vertical,  c'est-à-dire,  que  le  pendule  passe  bien  réel- 
lement par  la  verticale  lorsque  la  marque  passe  derrière  le  fil.  En 
outre,  l'amplification  de  la  vitesse  apparente  n'est  obtenue  qu'aux 
dépens  d'une  variation  considérable  dans  les  dimensions  et  l'as- 
pect de  rimage  de  la  marque,  ce  qui  est  une  nouvelle  cause  de 
variation  de  l'équation  personnelle. 

La  méthode  des  passages  n'a,  d'ailleurs,  de  raison  d'être  em- 
ployée que  lorsqu'on  n'a  pas  d'autre  garde-temps  qu'un  chrono- 
mètre. Chaque  fois  qu'on  aura  une  horloge  à  sa  disposition,  il 
sera  plus  sûr  et  plus  commode  à  la  fois  d'observer  les  coïncidences 
du  pendule  et  de  l'horloge.  L'observation  des  coïncidences  est 
moins  pénible  et  moins  assujettissante  que  l'observation  des  pas- 
sages. 

D'ailleurs,  à  cause  des  variations  de  la  marche  horaire  causée 
par  la  tension  variable  du  ressort  moteur,  les  chronomètres  sont 
tout  à  fait  impropres  à  la  recherche  de  la  valeur  de  la  gravité. 
C'est,  par  une  autre  voie,  la  condamnation  de  la  méthode  des  pas- 
sages. 

Méthode  des  coïncidences,  —  La  méthode  d'observation  des 
coïncidences,  telle  que  l'a  pratiquée  Borda,  est  trop  connue  pour 
qu'il  soit  utile  de  la  rappeler  ici. 

La  disposition  de  Borda  présente  un  petit  inconvénient.  Le 
pendule  et  l'horloge,  devant  être  très  rapprochés  l'un  de  l'autre, 
sont  supportés  par  le  même  mur.  Il  y  a  lieu  de  craindre  que  le 
voisinage  des  deux  suspensions,  fixées  à  la  même  masse  de  pierre, 
ne  favorise  une  action  réciproque  du  pendule  et  du  balancier  de 
l'horloge,  et  ne  trouble,  d'une  façon  appréciable,  le  mouvement 
du  pendule.  Cette  influence  peut  s'exercer  même  par  l'intermé- 
diaire de  l'air,  si  les  deux  systèmes  en  mouvement  sont  assez 
voisins. 

Préoccupé  d'éviter  cette  action  à  distance,  Bessel  a  séparé  et 
éloigné  le  plus  possible  le  pendule  d'expérience  de  l'horloge  de 
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comparaison.  Dans  Fappareildc  Bessel,  le  fil  du  pendule  porte  en 
son  milieu  un  petit  cylindre,  appelé  le  cylindre  de  coïncidence. 
Le  balancier  de  l'horloge,  qui  est  à  huit  pieds  environ  du  pen- 
dule, porte,  a^son  extrémité  inférieure,  un  écran  de  papier  noir 
dans  lequel  est  découpée  une  ouverture  exactement  égale  au  cy- 
lindre de  coïncidence.  Derrière  le  pendule,  une  bande  de  papier 
noirci  porte  un  trait  blanc  vertical  dont  la  largeur  est  égale  au 
diamètre  du  cylindre  de  coïncidence.  Une  lentille,  placée  entre  le 
cylindre  et  l'écran,  produit  dans  le  plan  de  l'écran  une  image  du 
cylindre  et  de  la  raie  blanche.  Une  lunette,  placée  à  lo™  (3o  pieds) 
derrière  l'horloge,  permet  d'apercevoir  en  même  temps  la  fente  de 
l'écran,  le  cylindre  de  coïncidence  et  la  raie  blanche.  Le  tout  est 
réglé  de  façon  que,  le  pendule  et  le  balancier  étant  au  repos,  les 
trois  images  sont  exactement  superposées  et  le  champ  de  la  lunette 
paraît  entièrement  noir.  Le  pendule  d'expérience  et  le  balancier 
de  l'horloge  étant  en  mouvement,  si  leur  différence  de  phase  n'est 
pas  nulle,  ou,  en  langage  ordinaire,  s'ils  sont  séparés  lors  de  leur 
passage  par  la  verticale,  on  aperçoit  à  chaque  oscillation,  à  travers 
la  fente  de  l'écran,  tout  ou  partie  de  la  raie  blanche.  Lorsque  les 
deux  pendules  viennent  à  coïncider  et  passent  ensemble  par  la 
verticale,  le  blanc  disparaît  complètement,  c'est  le  commencement 
de  la  coïncidence.  Lorsqu'ils  se  séparent,  le  blanc  réapparaît  sous 
la  forme  d'un  même  filet  qui  grandit  à  chaque  oscillation,  c'est  la 
fin  de  la  coïncidence.  Bessel  notait  ces  deux  instants  et  prenait 
leur  moyenne  pour  l'heure  de  la  coïncidence. 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années,  un  observateur  allemand,  Vogel, 
eut  l'idée  de  réduire  la  largeur  de  la  fente  dont  est  muni  le  ba- 
lancier de  l'horloge  de  Bessel  à  i"*"  ou  2™™. 

Il  supprima  le  cylindre  de  coïncidence  et  la  lentille  intermé- 
diaire. Derrière  la  fente  mobile  du  balancier  de  l'horloge,  il  plaça 
une  seconde  fente  fixe  de  même  ouverture,  tellement  réglée  que, 
le  balancier  étant  immobile  et  vertical,  les  images  des  deux  fentes 
se  recouvraient  exactement  dans  le  champ  d'une  lunette  placée 
derrière  la  fente  fixe. 

L'ensemble  est  disposé  de  façon  que  l'observateur  aperçoit, 
encadrés  dans  l'image  commune  des  deux  fentes,  l'arc  divisé  et  la 
pointe  inférieure  du  pendule.  Ceux-ci  sont  fortement  éclairés  à 
l'aide  d'un  système  de  miroirs  el  de  lentilles. 
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Lorsque  le  balancier  de  Thorloge  est  en  mouvement,  la  fente 
mobile  passe  devant  la  fente  fixe  chaque  fois  que  le  balancier 
passe  par  la  verticale.  Tant  que  les  deux  fentes  sont  séparées^  le 
champ  de  la  lunette  reste  noir.  Lorsqu'elles  sont  toutes  deux  dans 
le  prolongement  de  Taxe  de  la  lunette,  on  aperçoit  dans  le  champ 
l'arc  divisé  et  la  pointe  du  pendule.  Les  deux  fentes,  à  cause  du 
mouvement  du  balancier,  ne  restent  dans  cette  position  relative 
que  pendant  un  temps  très  court.  Le  peu  de  durée  de  Timpression 
lumineuse  produit  un  phénomène  de  vision  analogue  à  celui  que 
produit  la  brusque  et  courte  lueur  d'un  éclair,  qui  montre  un 
cheval  au  galop,  un  oiseau  volant  à  tire-d'aile,  un  train  de  chemin 
de  fer  lancé  à  toute  vitesse,  avec  l'apparence  d'une  immobilité 
absolue.  A.  chaque  passage  du  balancier  par  la  verticale,  les  deux 
fentes  étant  convenablement  réglées,  l'observateur  voit  dans  la 
lunette,  pendant  un  instant  très  court,  l'extrémité  du  pendule 
immobile  en  un  certain  point  de  l'arc  divisé  et  peut  lire  la  gra- 
duation correspondant  à  ce  point. 

On  choisit,  comme  instant  de  la  coïncidence,  le  moment  où  le 
pendule  est  au  zéro.  Entre  l'instant  où  le  pendule  a  été  vu  au 
zéro  et  l'instant  où  il  y  revient  de  nouveau,  l'un  des  pendules  a 
perdu  ou  gagné  une  oscillation  simple. 

Si  le  pendule  n'est  pas  vu  exactement  au  zéro,  il  est  vu,  à  une 
seconde  déterminée,  à  droite,  et,  à  la  seconde  suivante,  à  gauche 
du  zéro. 

On  peut,  pour  avoir  l'instant  exact  de  la  coïncidence,  interpoler 
le  temps  proportionnellement  aux  distances  de  la  pointe  au  zéro. 
Ceci  n'arrive  que  si  les  coïncidences  sont  très  rapprochées;  dès 
que  l'intervalle  qui  les  sépare  est  un  peu  considérable,  le  pendule 
se  déplace  très  lentement  sur  l'arc  et  peut  même  rester  plusieurs 
secondes  au  zéro. 

Cette  méthode  a  été  employée  par  Bruhns  avec  le  pendule  de 
Repsoldet  lui  a  donné  des  résultats  très  satisfaisants. 

Je  me  suis  approprié  l'idée  de  Vogel,  de  définir,  pour  l'obser- 
vateur, l'instant  du  passage  du  balancier  de  l'horloge  par  la  ver- 
ticale au  moyen  de  l'apparition  instantanée,  à  travers  une  fente 
mince,  du  pendule  en  mouvement.  Mais  j'ai  assez  sérieusement 
modifié  le  reste  du  procédé  d'observation  pour  décrire  en  détail 
les  dispositions  et  la  méthode  qui  est  employée  régulièrement  au 
Service  géographique  pour  l'observation  des  coïncidences. 
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L'appareil  destiné  à  cette  observation  a  été  construit,  sur  mes 
indications,  par  les  frères  Brunner,  et  peut  élre  adapté  à  n'importe 
quelle  horloge. 

La  double  fente,  employée  par  Vogel  et  après  lui,  par  les  ob- 
servateurs allemands,  a  le  très  sérieux  inconvénient  de  donner 
des  images  mal  définies,  confuses  et  fortement  colorées.  Cette 
imperfection  des  images  a  pour  cause  la  diffraction  et  l'impossi- 
bilité de  mettre  ensemble,  dans  la  lunette,  la  double  fente  et  le 
pendule  au  point. 

J'ai  disposé,  devant  le  balancier  de  l'horloge,  un  collimateur  C 

qui  donne,  sur  la  fente  étroite   B  dont  le  balancier   est  muni  à 

son  extrémité  inférieure,  une  image  très  réduite  et  très  éclairée  de 

la  pointe  P  du  pendule.  Le  pendule  et  le  balancier  étant  immobiles, 

on  peut,  avec  les  moyens  de  réglage  dont  dispose  l'observateur, 

faire  coïncider  exactement  le  plan  de  l'image  avec  le  plan  des 

bords  minces  de  la  fente  et  l'axe  de  l'image  à  peu  près  avec  celui 

de  la  fente. 

Fig.  7. 

F 


< 


Derrière  la  fente  du  balancier  est  un  prisme  à  réflexion  totale, 
à  travers  lequel  un  fort  microscope  M  est  pointé  sur  ladite  fente. 

La  fente  et  l'image  de  la  queue  du  pendule,  étant  dans  un  même 
plan,  peuvent  être  très  exactement  mises  ensemble  au  point  du 
microscope  et  les  images  sont  nettes  et  sans  irisation. 

Tout  auprès  de  la  queue  du  pendule  et  derrière,  est  une  fente  F 
à  bords  mobiles  et  verticaux,  éclairée  par  un  miroir.  Nous  l'appeU 
lerons  la  fente  du  pendule  pour  éviter  toute  confusion  dans  le 
langage.  La  position  des  bords  mobiles  de  celte  fente  est  réglée 
de  manière  que,  dans  le  microscope  de  l'appareil  de  coïncidences, 
on  voie,  à  travers  la  fente  du  balancier,  la  queue  du  pendule  en- 
cadrée par  les  bords  mobiles  de  la  fente  du  pendule  et  ne  laissant 
passer  entre  elle  et  eux  qu'un  très  mince  filet  lumineux. 

(*)  La  fîg.  7  est  un  simple  schéma. 
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Si  l'on  met  alors  le  balancier  de  l'horloge  en  mouvement,  on 
aperçoit,  à  chaque  oscillation,  pendant  un  instant  très  court,  la 
queue  du  pendule  ainsi  encadrée  {Jig*  8). 

Si  le  pendule  est  mis  à  son  tour  en  mouvement,  tant  que  les 
deux  appareils  oscillants  sont  en  discordance,  on  ne  voit,  à  chaque 
passage  du  balancier,  que  la  fente  du  pendule  sous  cet  aspect 

kfig-  9)- 

Lorsque  le  moment  de  la  coïncidence   approche,   on   voit,    à 

chaque  passage  pair,  par  exemple,  pour  fixer  les  idées,  la  queue 

du  pendule,  qui  paraît  immobile,   empiéter  sur  la  fente  et  la 


Fig.  8. 


fig-  9. 


masquer  de  plus  en  plus  (^fig*  lo).  A  un  instant  donné,  un  filet 
blanc  apparaît  derrière  la  queue  du  pendule. 

On  note  cet  instant.  Quelque  temps  après,  l'espace  blanc,  qui 
se  trouvait  en  avant  de  la  queue,  et  qui  va  toujours  en  diminuant, 
se  réduit  à  un  mince  filel,  puis  disparaît  complètemenl.  On  note 
encore  cet  instant. 

Les  mêmes  phénomènes  se  produisent  aux  passages  impairs. 
On  a  donc  en  réalité  quatre  instants  à  noter,  correspondant  à 
deux  apparitions  et  à  deux  disparitions  de  filets  lumineux.  Leur 
moyenne  est  l'heure  de  la  coïncidence. 

Il  est  clair  que,  en  négligeant  l'influence  du  décroissement  de 
l'amplitude  pendant  la  durée  du  phénomène,  l'apparition  et  la 
disparition  d'un  des  filets  se  produisent  à  un  intervalle  de  temps 
égal,  Tune  avant,  l'autre  après  le  moment  exact  du  passage  du 
pendule  par  la  verticale.  La  moyenne  des  heures  de  l'apparition 
et  de  la  disparition  du  filet  de  droite  doit  donc  être  la  même  que 
la  moyenne  des  heures  de  l'apparition  et  de  la  disparition  du  filet 
de  gauche.  C'est  une  précieuse  vérification.  La  diil'érence  des 
deux  moyennes  peut  donner  une  idée  nette  de  l'erreur  probable 
de  l'observation  de  l'heure  de  la  coïncidence. 
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Si  la  coïiicidence  durait  un  peu  longtemps,  il  y  aurait  lieu,  à 
cause  du  décroissement  de  Tamplitude,  de  calculer,  en  fonction 
de  ce  décroissement,  l'heure  de  la  coïncidence  déduite  des  quatre 
instants  observés,  dont  elle  ne  serait  plus  exactement  la  moyenne. 
(Voir  la  Noie  à  la  fin  du  Mémoire.)  Dans  la  pratique,  les  filets 
étant  très  minces,  la  coïncidence  ne  dure  qu'un  temps  très  court, 
deux  minutes  au  plus.  Pendant  ce  temps,  le  décroissement  de 
Tamplitude  est  si  faible,  que  l'heure  exacte  de  la  coïncidence  ne 
diffère  pas  de  la  moyenne  des  quatre  instants  observés. 

Fi  g.  10. 

Aspects  des  phénomènes  successifs  d'une  coïncidence. 

Passages  pairs. 


a.                     c.                     e.  g. 

La  queue      La  coïncidence    Apparilion  Disparition 

du  pendule          approche.               du  du 

mord                                   niet  de  droite,  filet  de  gauche, 
sur  la  fente. 

Passages   impairs. 


6.  d,  /.  A. 

La  queue  La  coïncidence     Apparition  Disparition 
du  pendule          approche.                du  du 

mord.  filet  de  gauche,  filet  de  droite. 

Outre  l'avantage  de  porter  avec  soi  une  indication  précise  de 
l'erreur  probable  de  l'observation,  cette  méthode  en  a  un  autre. 

Si  l'on  définit  la  coïncidence  le  passage  simultané  des  deux 
pendules  par  la  verticale,  sans  faire  d'hypothèse  sur  le  sens  de 
leur  mouvement,  on  voit  que  les  pendules  peuvent  coïncider  lors- 
qu'ils marchent  en  sens  contraire.  Ce  genre  de  coïncidences,  que 
je  nommerai  (i/^core/a/i/e^^  par  opposition  avec  les  coïncidences  or- 
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dinaîres  que  nous  appellerons  concordantes,  ne  peut  êlre  observé 
avec  les  méthodes  anciennes. 

L'appareil  du  Service  géographique  permet  de  les  observer 
aussi  aisément  que  les  coïncidences  concordantes.  L'observation 
en  est  même  plus  sûre,  parce  que,  les  pendules  marchant  en  sens 
inverse  au  moment  de  l'apparition  de  l'image,  le  phénomène  est 
plus  instantané  encore  que  lorsqu'ils  marchent  dans  le  même 
sens. 

Voici  une  série  de  coïncidences  observées  au  Bureau  interna- 
tional des  Poids  et  Mesures,  à  Sèvres,  en  mars  1888. 

17  mars, 

h 


h 


I     1.57.    6       1  h       m     8 

I  i        I  5?  17  5 

i**  coïncidence. . .     \  i5  )j^       •   /•   /ï 

(Amp.  =  45')....     j  2oljN  ^^,.  j  *-^7.'7,5 

Ia.53.3o     j 
,t  r^  a. 53. 32, 5 


55 


I 


I  3-49.34     1       3  5  , 

7*  coïncidence  .. .     *  5i  \L/       ^^'     '     j  ^ 

(A«p.  =  .5')....     j      5o..ijN  55.5  j  '•'*'''° 


10'  coïncidence 


4.45.36 


46.  3  il.    ^''''  ^'^  )  ^ 
(Anip.  =  8') j  io\l'\  {^ 


46. 


On  voit  combien  est  faible  l'écart  des  deux  heures  obtenues 
pour  l'époque  de  la  coïncidence  par  la  combinaison  deux  à  deux 
des  quatre  instants  observés. 

Cet  écart,  nul  aux  grandes  amplitudes,  atteint  une  seconde 
pour  les  amplitudes  voisines  de  10'  et  atteindrait  quatre  ou  cinq 
secondes  pour  une  amplitude  de  2',  amplitude  à  laquelle  les 
coïncidences  sont  encore  parfaitement  observables  quand  l'appareil 
est  convenablement  réglé. 

On  peut  admettre  que  l'incertitude  de  l'heure  observée  d'une 
coïncidence  est  toujours  inférieure  à  une  seconde  pour  une  am- 
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plitude  notable  (i**),  à  deux  secondes  pour  une  amplitude  moyenne 
(ïo'),  àquatre  secondes  pour  une  amplitude  faible  (2'). 

La  précision  de  o%oooooi  dans  Tobservation  de  la  durée  est 
donc  atteinte  par  l'appareil  de  coïncidences,  sauf  les  erreurs  de 
l'horloge,  en  1000%  i4oo*  ou  2000%  soit  en  17™,  a4"*  ou  34"", 
suivant  le  cas. 

Aucun  autre  procédé  d'observation  ne  donne  une  pareille  pré- 
cision. 

Les  durées  ainsi  observées  doivent  être  ramenées,  par  les  for- 
mules connues,  à  une  même  température  et  à  l'arc  infiniment 
petit. 

L'amplitude  doit  être  lue  à  intervalles  réguliers  pendant  chaque 
série.  La  décroissance  régulière  est  un  critérium  de  la  régularité 
de  l'oscillation  et  de  l'absence  d'action  troublante  extérieure  im- 
prévue. L'amplitude  observée  à  un  instant  t  doit  satisfaire  à  l'ex- 
pression 

dans  laquelle  ao  est  l'amplitude  à  l'origine  du  temps,  A  et  B  deux 
coefficients  qui  dépendent  à  la  fois  du  couteau,  du  pendule  et  de 
leur  ajustement  réciproque. 

La  mesure  de  la  longueur  s'effectue  dans  le  comparateur,  soit 
verticalement  avec  le  pendule  suspendu,  soit  horizontalement  avec 
le  pendule  couché.  La  différence  des  deux  longueurs,  ou  l'allon- 
gement du  pendule  sous  son  propre  poids,  est  inappréciable  et  de 
l'ordre  des  erreurs  d'observation. 

Le  point  délicat  dans  la  mesure  de  la  longueur  est  l'éclairage 
des  couteaux.  Ils  ne  sont  pas  lumineux  par  eux-mêmes  et  doivent 
être  illuminés  pour  être  pointés.  Deux  modes  d'éclairage  se  pré- 
sentent naturellement  :  ou  bien  le  couteau  est  éclairé  de  façon  à 
paraître  noir  sur  un  fond  lumineux,  ou  bien  il  apparaît  illuminé 
sur  un  fond  sombre.  Kater,  le  premier,  en  1818,  eut  à  mesurer  la 
distance  entre  deux  arêtes  opposées  de  couteau  et  employa  les 
deux  éclairages.  Pour  obtenir  le  premier,  il  plaçait  simplement 
sous  l'arête,  dans  le  champ  du  microscope,  une  feuille  de  papier 
blanc;  pour  réaliser  le  second,  il  éclairait,  à  l'aide  d'un  miroir 
plan  convenablement  disposé,  la  face  supérieure  du  couteau  de 
façon  que  cette  face  réfiéchît  la  lumière  dans  là  direction  de 
/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  Vil.  (Octobre  1888.)  33 
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Taxe  optique  du  microscope,  apparaissant  dès  lors  lumineuse  sur 
le  champ  obscur. 

Il  répéta  consciencieusement  la  mesure  avec  les  deux  éclairages 
un  grand  nombre  de  fois  et  trouva  entre  les  deux  mesures  une 
différence  constante  de  iin»»<^«"on»^5  qu'il  ne  sut  pas  expliquer. 

La  distance  mesurée  avec  les  couteaux  clairs  était  la  plus  longue  ; 
Kater  prit  la  moyenne  comme  représentant  la  vraie  longueur. 

Depuis  Kater,  la  plupart  des  observateurs  qui  ont  employé  des 
pendules  à  deux  couteaux  et  mesuré  la  distance  des  arêtes  par  une 
méthode  optique  ont  signalé  la  même  différence,  plus  ou  moins 
accusée.  Elle  paraît  plus  faible  avec  les  couteaux  d'acier.  Cette 
anomalie  fut  mise  longtemps  sur  le  compte  soit  de  la  diffraction, 
soit  de  l'équation  personnelle.  En  voici  l'explication  très  simple. 

Quand  le  couteau  apparaît  sombre  sur  champ  clair,  la  lumière 
qui  atteint  l'œil  de  l'observateur  entre  dans  le  microscope  paral- 
lèlement à  son  axe  optique,  et  la  ligne  de  séparation  d'ombre  et  de 
lumière  dans  le  plan  focal,  si  le  microscope  est  au  point  sur  l'arête 
du  couteau,  est  l'image  de  la  génératrice  du  cylindre  de  l'arête 
qui  serait  la  ligne  de  contact  d'un  plan  vertical  tangent  audit  cy- 
lindre. 

Si,  au  contraire,  le  champ  restant  sombre,  la  face  supérieure 
du  couteau  est  éclairée  de  façon  à  réfléchir  la  lumière  parallèle 
venant  d'une  lentille  ou  d'un  miroir  dans  la  direction  de  l'axe  op- 
tique du  microscope,  tout  rayon  lumineux  MP  (^fig*  1 1)  frappant 
la  face  entrera  dans  le  microscope,  mais  tout  rayon  lumineux  NR 
frappant  le  cylindre  de  l'arête  sera,  à  cause  de  la  courbure,  réfléchi 
dans  une  autre  direction  et  n'entrera  pas  dans  le  microscope. 
L'arête  paraîtra  sombre  et  la  ligne  de  séparation  d'ombre  et  de 
lumière  dans  le  plan  focal  sera  l'image  de  la  génératrice  de  tan- 
gence  ou  d'intersection  I  de  la  face  supérieure  du  couteau  et  du 
cylindre  de  l'arête. 

La  distance,  dans  le  microscope,  des  deux  lignes  apparentes 
d'intersection  d'ombre  et  de  lumière  dans  les  deux  modes  d'éclai- 
rage est  la  flèche  de  courbure  du  cylindre  de  l'arête.  Nous  avons 
dit  plus  haut  comment  on  peut  mesurer  la  corde. 

On  se  rend  compte  de  la  vérité  de  cette  explication  que  j'ai 
donnée  en  avril  i883,  et  que  M.  Oppolzer  publia,  indépendam- 
ment, en  octobre  i883,  en  établissant  à  la  fois  les  deux  modes 


INTENSITÉ  ABSOLUE  DE  LA  PESANTEUR. 


473 


d'éclairage.  On  voil  alors,  dans  le  champ  du  microscope,  une 
bande  sombre  entre  deux  plages  blanches  :  c'est  l'arête  qui  n'en- 
voie aucun  rayon  dans  le  microscope,  réfléchissant  les  rayons  qui 
la  frappent  en  dehors  de  l'objectif. 

On  peut  même,  comme  l'a  fait  M.  Lorenzoni  à  Padoue,  utiliser 
ce  double  éclairage  pour  rendre  le  pointé  de  l'arête  comparable  au 
pointé  d'un  trait  de  mètre  étalon. 

Fig.   11. 


De  tout  cela,  il  résulte  que  la  mesure  de  la  longueur  avec  les 
couteaux  clairs  sur  champ  obscur  donne  un  résultat  trop  grand  de 
la  somme  des  flèches  de  courbure  des  arêtes  des  couteaux,  et  que 
la  mesure  doit  se  faire  en  éclairant  les  couteaux  par-dessous,  à 
l'aide  de  la  lumière  parallèle  à  l'axe  optique  du  microscope. 

La  détermination  de  la  position  du  centre  de  gravité  se  fait 
comme  avec  l'appareil  de  Repsold.  Le  pendule  est  mis  en  équi- 
libre sur  un  des  doubles  cônes  qui  le  supportent;  un  des  micro- 
scopes est  alors  pointé  sur  une  arête  de  couteau,  la  plus  rappro- 
chée du  centre  de  gravité  par  exemple.  Le  pendule  est  alors 
retourné  sur  son  double  cône,  remis  en  équilibre  et  le  second 
microscope  pointé  sur  l'arête  de  l'autre  couteau,  le  plus  éloigné 
celte  fois  du  centre  de  gravité. 

La  distance  des  deux  microscopes  donne  h  —  A';  on  connaît  la 
longueur  h  -}-  A',  on  en  déduit  facilement  h  et  A'. 
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Note  sur  l'observation  des  coïncidences. 

Dans  l'observation  des  coïncidences,  l'heure  même  de  la  coïn- 
cidence n'est  généralement  pas  observée  directement  :  elle  est  la 
moyenne  de  plusieurs  instants^  deux  ou  quatre,  précédant  et  sui- 
vant la  coïncidence  exacte  ou  le  passage  simultané  des  deux  ap- 
pareils oscillants  par  la  verticale. 

Dans  la  méthode  de  Borda,  par  exemple,  la  croix  de  Saint-André, 
tracée  sur  la  lentille  du  balancier  de  Thorloge,  paraît  bisseclée 
par  le  pendule  pendant  un  certain  nombre  d'oscillations.  Ce 
nombre  va  croissant  à  mesure  que  Tamplitude  diminue  et  il  vient 
un  instant  où  la  coïncidence,  ou  plutôt  l'apparence  de  la  coïnci- 
dence, dure  si  longtemps  que  l'heure  moyenne  calculée  à  Faide 
des  instants  observés  ne  présente  plus  de  garanties  suffisantes 
d'exactitude. 

Ces  apparences  tiennent  à  ce  que  Toeil  et  les  lunettes  ont  une 
limite  de  puissance  et  que,  par  conséquent,  leur  faculté  de  dédou- 
blement est  limitée.  Les  deux  pendules  ne  sont  pas  encore  en 
coïncidence  exacte  lorsque  nous  les  jugeons  en  concordance  et 
que  nous  notons  l'instant  initial  de  la  coïncidence.  Ils  sont  déjà 
séparés  lorsque  nous  observons  Tinstant  final. 

Avec  les  appareils  de  Bessel  ou  de  Kater,  l'apparition  ou  la 
disparition  du  filet  blanc,  caractéristiques  du  commencement  et 
de  la  fin  de  la  coïncidence,  sont  observées,  non  à  l'époque  réelle 
de  la  superposition  géométrique  des  images,  mais  d'abord  au 
moment  où  ce  filet  cesse  d'être  perceptible  à  Tœil  à  cause  de  sa 
faible  dimension,  et,  plus  tard,  lorsqu'il  commence  à  être  saisi  par 
l'organe,  sa  largeur  croissant  peu  à  peu. 

Nous  devons  maintenant  remarquer  qu'à  chaque  oscillation  la 
difTérence  des  époques  des  passages  des  deux  pendules  par  la  ver- 
ticale varie  d'une  quantité  qui  reste  constamment  la  même. 

11  n'en  est  pas  de  même  de  la  dislance,  angulaire  ou  linéaire, 
qui  les  sépare.  Celle-ci  varie  d'une  quantité  qui  dépend,  à  chaque 
oscillation,  de  l'amplitude,  sans  cesse  décroissante,  du  pendule 
d'expérience  et  qui,  par  conséquent,  va,  elle  aussi,  constamment 
en  décroissant. 

11  en  résulte  que,  lorsque  la  coïncidence  dure  un  peu  longtemps, 
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les  images  se  séparent  plus  lantemenl  qu'elles  ne  s'étaient  con- 
fondues, et  l'instant  vrai  de  la  coïncidence  se  trouve  plus  rapproché 
de  l'époque  de  l'observation  initiale  que  de  celle  de  l'observation 
finale. 

C'est  là  une  cause  d'erreur  dont  personne  ne  paraît  s'être  pré- 
occupé jusqu'à  présent,  sans  doute  parce  que,  dans  les  limites 
d'amplitude  utilisées  jusqu'à  ce  jour,  elle  est  à  peu  près  négli- 
geable. Aux  petites  amplitudes,  la  coïncidence  apparente  se  pro- 
longeant notablement,  elle  peut  avoir  quelque  influence;  nous 
avons  donc  cru  devoir  l'analyser  avec  précision. 

Je  considérerai  le  phénomène  tel  qu'il  se  produit  dans  Tappareil 
de  coïncidences  du  service  géographique.  La  coïncidence  vraie  se 
déduit  des  instants  de  l'apparition  et  de  la  disparition  de  deux 
filets  lumineux. 

Soient  : 

ao  l'amplitude  au  moment  où  la  queue  du  pendule  paraît  tangenle 

au  bord  de  la  fente; 
a,   Tamplitude  à  l'oscillation  suivante,  instant  où  Tapparition  du 

filet  lumineux  est  notée; 
a,„  l'amplitude  au  moment  de  la  coïncidence  supposée  exacte  à 

l'instant  d'un  passage  par  la  verticale; 
7.11  l'amplitude  au  moment  de  la  disparition  du  filet  lumineux. 

Les  indices  de  a  expriment  ainsi  le  nombre  des  oscillations 
entières  effectuées  depuis  la  première  tangence  de  la  queue  du 
pendule  et  du  bord  de  la  fente. 

La  vitesse  angulaire  du  pendule,  au  voisinage  de  la  verticale, 
est 


en  supposant  les  oscillations  assez  petites  pour  qu'on  puisse  rem- 
placer le  sinus  par  l'arc. 

Soit  tt  le  temps  gagné  ou  perdu  à  chaque  oscillation  par  le 
pendule  d'expérience  sur  le  balancier  de  l'horloge.  On  a 


"  =  N' 
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N  élant  le  nombre  des  oscillations  qui  séparent  deux  coïncidences 
successives  (de  même  espèce). 

Le  déplacement  angulaire  apparent  de  la  queue  du  pendule  par 
rapport  au  bord  fixe  de  la  fente  sera  donc,  pour  une  oscillation, 


de 


''=^\/f- 


La  somme  de  ces  déplacements  relatifs  apparents  avant  la  coïn- 
cidence sera  donc 


J^f  (a.  H- a.  .-...+  .„.). 


De  même,  la  somme  des  déplacements  relatifs  apparents  de  la 
queue  du  pendule  après  la  coïncidence  sera 


(*m-»-l  -^  ^m-i-i  -H-  •  --t-  ««)• 


Ces  deux  sommes  doivent  être  égales  entre  elles  et  à  l'épaisseur 
angulaire  du  filet  lumineux  telle  qu'elle  a  été  réglée  avant  les 
observations,  le  pendule  étant  immobile. 

On  aura  donc,  pour  déterminer  le  rapport  —9  la  relation 

ai  -!-  aj  -+- . . .  r-  «/«  =  «/in-i  H- . . .  -r-  «/i. 

Admettons  que,  les  temps  croissant  en  progression  arithmé- 
tique, les  amplitudes  décroissent  en  progression  géométrique  : 

îi  =  ?-  —  ...  =  -^  =  a 
On  doit  avoir 

ai(i-f-  a  -4-  ^*  -J-. .  .-i-<7'"-*)  =  a,4(n ! -4-...-»-  ^ ) 

*  \  <i  q^  qn-n\-\] 

ou,  en  sommant  les  progressions, 

I 

—  1 


Supprimant  le    dénominateur  commun  (i  —  q)  et  observant 
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que 


il  vient 

«rt  = 

2iiÇ»-S 

et 

I—  q^ 

=  qff*  —  q** 

i  —  iq^ 

i  ^  qn  —  o. 

C'est  la  relation  qui 

lie 

m  et  n. 

On  a  d^ailleurs 

donc 

qn 

2« 

<7'«  = 

Prenant  les  logar 

ilhmes, 

lo 

n 

10.^* 

A  cause  de  la  faible  durée  de  la  coïncidence  apparente  (quelques 
minutes  au  plus),  on  peut  poser 

e  étant  très  petit  par  rapport  à  aQ.  Cela  donne 


m_'°6('"^4) 


Développant  les  logarithmes  en  série  et  se  bornant  aux  deux 
premiers  termes, 


£                  £' 

1  £ 

2  4*0 

=  ;i^4>. 

n           t         t^ 

«0      «5 

£ 

«0 

Si  T —  est  négligeable,  ce  qui  arrive  dans  la  plupart  des  cas,  —  =  - 
et  riieure  de  la  coïncidence  est  bien  la  moyenne  des  deux  instants 

observés.  -; —  ou  — ; — -  dépend  de  la  durée  de  la  coïncidence. 

4  «0  4  «0         ^ 
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Voîcî  quelques  exemples  lîrés  de  l'observation  : 

i"  Avec  le  pendule  de  llepsold,  à  Famplitude  de  80'  environ, 
le  décroissemcnt  de  Tamplilude  est  de  i'  en  deux  minutes  de 
temps  et  la  durée  de  la  coïncidence  apparente  ou  TînlervaHe  des 
deux  instants  de  Tapparition  et  de  la  disparition  du  filet  lumineux 
n'atteint  jamais  une  minute  de  temps, 

m  _  \        80,0  —  79,5  _  321 
n        •>.  3-2(»  i)4o 

D'ailleurs  m  -f-  /i  =  60*  au  plus.  L'heure  de  la  coïncidence  vraie 
diffère  de  la  movenne  des  instants  observés  de  -nr  de  seconde  en- 
viron.  C'est  entièrement  négligeable  vis-à-vis  de  l'erreur  probable 
de  l'observation,  qui  est  d'environ  une  seconde  de  temps. 

2®  Avec  le  même  instrument  à  l'amplitude  de  4'»  la  durée  de  la 
coïncidence  apparente  est  de  trois  minutes  environ  et  le  décrois- 
semcnt de  l'amplitude  de  l'en  trente-cinq  minutes  de  temps.  On  a 

/H    _     I  I 

C'est  une  correction  à  la  moyenne  de  1'  environ.  C'est  donc  le 
cas  limite,  la  correction  étant  de  l'ordre  de  l'erreur  probable  de 
l'observation. 

«  Il  est  donc  nécessaire,  aux  petites  amplitudes,  de  régler  le  filet 
lumineux  laissé,  au  repos,  entre  le  bord  de  la  fente  et  la  queue  du 
pendule,  aussi  mince  que  possible,  afin  de  réduire  le  plus  possible 
le  temps  de  la  coïncidence  apparente,  si  l'on  veut  éviter  d'avoir  à 
faire  une  correction  aux  heures  observées. 

L'analjse  précédente  s'applique  à  toutes  les  méthodes  d'obser- 
vation où  la  coïncidence  est  définie  par  plusieurs  observations 
distantes  les  unes  des  autres.  L'épaisseur  du  filet  lumineux  est 
remplacée  seulement  par  la  limite  du  dédoublement  de  deux  images 
superposées. 
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SUR  ÏÏH  BÉGULiTBUR  DE  GOURANTS  ÉLECTRiaUES  ; 
Par  m.  GOUV. 

1.  L'appareil  que  je  vais  décrire  a  élé  construit  dans  le  but  de 
maintenir  la  constance  d'un  courant  à  un  degré  d'approximation 
suffisant  pour  les  mesures  de  précision;  il  permet  en  effet  de  li- 
miter les  variations  à  quelques  dix-millièmes. 

Comme  tous  les  appareils  de  ce  genre,  il  est  formé  d'un  organe 
rrcepteiir,  qui  est  influencé  par  les  variations  du  courant,  et  d'un 


-::"75"îr>, 


organe  régulateur,  qui  introduit  dans  le  circuit  une  résislance 
convenable  pour  annuler  cette  variation.  Le  récepteur  est  un  bar- 
reau de  fer  doux  A,  suspendu  au  fléau  d'une  balance,  dans  l'inlé- 
rieur   d'une   bobine  B  (*).  L'organe   régulateur,  de  disposition 


(')  Ce  dispositif  est  celui  de  la  balance  électromagnétique  de  Becquerel:  le 
principe  a  été  appliqué,  comme  on  sait,  à  un  grand  nombre  de  régulateurs  de 
lumière  électrique  et  de  régulateurs  pour  les  machines  dynamo-électriques; 
M.  Mascart  l'a  appliqué  déjà  à  un  régulateur  de  courants,  qui  diflTère  surtout  de 
Tappareil  actuel  par  Torgane  régulateur  {Journal  de  Physique,  1873). 
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nouvelle,  est  une  sorte  de  soupape  électrique,  suspendue  à  l'autre 
bras  de  fléau,  et  telle  qu'un  très  petit  déplacement  produise  une 
grande  variation  de  résistance. 

Au  fond  d'un  grand  vase  C  est  fixé  au  moyen  de  paraffine  ou 
d'un  mastic  convenable  un  cristallisoir  D,  de  lo*^"  de  diamètre,  à 
bord  épais  et  rodé.  Une  feuille  de  platine  est  placée  au  fond  du 
cristallisoir,  et  couverte  de  fragments  de  cuivre;  un  fil  de  platine, 
isolé  par  un  tube  de  caoutchouc,  y  est  soudé  à  l'or  et  sort  par 
une  pelile  ouverture  latérale.  Le  vase  C  contient  une  feuille  de 
cuivre  E,  et  le  tout  est  rempli  d'une  solution  de  sulfate  de  cuivre. 
Cet  ensemble  constitue  un  voltamètre,  dont  l'électrode  intérieure 
en  D  forme  le  pôle  positif. 

Au-dessus  du  cristallisoir  est  suspendu  au  fléau  de  la  balance 
un  disque  horizontal  G,  un  peu  plus  large,  de  matière  isolante. 
Le  courant  passe  par  l'espace  annulaire,  de  hauteur  A,  compris 
entre  cette  soupape  et  le  bord  plan  du  cristallisoir,  espace  dont 
la  résistance  varie  rapidement  avec  h.  Voici,  par  exemple,  la  ré- 
sistance du  voltamètre  avec  une  solution  à  -^  : 

h.  R. 

mm  fhmt 

0,0 35,0 

0,5 ia,i 

1,0 9,3 

1,5 8,3 

3,0 6,4 

5,0 5,1 

On  voit  que,  h  variant  de  o™™,5  à  i"",5,  limites  qui  convien- 
nent dans  la  pratique,  R  diminue  de  |  de  sa  valeur,  ce  qui  est  en 
général  plus  que  suffisant  pour  compenser  les  variations  de  la 
pile. 

Dès  lors  le  jeu  de  l'appareil  se  comprend  aisément.  La  balance 
ayant  une  surcharge  du  côté  du  barreau  A,  si  l'on  fait  passer  un 
courant  suffisant  dans  la  bobine  et  le  voltamètre,  le  barreau  est 
soulevé,  et  la  soupape  s'abaisse,  jusqu'à  ce  que  l'intensité  du  cou- 
rant soit  telle  que  l'équilibre  ait  lieu.  Si  la  pile  ou  le  circuit  vien- 
nent à  varier,  la  soupape  se  déplace  un  peu,  de  manière  à  main- 
tenir l'intensité  constante.  La  balance,  pour  une  raison  évidente, 
oscille  beaucoup  plus  vite  qu'à  l'état  normal,  et,  le  mouvement 
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étant  amorti  par  le  liquide,  les  variations  sont  corrigées  en  une 
ou  deux  secondes  dans  les  conditions  ordinaires. 

2.  Cet  appareil  a  été  soumis  à  une  étude  détaillée,  en  vue  d'é- 
liminer les  causes  de  variation.  Le  courant  passait  dans  une  ré- 
sistance en  maillechort,  placée  dans  un  bain  de  pétrole  à  tempé- 
rature connue,  aux  deux  extrémités  de  laquelle  on  opposait  un 
élément  étalon  au  bioxyde  de  mercure;  un  galvanomètre  Thomson 
donnait  directement  les  différences  très  petites  entre  la  force 
électromotrice  de  la  pile  et  la  chute  de  potentiel  dans  la  résistance, 
et  Ton  pouvait  ainsi  apprécier  aisément  une  variation  de  âôuôTT- 

Les  variations  peuvent  résulter  de  causes  diverses.  La  balance, 
de  médiocre  précision,  était  cependant  sensible  à  d"'^,  et  Taddition 
d'un  pareil  poids  produirait  une  variation  appréciable  du  courant. 
L^attraction  exercée  sur  le  barreau  étant  de  a 5»'  à  5o8%  et  se  trou- 
vant d'ailleurs  à  peu  près  proportionnelle  au  carré  de  l'intensité, 
la  variation  résultant  du  défaut  de  sensibilité  de  la  balance  est 
donc  inférieure  à  Tôiinj. 

Les  variations  de  densité  du  liquide,  produites  surtout  par  l'ac- 
tion calorifique  du  courant,  agissent  d'autant  moins  que  la  soupape 
a  un  moindre  volume  ;  on  peut  employer  un  disque  de  verre  mince, 
ou  mieux  une  feuille  de  mica  soutenue  par  une  bague  de  cuivre 
vernie.  On  a  pu  ainsi  réduire  le  volume  à  6*^*^;  dans  ces  conditions, 
une  élévation  de  température  de  lo®  produirait  une  diminution  du 
courant  d'environ  jôVo* 

L'électrode  intérieure  en  D  formant  le  pôle  positif,  il  ne  paraît 
pas  se  produire  de  courants  liquides  bien  sensibles  dans  le  volta- 
mètre; il  n'en  est  pas  de  même  si  l'on  intervertit  les  pôles.  Il  est 
bon  de  pratiquer  une  petite  ouverture  latérale  au  cristallisoir  D, 
pour  faciliter  la  circulation  du  liquide  et  empêcher  le  sel  de  cris- 
talliser dans  l'intérieur. 

3.  Les  variations  provenant  des  forces  électromagnétiques  peu- 
vent être  dues,  soit  aux  variations  du  magnétisme  du  fer  doux, 
soit  à  son  déplacement  dans  la  bobine.  Quant  aux  premières,  elles 
sont  très  sensibles  avec  des  barreaux  longs;  j'ai  été  conduit  suc- 
cessivement à  raccourcir  beaucoup  le  barreau  et  la  bobine,  et  à 
supprimer  les  angles  et  les  arêtes  du  fer  doux,  où  l'aimantation 
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est  plus  grande  et  la  force  démagnétisante  moindre,  en  lui  don- 
nant la  forme  d'un  ellipsoïde;  ce  moyen  s'est  montré  particulière- 
ment efficace.  L'appareil  est  donc  muni  d'un  ellipsoïde  de  fer  de 
Suède,  de  lo*^"  de  longueur  sur  4*^"  de  diamètre  maximum,  pesant 
environ  700^';  la  bobine  a  même  longueur,  un  diamètre  intérieur 
de  4*"*,  5  et  un  diamètre  de  9*^",  5. 

Dans  ces  conditions,  il  ne  parait  pas  se  produire  de  variations 
dues  à  cette  cause,  tant  que  le  courant  n'est  pas  interrompu,  ce 
qui  est  le  cas  ordinaire.  Si  le  courant  est  interrompu  et  rétabli 
brusquement,  il  se  produit  de  ce  chef  des  variations  sensibles, 
qui  peuvent  atteindre  3^  de  l'intensité;  elles  sont  beaucoup 
moindres  si  le  circuit  est  ouvert  et  fermé  d'une  manière  gra- 
duelle, au  moyen  d'un  rhéostat  convenable.  On  peut  donc  régler 
à  l'avance,  à  très  peu  près,  l'intensité  du  courant  que  l'on  veut 
obtenir,  intensité  qui  reste  ensuite  constante  ('). 

L'échauffement  du  fer  doux  produit  une  petite  diminution  du 
courant,  c'est-à-dire  un  accroissement  des  forces  électromagnéti- 
ques, ce  qui  est  d'accord  avec  les  faits  connus.  Une  élévation  de 
température  d'environ  100°  diminue  le  courant  de  5^,  ce  qui  peut 
être  dû  en  partie  aux  courants  d'air  chaud.  L'échauQement  pro- 
duit parle  courant  ne  dépassant  pas  10^,  la  variation  de  ce  chef 
atteint  à  peine  ^. 

L'attraction  est  maximum  pour  un  certain  enfoncement  du  fer 
doux  dans  la  bobine;  si  l'on  s'écarte  de  cette  position  de  a™"*, 
l'intensité  du  courant  augmente  de  o,ooo34  a"*"j  avec  les  dimen- 
sions adoptées.  Si  donc  l'appareil  est  réglé  de  telle  sorte  que  le 
maximum  d'attraction  corresponde  à  la  position  moyenne  de  la 
soupape,  l'écart  de  o"",  5  adopté  comme  limite  de  sa  course  cor- 
respond à  une  variation  d'intensité  de  moins  de  77577^. 

4.  Je  donnerai,  à  titre  d'exemple,  la  série  de  mesures  suivante, 
faite  avec  une  pile  au  bichromate,  un  courant  de  i^,388  et  une 
surcharge  d'environ  SS»'*,  l'appareil  et  la  pile  étant  abandonnés  à 
eux-mêmes.  L'intensité  I  est  calculée  en  tenant  compte  de  la  tem- 
pérature 6  de  la  résistance,  et  de  l'excès  A  de  la  force  éleclromo- 


(*)  L'intensité  change  notablement  avec  le  sens  du  courant,  à  cause  de  l'ai- 
mantation produite  par  la  composante  verticale  du  magnétisme  terrestre. 
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trice  de  la  pile  sur  la  chu  le  de  polentîel,  mesuré  en  fraclion  de  la 
force  électromolrice  : 

Temps.  e*.  A.  I. 

m  o 

o '21,5  o ,  0008  1 ,  00000 

5 9.1 ,5  0,00075  I  ,oooo5 

10 21,6  0,0007  i,oooo5 

i5 21,6  0,0007  i,oooo5 

2D -21,7  0,00075  0,99996 

25 21,7  0,00075  0,99996 

3o -21,7  0,0008  0,99991 

33 21,8  0,0008  0,99986 

40 21,8  0,0008  0,99986 

45 21,8  o,ooo85  0,99981 

jo 21,9  o,ooo85  0,99977 

53 21,9  o,ooo85  0,99977 

Co 22,0  0,0009  0,99967 

Ces  nombres  donnent  une  idée  exacte  de  la  marche  ordinaire 
des  expériences;  les  variations  sont  parfaitement  continues  et 
d'ailleurs  très  petites,  en  sorte  que  quelques  mesures  suffisent 
pour  avoir  la  moyenne  exacte  à  70^  près.  Le  courant  a  une  ten- 
dance à  diminuer,  due  à  l'échaufferaent  de  l'appareil,  qu'on  pour- 
rait sans  doute  corriger  en  grande  partie  en  refroidissant  par  un 
courant  d'eau  le  voltamètre  et  la  bobine. 


5.  Le  régulateur  est  protégé  par  une  cage  et  repose,  par  des 
disques  de  caoutchouc,  sur  une-console  fixée  à  un  mur;  il  est  ainsi 
insensible  aux  trépidations.  Pour  le  régler,  on  établit  d'abord 
l'équilibre  au  mo^en  de  grenaille  de  plomb,  placée  dans  un  vase 
fixé  sur  le  plateau  H;  puis  on  rend  la  balance  indifférente  au 
moyen  de  l'écrou  de  réglage.  Le  bord  rodé  du  cristallisoir  D  a  été 
placé  horizontalement,  et  la  soupape  doit  elle-même  être  rendue 
horizontale.  Pour  cela,  elle  est  suspendue  au  plateau  II  par  trois 
fils  souples  paraffinés,  fixés  à  des  ccrous  à  oreilles.  On  place  une 
surcharge  de  o^*",  i  sur  le  plateau  H,  et  l'on  modifie  le  réglage  des 
fils  jusqu'à  ce  que  cette  surcharge  suffise  à  fermer  complètement 
la  soupape,  ce  qu'on  reconnaît  au  moyen  d'un  galvanomètre,  en 
faisant  passer  le  courant  dans  le  voltamètre  et  non  dans  la  bobine. 
On  note  aussi  la  position  de  l'aiguille  de  la  balance  qui  correspond 
à  la  fermeture  complète;  l'aiguille  indiquera  dès  lors  la  hauteur  de 
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la  soupape  au-dessus  de  son  siège.  Cette  hauteur,  comme  nous 
l'avons  vu,  doit  être  comprise  entre  o"*",5  et  i^^jS;  il  est  com- 
mode pour  cela,  en  cours  d'expérience,  de  faire  usage  d'un 
rhéostat. 

L'enfoncement  du  fer  doux  dans  la  hobine  doit  être  réglé  à 
o"^*",  5  près;  le  maximum  d'attraction  doit  correspondre  à  la  posi- 
tion moyenne  de  la  soupape.  Le  fer  doux  est  porté  par  une  tige 
Gletée  et  un  écrou,  qui  permettent  ce  réglage  ;  on  fait  des  mesures 
d'intensité,  par  la  méthode  indiquée  plus  haut,  et  l'on  trouve  ai- 
sément le  maximum  par  une  construction  graphique.  Un  repère 
sur  la  bobine  et  une  petite  échelle  Gxée  au  fer  doux  permettent  de 
retrouver  le  point  exact  sans  nouvelles  mesures. 

Si  l'on  opère  avec  des  courants  d'intensités  fort  différentes,  il 
convient  d'employer  des  solutions  plus  ou  moins  concentrées  ou, 
plus  simplement,  de  shunter  le  voltamètre.  Il  faut  aussi,  dans  ce 
cas,  changer  la  bobine.  J'ai  employé  jusqu'ici  trois  bobines  des 
dimensions  données  plus  haut,  dont  voici  les  constantes  : 

lalensité 
pour  une  attraction 
Diamètre  du  fil.  Résistance.  de  bo^. 

mm  oli  a 

1,5 1,5  1,58 

i,o <i,4  0,91 

0,7 20,0  0,60 

Ces  trois  bobines  conviennent  pour  des  courants  de  o'',4  à 
i*,6-,  on  pourrait  les  remplacer  par  une  seule  bobine  à  enroule- 
ment multiple. 

Ce  régulateur  a  déjà  servi  à  diverses  expériences,  et  notamment 
à  des  mesures  absolues  de  forces  électromotrices  parl'électrolyse; 
il  a  paru  d'un  usage  commode  et  peu  susceptible  de  dérange- 
ment. 
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TBI8I0I    SUPERFIGIBIiIiC; 
Par  m.  a.  CHEKVET. 

I.  Pour  expliquer  les  phénomènes  capillaires,  on  admet  que 
chaque  molécule  est  attirée  par  toute  molécule  située  à  une  dis- 
tance plus  petite  que  le  rayon  d'activité  moléculaire  :  on  démontre 
alors  que  la  surface  libre  supporte  en  chaque  point  une  pression 
normale,  dont  la  valeur  est  donnée  par  la  formule  de  Laplace 


^  =  K  +  H(i-Hi.). 


dans  laquelle  R  et  R'  désignent  les  rayons  de  courbure  principaux 
au  point  considéré  ;  ces  rayons  sont  comptés  positivement  quand 
la  surface  est  convexe.  Le  terme  K  a  pour  effet  d'augmenter  la 
pression  hydrostatique  exercée  par  le  milieu  ambiant  en  chaque 
point  de  la  surface  du  liquide  :  on  peut  donc  raisonner  comme  si 
la  pression  moléculaire  ne  comportait  qu'un  seul  terme 


■'(k -«■■)■ 


H  est  la  constante  capillaire  du  liquide. 

Soit  une  masse  liquide  en  équilibre  (^fig^  i);  un  plan  quelconque 


AB,  qui  rencontre  la  masse,  détermine  sur  la  surface  un  contour 
fermé  AB.  Supposons  solidifiée  la  couche  superficielle  ACB,  sur 
une  épaisseur  AA'=BB'=:5  qui  soit  égale  au  rayon  d'activité 
moléculaire.  Des  considérations  géométriques  très  simples  et  les 
principes  de  l'équilibre  des  forces  permettent  de  démontrer  que  le 
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système  des  pressions  moléculaires  qui  s'exercent  aux  difTërenls 
points  de  la  surface  ACB  est  équivalent  à  un  système  de  forces 
H  dx,  appliquées  à  chacun  des  éléments  dx  du  contour  fermé  AB, 
normales  à  ces  éléments,  situées  dans  le  plan  tangent  à  la  surface, 
et  dans  une  direction  telle  que  AT.  En  d'autres  termes,  on  peut 
démontrer  simplement  qu'tï  existe  une  tension  superficielle  H, 
mesurée  par  le  même  nombre  que  la  constante  capillaire. 

Traçons  sur  la  surface  ACB  les  deux  séries  de  lignes  de  cour- 
bure, eu  les  rapprochant  suffisamment  pour  partager  cette  surface 
en  éléments  rectangulaires,  tels  que  w  =  DEFG. 

Soient 

DO  =  R  et  DO'i=  IV  les  deux  rayons  de  courbure  principaux  ; 
%  l'angle  DOE; 
a' l'angle  DO' G. 

On  a 

DE  =::=  Ra,         DG  =  R'a'         et         w  =  RR'az'. 

A  Félément  de  surface  to  correspond,  sur  la  surface  A'C'B',  un 
élément  D'E'FG'  {fig.  2),  dont  Taire  est 

u>'=(R  — a)(R'— o)aa'=o)  — (R+R')03ia', 

en  négligeant  le  terme  en  Z'^,  On  tire  de  ces  égalités 

1  I  ti>  —  u>' 

R       R  wo 

relation  qui  a  été  donnée  par  M.  Bertrand  dans  son  Mémoire  sur 
les  surfaces  isothermes  orthogonales. 

En  tenant  compte  de  cette  relation  (i),  la  pression  capillaire  en 
un  point  de  la  surface  ACB  est  exprimée  par  la  formule 

II  w  —  to' 

elle  est  positive  et  dirigée  à  l'intérieur  du  liquide  quand  a>'  est 
plus  petit  que  co,  c'est-à-dire  quand  la  surface  est  convexe.  Sur 
l'élément  w,  la  pression  est  donc 

/?io  =  -^-(w  — 10); 
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H  H 

elle  est  équivalente  à  deux  pressions  élémentaires  ^  eu  et  g^  co', 

appliquées  normalement  aux  éléments  correspondants  co  et  (ù'y  et 
dirigées,  Tune  et  l'autre,  de  dehors  en  dedans  par  rapport  à  la 
couche  superficielle  solidifiée.  Si  nous  considérons  les  deux  sur- 
faces externe  et  interne  de  la  couche  superficielle  comme  suppor- 

tant  en  chaque  point  une  pression  normale  constante  —  >  dirigée 

vers  l'intérieur  de  la  couche,  ce  système  de  pressions  constantes 


est  équivalent  au  système  des  pressions  moléculaires  variables 
d'un  point  à  Tautre  de  la  surface  ACB.  Mais,  si  cette  pression  nor- 

H 
maie  y  était  appliquée  sur  la  totalité  de  la  surface  de  la  masse 

solidifiée,  la  résultante  de  toutes  les  pressions  élémentaires  serait 

H 
nulle;  c'est-à-dire  que  les  pressions  normales  i^?  aux  différents 

points  de  ACB  et  de  A'C'B',  seraient  équilibrées  par  des  pressions 
normales  égales,  s'exerçant  aux  différents  points  de  la  surface  laté- 
rale A  A'BB',  de  dehors  en  dedans.  Donc,  inversement,  le  système 

de  ces  pressions  normales  y'  s'exerçant  aux  différents  points  de  la 

surface  latérale,  de  dedans  en  dehors,  est  équivalent  au  système 
des  pressions  moléculaires.  En  particulier,  si  nous  considérons  un 
élément  rectangulaire,  dont  la  hauteur  est  S  =  AA'  et  dont  la 
base  est  un  élément  dx  du  contour  fermé  AB,  la  grandeur  de 
/.  de  Phy$.,  a*  série,  t.  VII.  (Octobre  1888.)  34 
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la  force  appliquée  à  cet  élément  suivant  AT  est 

YX^  X  dx  =  Udx: 

la  tension  superficielle  est  donc  bien  égale  à  la  constante  capil- 
laire. 

II.  Quoiqu'il  convienne  plutôt  de  présenter  la  tension  superfi- 
cielle comme  une  conséquence  de  la  pression  moléculaire,  on  con- 
sidère quelquefois  la  tension  superficielle  H  comme  une  donnée 
expérimentale;  alors,  en  faisant,  dans  un  ordre  inverse,  la  même 
série  de  raisonnements,  on  démontrerait  qu'en  un  point  de  la  sur- 
face la  pression  moléculaire  est 

mais  on  ne  retrouve  pas  le  terme  constant  K. 

III.  Lorsque  deux  liquides,  non  miscibles,  sont  en  contact,  la 
tension  superficielle  dépend  de  la  nature  des  deux  liquides  et  de  la 
différence  de  potentiels  qu'ils  présentent  :  elle  passe  par  une  va- 
leur maximum  H,  quand  la  différence  de  potentiels  est  nulle,  et 
décroît  quand  on  fait  varier  cette  différence.  Les  forces  électriques 
produisent  donc  en  chaque  point  de  la  surface  de  séparation  une 
force  normale  dirigée  en  sens  inverse  de  la  pression  moléculaire, 
et  qui,  comme  celle-ci,  dépend  de  la  courbure  au  point  considéré. 
On  peut  facilement  s'en  rendre  compte. 

Supposons  que,  dans  la  figure,  o  soit  l'épaisseur  de  la  couche 
double;  soient  ijl  et|Xi  les  densités  sur  les  éléments  correspondants 
o)'  et  w  :  ceux-ci  contiennent  des  quantités  d'électricité  égales  et 
contraires;  on  a  donc 

fJLO)'  -h  (Xj  (0  =  o. 

La  charge  de  l'élément  w'  est  sollicitée  à  se  mouvoir  par  une 
force  normale,  dirigée  suivant  D'D,  et  égale  à  aTtjx^w';  celle  de 
l'élément  w  est  sollicitée  en  sens  inverse  par  une  force  2tr|xJo>;  la 
résultante  dirigée  en  sens  inverse  de  la  pression  moléculaire  est 
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donc 

Si  nous  supposons  cette  résaltante  appliquée  à  l'élément  co',  lié 
solidement  à  Télément  co,  la  pression  électrique  en  un  point  de  la 
couche  superficielle  est 

2^,^.8  (i  +  jL), 
en  sens  inverse  de  la  pression  moléculaire  au  même  point 

La  valeur  de  la  tension  superficielle  résultante  est  donc 

H  —  2  7r|x'o. 


SUB  LA  DÉTEBinHÂTIOI  DE  U  GIALEUB  SPÉGinaVE  D'UI  CORPS  PAR  LA 
MÉTHODE  DES  MÉLAHaSS  A  TEMPÉRATURE  GOISTAHTE; 

Par  m.  N.  HESEHUS  (>). 

Si  Ton  veut  déterminer  exactement  la  chaleur  spécifique  d^un 
corps  par  la  méthode  des  mélanges,  on  est  obligé  de  tenir  compte 
de  la  perte  de  la  chaleur  du  calorimètre  par  le  rayonnement  dans 
l'air  environnant. 

Ces  corrections  disparaîtraient  d^elies-mémes  s'il  était  possible 
de  faire  Texpérience  par  la  méthode  des  mélanges  à  température 
constante,  égale  à  la  température  de  l'air  ambiant. 

Si,  par  exemple,  après  avoir  introduit  le  corps  chaufi'é  dont  on 
veut  déterminer  la  chaleur  spécifique  dans  le  calorimètre,  on  y 
versait  peu  à  peu  de  l'eau  froide,  de  manière  que  la  température 
du  calorimètre  restât  constante  pendant  toute  l'expérience,  non 
seulement  on  éviterait  la  nécessité  de  faire  la  correction  pour  le 
rayonnement,  mais  on  n'aurait  pas  même  besoin  de  tenir  compte 

(»)  Journal  de  la  Société  physico-chimique  russe,  novembre  1887. 
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de  la  chaleur  spécifique  du  calorimètre.  Ainsi,  au  lieu  de  la  for- 
mule compliquée  employée  ordinairement,  on  a  la  formule  très 
simple 

mc(T  —  t)  =  nit  —  tfi), 

où  n  désigne  la  masse  de  Teau  froide  ajoutée  prise  à  la  tempéra- 
ture to,  t  IdL  température  constante  du  calorimètre,  T  la  tempéra- 
ture du  corps,  /n  et  c  la  masse  et  la  chaleur  spécifique  cherchée 
du  corps.  Dans  cette  expérience,  toute  la  chaleur  abandonnée  par 
le  corps  est  employée  pour  réchauffement  de  l'eau  froide  ajoutée, 
car  la  température  du  calorimètre  reste  constante;  donc  on  n'a 
besoin  de  savoir  ni  la  chaleur  spécifique,  ni  le  poids  du  calo- 
rimètre, ni  celui  de  Peau  qui  a  été  préalablement  versée.  Il  est 
évident  qu'on  pourrait  aussi  faire  l'expérience  en  plongeant  dans 
le  calorimètre  un  corps  refroidi  et  en  y  versant  de  l'eau  chaude. 

Il  reste  à  constater  qu'il  est  possible  d'appliquer  cette  méthode 
à  la  pratique,  et  notamment  qu'il  est  possible  de  régler  le  flux  de 
Teau,  de  manière  à  rendre  la  température  du  calorimètre  con- 
stante. 

Les  expériences  préliminaires,  faites  à  ma  demande  par  M^^^Ser- 
dobinsky  à  l'aide  d'un  calorimètre  à  air  (*),  ont  directement 
démontré  qu'il  est  possible  d'atteindre  le  résultat  désiré. 

Ensuite,  une  expérience  a  été  faite  à  l'aide  d'un  calorimètre 
ordinaire  muni  d'un  thermoscope  à  air  très  sensible  à  manomètre 
rempli  de  naphte,  au  lieu  d'un  thermomètre  à  mercure. 

Enfin,  une  série  d'expériences  par  cette  méthode  a  été  faite  par 
des  étudiants  de  l'Université  de  Saint-Pétersbourg,  MM.  Rolo- 
miitzefï  et  Harder,  à  l'aide  d'iin  calorimètre  à  air  spécial  qu'ils  ont 
construit  d'après  mes  conseils.  Ce  nouvel  appareil  ne  se  distingue 
du  précédent  qu'en  ce  que  dans  celui-là  le  vase  calorimétrique 
entoure  le  réservoir  du  thermoscope  à  air,  tandis  que  dans  celui-ci 
au  contraire  le  réservoir  du  thermoscope  entoure  le  vase  calori- 
métrique. Le  nouvel  appareil  permet  d'atteindre  des  résultats 
plus  exacts  et,  selon  mon  opinion,  il  correspond  complètement  à 
son  but. 


('  )  Journal  de  la  Société  physico-chimique  russe,  i883. 
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Dans  ce  calorimètre  à  air  le  vase  où  l'on  place  le  corps  chauffé 
et  où  l'on  verse  peu  à  peu  l'eau  froide  est  formé  d'un  large  tube 
en  laiton  muni  d'un  fond  soudé.  Ce  tube  est  fixé  à  l'aide  d'un 
grand  bouchon  dans  un  verre  à  parois  très  minces,  servant  de  ré- 
servoir au  thermoscope  à  air.  Le  bouchon,  bien  recouvert  d'un 
mastic,  bouche  hermétiquement  le  bocal,  en  laissant  passer  seu- 
lement le  tube  latéral  du  manomètre  qui  est  formé  d'un  autre  tube 
en  verre,  en  forme  de  V,  ouvert  à  ses  deux  extrémités  et  soudé 
latéralement  au  tube  porté  par  le  bouchon.  Une  huile  de  naphte 


quelconque,  par  exemple  le  pétrole  ordinaire,  est  employée  comme 
liquide  manométrique.  Un  bout  de  tube  en  caoutchouc  et  une 
pince  à  vis  ou  à  ressort  servent  à  fermer  l'extrémité  ouverte  du 
tube  du  manomètre  qui  se  trouve  le  plus  près  du  réservoir.  Quand 
ce  tube  est  ouvert,  le  réservoir  du  thermoscope  communique  avec 
l'air  de  la  chambre  et  le  manomètre  ne  fonctionne  pas;  mais,  le 
tube  en  caoutchouc  étant  fermé,  le  liquide  se  déplace  dans  le 
manomètre  à  la  moindre  variation  de  la  température  de  l'appareil 
et  le  déplacement  des  niveaux  du  liquide  de  i""  correspond  à  la 
variation  de  la  température  de  o'*,o2. 

Pour  éviter  l'influence  de  la  variation  de  la  température  de  l'air 
environnant,  il  faut  placer  le  calorimètre   pendant   l'expérience 
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dans  un  grand  vase  rempli  d^eau  à  la  température  de  la  chambre. 

Il  est  évident  que  notre  calorimètre  n'exige  pas  un  appareil 
particulier  pour  échauffer  le  corps;  ici,  on  l'échaufiait  tout  sim- 
plement dans  de  Teau  bouillante  et  on  le  transportait  dans  le  calo- 
rimètre à  Taide  d'un  (il  de  métal  peu  épais  courbé  à  l'une  des 
extrémités  en  forme  de  crochet. 

Un  vase  rempli  d'eau  froide  est  une  des  parties  essentielles  de 
notre  appareil.  On  versait  de  l'eau  mêlée  avec  de  la  neige  pure  ou 
avec  de  la  glace  concassée  en  petits  fragments  dans  un  flacon  à 
deux  tubulures,  dont  l'une  se  trouvait  près  du  fond.  Les  deux 
tubulures  étaient  fermées  avec  des  bouchons.  Un  thermomètre 
était  introduit  dans  la  tubulure  supérieure  et  le  bouchon  inférieur 
retenait  en  place  un  tube  de  verre  réuni  à  un  autre  tube  pareil  à 
l'aide  d'un  court  tube  en  caoutchouc  muni  d'une  pince  à  ressort; 
le  dernier  tube  en  verre  portait  un  bouchon  en  liège.  Le  flacon 
était  placé  sur  une  petite  table  mobile.  Quand  il  fallait  verser  de 
l'eau  dans  le  calorimètre,  on  y  plongeait  le  tube  de  manière  que 
son  bouchon  fermât  l'ouverture  et  l'on  pressait  le  ressort  de  la 
pince  avec  les  doigts.  En  réglant  la  pression,  on  pouvait  faire  couler 
l'eau  assez  vite  ou  la  faire  tomber  par  gouttes.  Avec  quelque  habi- 
tude, on  parvient  à  régler  l'écoulement  de  l'eau,  de  sorte  que  le 
manomètre  n'indique  que  des  variations  insignifiantes,  ne  dé- 
passant pas  a"^"^  même  au  début  de  l'expérience. 

Pour  faire  l'expérience,  on  procédait  dans  l'ordre  suivant  : 

1°  On  versait  dans  le  calorimètre  une  petite  quantité  d'eau 
prise  dans  le  vase  entourant  le  calorimètre. 

2°  On  déterminait  le  poids  du  calorimètre.  Pour  cela,  on  le 
retirait  de  l'eau  et  on  l'essuyait  à  sec;  après  le  pesage,  on  le  re- 
mettait dans  son  vase  avec  de  l'eau. 

S"*  On  pesait  le  corps  dont  on  voulait  déterminer  la  chaleur  spé- 
cifique (m)  et  on  le  plongeait  au  moins  pour  un  quart  d'heure 
dans  de  l'eau  bouillante  (T®). 

4°  On  déterminait  la  température  (^)  de  l'eau  dans  le  calori- 
mètre et  celle  de  l'eau  dans  le  flacon  (^o);  en  même  temps,  on 
remuait  à  plusieurs  reprises  l'eau  froide  mêlée  avec  de  la  neige  et 
l'on  en  faisait  écouler  une  partie  pour  refroidir  les  tubes. 

5®  Enfin,  on  transportait  bien  vite  le  corps  chauffé  dans  le 
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calorimètre  où  Ton  versait  en  même  temps  de  Teau  froide  de  ma- 
nière que  les  déplacements  du  liquide  dans  le  manomètre  fussent 
aussi  insignifiants  que  possible. 

6°  Quand  la  température  atteignait  l'équilibre  et  que  la  différence 
des  niveaux  du  liquide  du  manomètre  restait  pendant  quelques 
minutes  égale  à  zéro,  on  retirait  le  calorimètre  de  Peau,  on  Tes- 
suyait  à  sec  et  on  le  pesait  de  nouveau.  L'augmentation  de  son 
poids  donnait  la  quantité  (n)  d'eau  froide  ajoutée. 

Ainsi,  on  obtenait  assez  vite  toutes  les  données  nécessaires  pour 
calculer  la  chaleur  spécifique  d'un  corps. 

Je  citerai,  par  exemple,  quelques  résultats  des  expériences 
faites  par  MM.  Kolomiitzeff  et  Harder  avec  une  pièce  de  laiton 
pesant  2'j^'^fS'j/i.  On  supposait  que  la  température  (T)  de  l'eau 
bouillante  était  loo**  et  que  la  température  (Iq)  de  l'eau  froide 
était  o®,  5.  La  température  (t)  de  l'eau  du  calorimètre,  la  quan- 
tité (n)  d'eau  froide  que  l'on  y  ajoutait  et  la  valeur  de  la  chaleur 
spécifique  du  laiton  (c)  donnée  par  l'expérience  ont  été  dans  dif- 
férents cas  : 

Numéros.  t.  n.  c. 

i i8,o  16,691  0,0921 

2 17,0  12,846  0,0943 

3 ...  17,0  i3,aoo  0,0969 

4..   18,0  11,54  0,0908 

5 ao,o  9,16  0,0821 

6 19,0  10,96  0,0922 

7 18,0  11,58  0,0911 

8 ai  ,0  9,93  0,0946 

9 19,5  10,6  0,0920 

10 18,5  11,55  0,0940 

La  valeur  moyenne  de  c  tirée  de  ces  dix  résultats  est  égale  à 

0,092,  et,  en  excluant  le  résultat  évidemment  erroné  du  n"*  5,  on 

aura 

c  =  0,093 
(au  lieu  de  0,094). 

Il  était  intéressant  de  comparer  ces  résultats  avec  les  résultats 

obtenus  par  les  étudiants  pendant  les  travaux  pratiques  dans  le 

cabinet  physique  de  l'Université.  Pendantjes  deux  semestres  de 

l'année  1 883- 1884,  la  moyenne  de   quinze  mesures  acceptables 
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donne  pour  la  valeur  moyenne  c  =  0,089,  ^^  ^*  valeur  moyenne 
des  dix  meilleurs  résultats  est  c  =  0,091.  En  même  temps,  les  dif- 
férences entre  les  résultats  particuliers  dans  ce  cas  sont  beaucoup 
plus  grandes  que  dans  les  expériences  de  MM.  Kolomiitzeff  et 
Harder. 


A.  EFIMOFF.  —  Contribulions  à  nos  connaissances  sur  le  magnétisme  des  gaz; 
Journal  de  la  Société  physico-chimique  russe,  t.  XX;  1888.  (Thèse  de  doc- 
torat). 

Uauteur  a  entrepris  en  1886  et  terminé  vers  la  fin  de  1887  une 
nouvelle  série  de  déterminations  des  constantes  magnétiques  de 
divers  gaz  avec  plus  de  précision  et  dans  des  limites  de  pression 
et  de  champ  magnétique  plus  étendues.  Sa  méthode  ne  diffère  pas 
en  principe  de  celle  de  M.  Becquerel.  Un  magnétomètre  en  bronze, 
capable  de  supporter  une  pression  intérieure  de  18*^",  était  placé 
entre  les  pôles  d'un  grand  électro-aimant,  système  Plucker.  Un 
tube  de  verre  de  aS*^"  de  long  et  de  o*^"',7  de  diamètre,  fermé 
après  avoir  été  vidé  d'air  et  muni  d'un  petit  miroir,  était  suspendu 
dans  ce  magnétomètre  à  l'aide  d'un  fil  à  la  woUaston,  en  platine 
iridié  à  5  pour  100,  long  de  aS*^"*.  Une  vis  sans  fin  permettait  de 
faire  tourner  le  point  de  suspension  du  système  pour  pouvoir  le 
ramener  à  sa  position  initiale.  La  pression  était  mesurée  par  un 
manomètre  métallique  préalablement  vérifié;  trois  à  cinq  accu- 
mulateurs, système  Tweretinoff,  ont  fourni  le  courant  constant  que 
l'on  ajustait  pendant  les  expériences  à  Taide  d'un  rhéostat  et  d'un 
ampèremètre  Carpentier,  préalablement  vérifié.  Une  lunette  avec 
échelle  millimétrique,  placée  à  2^,9  de  distance  du  miroir,  ser- 
vait à  déterminer  ses  déflexions.  Le  champ  magnétique,  dont 
l'intensité  allait  jusqu'à  1600  unités  C.G. S.,  n'étant  point  uni- 
forme, les  angles  de  déflexion  observés  étaient  toujours  moindres 
que  les  angles  de  torsion  nécessaires  pour  ramener  le  tube  dans 
sa  position  initiale.  Plusieurs  séries  d'observations  ont  fourni  à 
l'auteur  les  corrections  qu'il  fallait  ajouter  aux  déflexions  pour 
avoir  les  torsions  correspondantes.  D'ailleurs,  la  valeur  de  ces 
corrections  était  insignifiante  pour  les  déflexions  moindres  que 
5o  divisions  de  l'échelle  et  ne  dépassait  pas  quelques  unités  pour 
les  déflexions  les  plus  grandes. 
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Malgré  toutes  les  précautions,  il  fut  impossible  d'opérer  sur  des 
gaz  parfaitement  purs,  un  défaut  de  construction  de  la  pompe  de 
compression,  qui  laissait  s'infiltrer  plus  ou  moins  d'air,  en  était  la 
cause  principale.  Par  conséquent,  l'auteur  faisait  après  chaque 
expérience  une  analjrse  chimique  du  gaz  employé,  et  calculait  le 
coefficient  du  gaz  pur  en  le  considérant  comme  proportionnel  à  la 
tension  partielle  de  ce  gaz  dans  le  mélange,  loi  qu'il  a  d'ailleurs 
vérifiée  par  quelques  séries  d'expériences  ad  hoc. 

Le  Tableau  suivant  contient  les  constantes  relatives  à  l'air,  trou- 
vées par  l'auteur,  ainsi  que  celles  obtenues  par  Faraday,  Becquerel 
et  Pliicker  pour  terme  de  comparaison. 


ÉfimoiT. 

Oxygène  (O) +4,83 

Oxyde  d'azote  (NO) +1,60 

Air -i-i,oo 

Éthylène  (C«H*) —0,068 

Méthane  (GH*) — o,o63 

Acide  carbonique  (GO*). . .  — o,o33 

Protoxydc  d'azote  (N«0). .  —0,018 

Azote  (N) — o,oi5 

Oxyde  de  carbone  (  GO ). . .  —0,009 

Hydrogène  (H) —  0,00a  (?) 


■"arad 

lay. 

Becquerel. 

Plttcker. 

Moyenne 

des 

trois  derniers. 

+5, 

i5 

+4,76 
-^4,96 
-+-i,3o 

-^4,3i 
+1,96 

H-4,78 
+  1,63 

-HI, 

00 

-T-I,00 

4-1,00 

-r-O, 

,18 

—0,22 

» 

u 

» 

» 

o. 

,00 

—0,14 

0,00 

» 

— o,o5 

0,00 

-hO; 

,09 

0,00 

0,00 

0 

)> 

0,00 

— 0, 

,o3 

0,00 

— 0,002( 

;'o     » 

Pour  les  gaz  et  les  mélanges  des  gaz  les  plus  magnétiques,  l'au- 
teur a  constaté  que  le  rapport  de  la  constante  observée  au  carré 
de  l'intensité  du  champ  magnétique  diminuait  notablement  quand 
cette  dernière  quantité  augmentait.  Pour  les  grandes  pressions,  le 
rapport  de  la  constante  observée  à  la  pression  diminuait  aussi, 
mais  d'une  quantité  à  peine  appréciable. 

En  observant  la  déflexion  d'un  même  cylindre  en  verre  massif 
dans  l'air  à  17*^*^,5  de  pression,  dans  l'eau  et  dans  une  solution 
de  perchlorure  de  fer  de  densité  1,487,  dont  la  constante  magné- 
tique a  été  déterminée  en  mesure  absolue  par  M.  Borgmann  et 
trouvée  égale  à  o,oo256,  l'auteur  a  calculé  le  nombre  o,  ia5.io~* 
pour  la  constante  magnétique  de  l'oxygène  en  valeur  absolue.  Par 
une  méthode  dynamique,  en  observant  les  oscillations  d'un  même 
système  dans  le  vide  et  dans  l'oxygène  comprimé,  l'auteur  a  ob- 
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tenu  pour  la  même  constante  le  nombre  0,^67.10"*.  L'impossibi- 
lité de  déterminer  exactement  la  forme  géométrique  du  système 
oscillant,  son  moment  d'inertie  ainsi  que  la  distribution  de  l'in- 
tensité dans  divers  points  du  champ  magnétique,  rend  ce  dernier 
moins  précis  que  le  premier.  W.  Lermaittoff. 


F.  SGHUMANN.  —  Electromagnetische  Rotationserscheinungen  flQssiger  Leiter 
(Rotation   électromagnétique  des  liquides);  Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  i4r; 

1887. 

L'auteur  s'est  proposé  de  vérifier  les  indications  de  la  théorie, 
particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  vitesse  angulaire  des  dif- 
férents points  d'une  masse  liquide  renfermée  dans  un  vase  annu- 
laire et  mise  en  rotation  électromagnétique.  Les  expériences  ont 
été  faites  avec  des  dissolutions  de  sulfate  de  zinc  ou  de  sulfate  de 
cuivre  tenant  en  suspension  de  petits  fragments  de  gomme  laque. 
La  vitesse  angulaire  d'une  de  ces  particules  dépend  de  sa  position 
dans  le  vase,  des  dimensions  de  l'appareil,  de  la  grandeur  du 
champ  magnétique,  de  l'intensité  du  courant  et  enfin  du  coeffi- 
cient de  frottement  du  liquide  ;  or  on  peut  déterminer  toutes  ces 
quantités )  sauf  la  dernière,  et  calculer  celle-ci  à  l'aide  de  formules 
qu'on  trouvera  développées  dans  le  Mémoire  original.  Les  nom- 
bres ainsi  obtenus  pour  le  coefficient  de  frottement  sont  à  peu  près 
les  mêmes  pour  tous  les  points  du  liquide,  bien  que  les  vitesses 
angulaires  y  varient  dans  le  rapport  de  i  à8;  les  différences  qu'on 
remarque  semblent  mettre  en  évidence  une  action  particulière  du 
courant  sur  la  viscosité  du  liquide,  mais  n'ont  pas  assez  d'impor- 
tance pour  mettre  en  défaut  la  théorie  générale. 

Ch.  Rivière. 


W.  VON  BEZOLD.  —  Ueber  eine  neue  Méthode  zur  Zerlegung  des  weissen  Lichtes 
in  Complementârfarben  (Nouvelle  méthode  pour  la  décomposition  de  la  lu- 
mière blanche  en  couleurs  complémentaires);  Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  i65; 
1887. 

L'auteur  remplace  le  petit  prisme  de  l'appareil  Duboscq  par  un 
écran  divisé   en  deux  parties   dont  l'une  intercepte   une  bande 
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étroite  dans  le  spectre  et  l'autre  laisse  passer  le  reste  des  radia- 
tions. Cb.  Rivière. 


E.  KOGK.  —  Zur  Kentniss  der  Beziehungen  zwischen  optischen  Eigenschaften 
und  CoDStitatioa  der  Verbindungen  (  Relations  entre  les  propriétés  optiques  et 
la  constitution  des  combinaisons);  Wied,  Ann.,  t.  XXXII,  p.  167;  1887. 

I 
M.  Rock  a  étudié  le  spectre  d'absorption  des  dérivés  azotés  des 
aminés  des  phénols-,  mais  aucune  conclusion  nette  ne  ressort  de 
ses  chiffres,  bien  qu'ils  lui  semblent  confirmer  cette  loi  de  Krûss, 
que  la  substitution  d'un  radical  hydrogéné  à  l'hydrogène  déplace 
le  spectre  d'absorption  vers  le  rouge. 

Ce.  Rivière. 


W.  VON  BEZOLD.  —  Expcrimentaluntersuchungen  ûber  rotirenden  Flassigkeiten 
(Recherches  expérimentales  sur  les  liquides  tournants)  ;  Wied,  Ann.,  t.  XXXII, 
p.  171;  1887. 

Description  des  mouvements  qui  prennent  naissance  au  sein 
d'une  masse  liquide  renfermée  dans  un  vase  cylindrique  quand  on 
fait  tourner  celui-ci  autour  de  son  axe,  puis  qu'on  l'arrête  au 
bout  d'un  certain  temps.  Analogie  entre  les  apparences  obser- 
vées et  certaines  circonstances  qui  accompagnent  la  formation  des 
cyclones.  Ch.  Rivière. 


L.  PFAUNDLER.  —  Ueber  die  Bezeichnung  der  Maasssysteme  (  Sur  la   déno- 
mination des  systèmes  de  mesures);  Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  188;  1887. 

M.  Pfaundler  défend  la  dénomination  de  système  terrestre  qu'il 
a  attribuée  au  système  d'unités  dans  lequel  l'unité  de  force  est  le 
kilogramme.  Ch.  Rivière. 
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F.  FRIEDRICHS.  —  Ueber  eine  galvanische  Batterie  (Sur  une  pile  électrique); 
Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  191;  1887. 

Les  éléments  de  cette  pile  sont  renfermés  dans  des  vases  qui 
communiquent  par  leur  partie  inférieure  avec  une  bouteille  con- 
tenant le  liquide  excitateur;  on  met  la  pile  en  activité  ou  on  l'ar- 
rête en  élevant  ou  abaissant  cette  bouteille.  Ch.  Rivière. 


W.  KOENIG.  —  Ueber  die  Bestimmung  von  Reibungscoefficienten  tropfbarer 
Flûssigkeiten  mittelst  drehender  Schwingungen  (Mesure  des  coefficients  de 
frottement  des  liquides  au  moyen  de  vibrations  tournantes);  Wied,  Ann., 
t.  XXXII,  p.  198;  1887. 

Le  coefiicient  de  frottement  des  liquides  a  été  déduit  tantôt  de 
la  vitesse  d'écoulement  dans  les  tubes  capillaires,  tantôt  de  l'amor- 
tissement d'oscillations  tournantes;  mais,  jusqu'à  présent,  la  se- 
conde méthode  a  toujours  conduit  à  des  nombres  plus  forts  que  la 
première,  ce  qui  semble  provenir  de  ce  qu'elle  présente  des  diffi- 
cultés expérimentales  et  surtout  des  difficultés  de  calcul  toutes 
particulières. 

L'auteur  reprend  l'étude  de  cette  méthode  en  l'appliquant  à  des 
boules  de  quartz  ou  de  verre  qu'il  fait  osciller  dans  l'eau  à  l'extré- 
mité d'une  suspension  bifilaire  ;  il  en  calcule  les  résultats  à  l'aide 
d'une  formule  indiquée  par  M.  Boltzmann,  constate  l'accord  de 
cette  formule  avec  l'observation  et  en  déduit  comme  coefficient  de 
frottement  de  l'eau  à  1 7®  le  nombre 

0,0III!2; 

or  la  méthode  de  l'écoulement  dans  les  tubes  a  donné  à  divers 
observateurs  les  résultats  suivants  : 

Poiseuille 0,01089 

Grotrian 0,01 106 

Kônig o,oiio5 

Il  y  a  donc  maintenant  un  accord  très  satisfaisant  entre  les  deux 
méthodes. 

On  retrouve  la  même  concordance  en  remplaçant  les  sphères 
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par  des  disques,  à  la  condition  de  perfectionner  les  formules  jus- 
que alors  employées  pour  le  calcul  de  ces  expériences  :  c*est  ainsi 
que  les  nombres  suivants,  déduits  des  vitesses  dMcoulement,  re- 
présentent également  bien  les  résultats  des  observations  sur  les 
disques  : 

Éther o, 00256 

Sulfure  de  carbone 0;Oo388 

Benzine o,oo523  à  0,00688 

Essence  de  térébenthine 0,01 865 

Ch.  Rivière. 


W.  KONIG.  —  Nachtrag  zu  den  magnetischen  Untersuchungen  in  Krystallen 
(Addition  aux  recherches  magnétiques  sur  les  cristaux)  ;  Wied.  Ann.y  t.  XXXII, 
p.  222;  1887. 

Uappareil  installé  pour  la  détermination  du  coefficient  de  frot- 
tement des  liquides  a  permis  d'étudier  dans  de  meilleures  condi- 
tions rinfluence  d^un  champ  magnétique  sur  les  oscillations  d'une 
boule  de  spath  :  la  durée  de  l'oscillation  diminue  toujours  à  me* 
sure  que  l'intensité  du  champ  augmente,  mais  les  différences  loga- 
rithmiques des  oscillations  ne  mettent  en  évidence  aucun  amor- 
tissement magnétique  proprement  dit  de  grandeur  notable. 

Ch.  Rivière. 


H.-F.  WEBER.  —  Die  Entwickelung  der  Lichtemission  glahender  fester  Kôrper 
(Développement  de  rémission  lumineuse  des  corps  solides  incandescents); 
Wied.  Ann.,  t.  XXXII,  p.  266;  1887. 

F.  STENGER.   —  Zur  Lichtemission   glûhender  fester  Kôrper  (Sur  l'émission 
lumineuse  des  corps  solides  incandescents);  ibid.,  p.  271. 

Depuis  le  travail  classique  de  Draper,  on  admet  généralement 
que  tous  les  corps  solides  commencent  à  émettre,  à  la  température 
de  525^  environ,  de  la  lumière  rouge,  puis  que  les  rayons  de  ré- 
frangibilité  plus  grande  apparaissent  successivement  à  mesure  que 
la  température  s'élève.  Ces  assertions  doivent  être  légèrement 
modifiées  :  en  observant,  au  travers  d'un  prisme,  le  fil  de  charbon 
d'une  lampe  à  incandescence,  on  voit  la  lumière  apparaître  d'abord 
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dans  Tespace  compris  entre  les  raies  D  et  E,  puis  s'étendre  à  la 
fois  des  deux  côtés  du  spectre  en  produisant  successivement/ à 
rœil  nu,  les  impressions  de 

Lueur  vague, 
Gris  cendré, 
Gris  jaunâtre, 
Gris  rougeâtre, 
Rouge,  etc. 

Des  lames  minces  de  platine,  d'or,  de  fer,  de  cuivre,  chauffées 
au-dessus  d'un  brûleur  Bunsen,  donnent  exactement  les  mêmes 
résultats,  et  M.  Stenger  les  retrouve  avec  un  fil  de  platine  rendu 
incandescent  par  un  courant  électrique;  mais,  comme  le  fait  re- 
marquer ce  dernier  observateur,  il  ne  s'ensuit  pas  que  les  rayons 
jaunes  ou  verts  renferment,  à  une  température  déterminée,  plus 
d'énergie  que  les  rouges,  car  l'impression  produite  sur  l'œil  ne 
dépend  pas  seulement  de  cette  énergie. 

M.  Weber,  à  l'aide  de  couples  thermo-électriques,  trouve,  pour 
l'apparition  de  la  première  trace  de  lumière  dans  l'émission  du 
platine,  la  température  remarquablement  basse  de  SgS*';  enfin,  les 
premières  expériences  comparatives  faites  avec  d'autres  substances 
semblent  indiquer  que  cette  température  dépend  de  la  nature  du 
corps  :  elle  serait  de  4 '7°  pour  l'or  et  de  SyS"  seulement  pour 
l'oxyde  de  fer.  Ch.  Rivière. 


E.  MACH  et  P.  SALCHER.  —  Photographische  Fixirung  der  darch  Projectile  io 
der  Luft  eingeleiteten  Vorgânge  (Fixation,  par  la  Photographie,  des  phéno- 
mènes produits  dans  l'air  par  le  passage  des  projectiles);  IVied,  Ann.j  t.  XXXII, 
p.  277;  1887. 

Pour  photographier  une  balle  de  fusil,  on  lui  fait  briser  un  tube 
de  verre  dont  la  résistance  s'opposait  à  la  décharge  d'une  bou- 
teille de  Leyde;  l'étincelle  éclate  à  l'endroit  où  passe  la  balle  et 
en  même  temps  en  un  autre  point  du  circuit  placé  en  arrière  et  où 
se  trouvait  une  seconde  interruption  ;  un  appareil  photographique, 
mis  au  point  sur  le  tube  de  verre,  fournit  l'image  de  la  balle  sur 
un  fond  éclairé. 

Quand  la  vitesse  dépasse  34o",  celte  image  met  en  évidence  un 
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double  sillage  produit  dans  Tair  par  la  partie  antérieure  et  par  la 
partie  postérieure  du  projectile,  et,  de  plus,  une  sorte  de  remous 
formé  à  l'arrière  de  la  balle.  Le  sillage  antérieur  est  l'enveloppe 
des  ondes  condensées  qui  se  produisent  en  avant  du  projectile,  le 
sillage  postérieur  l'enveloppe  des  ondes  dilatées  qui  naissent  en 
arrière,  et  l'ensemble  du  phénomène  s'explique  aussi  aisément  que 
la  trace  laissée  par  un  navire  à  la  surface  d'une  eau  tranquille  ou 
par  une  pile  de  pont  sur  une  eau  courante.  Ch.  Rivière. 


W.  PEUKERT.  —  Ueber  die  Erkiârung  des  Waltenhofen'scheD  Phânomens  der 
anomalea  Magnetisirung  (Sur  l'explication  du  phénomène  de  l'aimantation 
anormale  observé  par  M.  von  Waltenhofen  )  ;  Wied.  Ann.y  t.  XXXII,  p.  391; 

1887. 

^aimantation  résiduelle  d'un  barreau  de  fer  doux  est,  dans 
certains  cas,  dirigée  en  sens  inverse  de  l'aimantation  temporaire  : 
ceci  n'a  lieu  d'ailleurs  qu'à  la  condition  que  le  courant  d'aiman- 
tation soit  très  brusquement  interrompu.  M.  von  Waltenhofen 
explique  ce  phénomène  par  une  analogie  avec  les  déformations 
élastiques.  G.  Wiedemann  y  voit,  au  contraire,  un  effet  secon- 
daire des  courants  d'induction  alternatifs  qui  se  produisent  au 
moment  de  la  rupture  du  circuit. 

M.  Peukert,  en  employant  une  disposition  qui  supprime  ces 
courants,  et  qui  consiste  à  fermer  sur  elle-même  la  bobine  d'ai- 
mantation avant  d'interrompre  le  courant  principal,  retrouve  ces 
mêmes  phénomènes  d'aimantation  anormale  et  conclut,  par  con- 
séquent, en  faveur  de  la  théorie  de  M.  von  Waltenhofen. 

Ch.  Rivière. 


E.  HOPPE.  —  Zur  magnetelectrischen  induction  (Sur  l'induction 
magnéto-électrique);   IVied.  Ann,,  t.  XXXII,  p.  397;  1887. 

Suite  d'une  discussion  sur  l'induction  unipolaire,  entre  MM.  Ed- 
lund  et  Hoppe,  le  premier  admettant  qu'un  aimant  cylindrique 
tournant  autour  de  son  axe  peut  développer  des  phénomènes  d'in- 
duction dans  un  conducteur  métallique  entraîné  avec  lui  dans  son 
mouvement  de  rotation,  le  second  soutenant  que  ces  phénomènes 
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ne  se  produisent  que  dans  la  partie  fixe  du  circuit.  Deux  conduc- 
teurs métalliques,  placés  respectivement  vis-à-vis  du  milieu  et  de 
Tun  des  pôles  de  l'aimant,  sont  reliés  à  un  électromètre  extrême- 
ment sensible  (280  divisions  pour  ^  de  volt)  ;  la  déviation  observée 
pendant  la  rotation  se  montre  indépendante  de  la  présence  de 
conducteurs  métalliques  placés  suivant  Taxe  de  Taimant  ou  reliés 
à  cet  axe  et  tournant  avec  lui,  ce  qui  semble  en  contradiction  avec 
la  théorie  d'Edlund.  Ch.  Rivière. 


W.  MULLER-ERZBACH.  —  Die  Dissociation  der  Kupfervitriol  ia  hôherer  Tem- 
peratur  (Dissociation  du  sulfate  de  cuivre  aux  températures  éleyées);  JVied. 
Ann,,  t.  XXXII,  p.  3i3;  1887. 

R.  SGHULZE.  —  Bemerkungen  zu  der  Abhandlung,  etc.  (  Remarques  sur  le  Mé- 
moire de  M.  MttUer-Erzbach  :  La  vitesse  d*évaporation  considérée  comme  Mine 
mesure  de  la  pression  de  la  vapeur);  iàid.j  p.  339. 

M.  Muller-Ërzbach  a  poursuivi  Tétude  de  la  déshydratation  du 
sulfate  de  cuivre  :  indépendamment  des  hydrates  à  i*'«,3  et  5*^ 
d'eau,  il  admet  encore,  du  moins  au-dessous  de  5o^,  un  hydrate 
à  2^1.  Il  convient  de  rapprocher  les  résultats  qu'il  a  obtenus  de 
ceux  qui  ont  été  trouvés  par  M,  Lescœur  (Comptes  rendus  de 
V Académie  des  Sciences,  t.  Cil,  p.  1466)  et  qui  n'indiquent  que 
l'existence  des  trois  premiers. 

M.  Schulze  se  trouve  d'accord  avec  M.  Lescœur  pour  critiquer 
la  méthode  suivie  par  M.  Muller-Erzbach  et  mettre  en  évidence 
les  contradictions  qu'elle  présente.  Ch.  Rivière. 


S.  TERESCHIN.  —   Ueber   eleclrische   FortfUhrung  bei   FlOssigkeiten   (Sur  le 
transport  électrique  des  liquides);  Wied.  Ann,,  t.  XXXII,  p.  333;  1887. 

L'auteur  a  répété  les  expériences  de  M.  Quincke  sur  le  trans- 
port électrique  des  liquides  en  substituant  au  courant  d'une  pile, 
le  courant  de  décharge  d'une  bouteille  de  Leyde  maintenue  à  un 
potentiel  constant.  Les  résultats  ont  été  sensiblement  les  mêmes. 

Cb.  Rivièrb. 
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"% 
COHOUGTIBniTÉ  TISBMiaUE  DU  HSRGUBE  ET  DE  aUELaUES  MÉTAUX; 

Par  m.  Alphonse  BERGET. 

Historique.  —  Sans  m'arrêter  aux  expériences  purement  qua- 
lilalives  d'Ingenhousz,  c'est  à  Fourier  que  sont  dues  les  pre- 
mières données  exactes  sur  le  problème  de  la  transmission  de  la 
chaleur  dans  les  corps  par  conductibilité.  Je  n*ai  pas  Tintention 
de  résumer  ici  le  travail  du  savant  mathématicien  (*);  je  dirai  seu- 
lement que  les  deux  problèmes  principaux  étudiés  par  lui  sont 
le  problème  du  mur  et  celui  de  la  barre*  Dans  le  problème  du 
mur,  Fourier  est  amené  à  définir  le  coefficient  A'  de  conductibilité 
thermique  intérieure  du  corps  considéré  :  c'est  la  quantité  de 
chaleur  qui  passe,  pendant  l'unité  de  temps,  à  travers  une  colonne 
ayant  comme  section  l'unité  de  surface  et  comme  hauteur  l'unité 
de  longueur,  la  différence  entre  les  températures  de  ses  faces 
étant  1**.  Le  problème  de  la  barre  le  conduit  à  définir  une  autre 
quantité  A,  qu'il  a  appelée  conductibilité  extérieure  et  sur  laquelle 
je  n'ai  pas  à  insister  ici. 

Qu'on  opère  sur  un  mur  ou  sur  une  barre,  on  peut  être  dans 
deux  conditions  bien  distinctes  :  le  régime  des  températures  sta- 
tionnaires  ou  le  régime  des  températures  variables. 

On  n'a  jamais  appliqué  la  méthode  du  mur  que  dans  le  cas  des 
températures  stationnaires,  et  c'est  cette  méthode  qui  a,  de  prime 
abord,  séduit  les  physiciens  :  c'est,  en  elTet,  la  plus  simple  en 
principe,  et  celle  qui  satisfait  le  mieux  aux  conditions  de  la  défi- 
nition. Mais  les  mesures  basées  sur  celte  méthode,  qui  ont  été 
entreprises  par  Dulong  et  Petit,  Fourier  lui-même  et  Péclet  sont 
entachées  d'une  erreur  grave  et  systématique  :  c'est  la  résistance 
au  passage. 

En  effet,  quand  on  place  une  plaque  métallique  entre  deux  bains 
liquides  destinés  à  maintenir  constantes  les  températures  de  ses 
deux  faces,  le  flux  de  chaleur  qui  traverse  le  système  en  allant  du 
bain  chaud  au  bain  froid  rencontre  une  résistance  triple  :  i"^  celle 
de  la  lame  métallique  et  2°  les  résistances  des  deux  couches  li- 


(*)  Voir  la  Note  bibliographique  à  la  fin  de  FArticle. 

/.  de  Phys,,  a*  série,  t.  VII.  (Novembre  1888.)  35 


5o4  BËRGET. 

quides  infininient  minces,  en  contact  immédiat  avec  les  faces  de 
la  plaque  :  cette  seconde  résistance  est  énorme  relativement  à  la 
première,  et  introduit  une  cause  d'erreur  qui  fait  varier  du  simple 
au  double,  et  même  plus,  les  nombres  obtenus  pour  un  même 
métal. 

Aussi,  pendant  les  derniers  temps,  la  plupart  des  méthodes  pour 
mesurer  le  coefficient  k  ont-elles  été  basées  sur  le  problème  de  la 
barre,  soit  dans  le  cas  du  régime  variable,  soit  dans  le  cas  du  ré- 
gime permanent.  Mais,  dans  ce  dernier  cas,  on  ne  peut  avoir  les 
conductibilités  absolues  qu'en  mesurant  h  sur  la  barre  considérée  ; 
sans  cela  on  n*a  que  les  conductibilités  relatives,  comme  les  ont 
obtenues  Despretz,  MM.  Wiedemann  et  Franz  et  Langberg,  rela- 
tivement à  un  métal  quelconque.  M.  Forbes  a,  le  premier,  obtenu 
par  la  méthode  de  la  barre  des  coefïicients  absolus  que  la  mesure 
de  h  rendait  incertains. 

MM.  Neumann,  Lenz,  Àngstrôm  ont  mis  en  œuvre,  de  diffé- 
rentes manières,  la  inéthode  des  températures  variables  dans  le 
cas  de  la  barre,  en  admettant  la  constance  de  h  et  de  A:,  hypothèse 
que  rien  ne  justifie.  Admettant  que  k  et  h  sont,  non  plus  des 
constantes,  mais  des  fonctions  de  la  température,  MM.  Tait, 
Lorenz,  Rirchhoff,  Hansemann  et  Weber  ont  refait  les  mesures 
précédentes. 

Mais  les  nombres  obtenus  par  ces  divers  savants  pour  le  mer- 
cure sont  très  divergents  et  il  n'est  pas  possible  d'attribuer  ces 
écarts  à  la  différence  d'état  physique  des  échantillons  employés, 
car  le  mercure  étant  liquide  peut  toujours  être  pris  au  même  étal 
de  pureté.  La  méthode  des  températures  variables  est  donc  diffi- 
cilement applicable  au  mercure,  tant  à  cause  de  l'incertitude  de  la 
mesure  de  h  qu'à  cause  des  courants,  impossibles  à  éviter,  qui  se 
produisent  dans  la  masse  soumise  à  l'expérience  ;  j'ai  donc  cherché 
à  mesurer  le  coefficient  thermique  de  conductibilité  du  mercure 
k  en  unités  absolues  G. G. S.,  en  revenant  à  la  méthode  des  tem- 
pératures stationnaires  prise  sous  la  forme  du  mur.  J'ai  étudié 
aussi  la  variation  du  coefficient  k  avec  la  température  et  donné 
une  méthode  générale  permettant  de  mesurer  les  coefficients  des 
métaux. 

Principe  de  la  méthode.  — J'ai  cherché  à  réaliser  dans  la  pra- 
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tique  le  cas  théorique  du  mur,  en  éliminant  complètement  la  ré- 
sistance au  passage. 

Considérons  pour  cela  une  colonne  de  mercure  cylindrique  AB, 
contenue  dans  un  tube  de  verre  et  dont  la  base  repose  sur  une 
plaque  de  fer  FF  constamment  maintenue  à  zéro  {Jig^  i).  Imagi- 

Fig.  I. 
C A       A  C 


I 


A-'j^^-i:..'.-^^.  1<j,j^jj>^^^^^'.jjj*:/j'Aj^,  iMi^^i'»^^^;.*^^^  ij 


nons  que,  concentriquement  au  tube  AB  se  trouve  placé  un  man- 
chon beaucoup  plus  large,  CD,  protégé  contre  le  rayonnement 
par  un  manteau  d^ouate  et  reposant  aussi  sur  la  plaque  de  fer. 
Remplissons  de  mercure  l'espace  annulaire  compris  entre  les  deux 
cylindres,  de  façon  que  les  niveaux  libres  soient  dans  un  même 
plan  et  chauffons  ce  plan  à  une  température  constante  :  dans  ces 
conditions,  la  partie  centrale  sera  préservée  du  rayonnement  par 
la  masse  annulaire;  celle-ci  seule  subira  sur  ses  bords  une  déper- 
dition de  chaleur  atténuée  déjà  par  le  manteau  d'ouate,  et  la  co- 
lonne centrale  pourra  être  considérée  comme  faisant  partie  d'un 
mur  indéfini. 

D'après  la  théorie  de  Fourier,  l'équation  différentielle  qui  re- 
présente la  distribution  des  températures  le  long  de  cette  colonne 
est,  dans  le  cas  où  le  régime  permanent  est  atteint, 

cLz 

k  étant  une  constante  ou  une  fonction  de  la  température. 

Si  k  est  une  constante,  l'équation  (i)  définit  une  distribution 
linéaire  des  températures  le  long  de  la  colonne,  e'est-à-dire  qu'en 
chaque  point  la  température  t  est  proportionnelle  à  Tordonnée  z 
correspondante. 

La  masse  annulaire  a  pour  but,  on  le  voit,  d'annuler  l'influence 
des  bords,  semblable  en  cela  à  l'anneau  de  garde  de  Télectromètre 
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(le  Sir  W.  Thomson;  aussi  l'appellerai-je,  dans  tout  ce  qui  suivra, 
le  cylindre  de  garde. 

Pour  éviter  la  résistance  au  passage,  au  lieu  d'admettre  comme 
températures  des  faces  extrêmes  les  températures  des  deux  bains 
qui  les  maintiennent  Tune  à  loo^,  Tautre  à  o'',  je  mesurerai  les 
températures  en  deux  points  de  Vinlérieurde  la  colonne  centrale; 
la  distribution  étant  linéaire,  je  pourrai,  de  la  différence  de  tem- 
pérature entre  ces  deux  points,  déduire  la  différence  des  tempé- 
ratures extrêmes  :  il  suffira  alors  de  mesurer  la  quantité  de  cha- 
leur qui  traversera  la  colonne  pendant  un  temps  donné  pour  en 
déduire  la  valeur  du  coefficient  moyen  k  entre  o®  et  loo**. 

Cette  mesure  peut  se  faire  soit  au  moyen  du  calorimètre  de 
Bunsen,  soit  en  mesurant  un  poids  de  glace  fondue;  de  là,  deux 
méthodes  distinctes  :  je  les  ai  employées  toutes  deux. 

I.  Méthode  du  calorimètre  de  Bunsen  (*).  —  La  partie  essen* 
tielle  de  l'appareil  est  un  calorimètre  de  Bunsen,  spécialement  con- 
struit par  M.  Alvergniat,  en  vue  de  ces  recherches. 

L'éprouvette  centrale,  prolongée  en  un  tube  AB  {ftg>  a),  passe 
par  un  orifice  circulaire  exactement  de  même  diamètre,  AA,  percé 
au  centre  d'une  plaque  de  tôle.  Cette  plaque  repose  sur  trois  pieds 
de  façon  à  être  tangente  en  A  à  la  partie  supérieure  du  réservoir 
de  l'instrument.  Concentriquement  à  Téprouvette  centrale  et  fixé 
à  la  plaque  de  tôle  par  de  Tarcanson,  se  trouve  le  manchon  exté- 
rieur ce,  destiné  à  contenir  le  mercure  qui  doit  constituer  le 
cylindre  de  garde  ;  ce  manchon  a  27*^"  de  hauteur,  le  tube  central 
a  23"^'"  de  hauteur  au-dessus  du  point  A.  Une  mince  bande  de  bau- 
druche est  collée  en  AA  à  la  fois  sur  le  tube  central  et  sur  la 
plaque  de  fer,  de  façon  à  empêcher  le  mercure  du  cylindre  de 
garde  de  s'écouler  par  la  petite  fissure  annulaire  existant  entre  le 
tube  et  les  bords  de  l'orifice  A.  Le  manchon  extérieur  était  fermé 


(«)  Pour  tous  les  détails  d'expérience  qui  ne  peuvent  trouver  place  ici,  je  ren- 
voie le  lecteur  au  numéro  d'août  1888  du  Bulletin  des  Sciences  physiques 
publié  par  les  soins  de  V  Association  amicale  des  Elèves  et  anciens  Elèves  de 
la  Faculté  des  Sciences  de  Paris,  i'*  année,  où  ce  travail  a  été  publié  d'une 
façon  plus  étendue,  ainsi  qu'à  une  Thèse  de  doctorat  :  Sur  la  conductibilité 
thermique  du  mercure  et  de  quelques  métaux.  In-4''y  Paris,  G.  Carré,  1B88. 
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en  haut  par  un  large  bouchon  de  liège  percé  de  plusieurs  trous  : 
Tun  amenait  la  vapeur  au  centre  du  s^'Stème,  pour  échauffer  le 
mercure  de  la  colonne  centrale,  les  autres  chauffaient  la  partie  su- 
périeure du  mercure  formant  cylindre  de  garde,  le  sixième  condui- 
sait la  vapeur  à  un  serpentin  condenseur;  la  vapeur  était  produite 
dans  une  chaudière  de  cuivre. 

Fig.  3. 


-vilî  fi 


Quatre  trous  étaient  percés  dans  les  parois  des  deux  manchons 
espacés  de  4*^",  et  en  regard  les  uns  des  autres;  on  les  voit  sur  la 
figure  en  (1),  (2),  (3),  (4)  '-  ils  donnaient  passage  aux  appareils 
thermométriques  destinés  à  mesurer  la  température  aux  divers 
points  de  la  colonne  conductrice. 

Ces  appareils  étaient  simplement  des  fils  de  fer  isolés  à  la  gutta 
et  dont  l'extrémité  seule  était  mise  à  nu,  deux  fils  consécutifs 
formaient,  avec  le  mercure  interposé,  un  couple  thermo-électrique 
dont  la  force  électromotrice  était  mesurée  par  la  méthode  de  Pog- 
gendorff.  Une  étude  préalable  de  ces  couples,  faite  avec  beaucoup 
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de  soin  entre  o**  et  Sao**,  permettait  de  connaître  la  difTérence  de 
température   de  deux  fils  connaissant  la  force  électromotrice  : 
entre  o° et  loo",  ces  mesures  pouvaient  se  faire  à  o®,oi  près. 
Dans  une  série  de  mesures  préliminaires,  j'ai  déterminé  : 

i^  La  section  moyenne  du  tube  central,  par  des  pesées  de  mer- 
cure et  dos  mesures  de  hauteur  faites  aussi  rigoureusement  que 
possible,  au  cathétomèlre.   Cette  section  a  pour  valeur  moyenne 

j  =  r^,4o3o. 

?"  La  capacité  totale  comprise  entre  les  divisions  extrêmes  de 
Ja  tige  capillaire  du  calorimètre  de  Bunsen,  à  Taide  d'une  colonne 
de  mercure  soigneusement  pesée  et  dont  je  mesurais  la  longueur 
dans  la  tige.  Une  colonne  pesant  o^'",  0190  occupait  85***^  en 
moyenne,  avec  une  longueur  de  ti"",34o.  J'ai  trouvé  ainsi  que  le 
volume  total  compris  entre  les  divisions  o**  et  Sao®  avait  pour  ex- 
pression 

r  rrr  o'*,oo85{36oo, 

ce  qui  donne  pour  volume  d'une  division 

//  =  o'''',oQooi6434. 

Pour  congeler  l'eau  du  calorimètre,  il  a  été  nécessaire  de 
prendre  de  grandes  précautions  pour  éviter  la  rupture  de  cet  ap- 
pareil si  délicat  :  l'eau  bouillie  et  privée  d'air,  enfermée  dans  le 
réservoir  de  l'instrument,  présente  le  phénomène  de  la  surfusion. 
J'ai  réussi  à  obtenir  une  congélation  rapide  en  employant  l'évapo- 
ration  du  chlorure  de  méthyle,  à  l'aide  d'un  dispositif  spécial  des- 
tiné à  éviter  le  dépôt  de  corps  étrangers  et  d'impuretés  sur  les 
parois  du  tube  central;  au  bout  de  dix  minutes,  la  congélation  se 
fait  brusquement  et  dans  toute  la  masse.  Il  n'y  a  plus  qu'à  en- 
tourer tout  l'appareil  de  glace  fondante  pilée  en  menus  fragments 
jusqu'à  la  plaque  de  fer  supportant  le  mercure;  on  faisait  ensuite 
circuler  la  vapeur  et,  tout  en  comptant  les  secondes  sur  les  batte- 
ments d'un  chronomètre  de  Breguet,  on  pouvait  lire  le  déplace- 
ment de  l'extrémité  de  la  colonne  mercurielle  dans  la  tige  capil- 
laire. 

J'ai  commencé  par  chercher,  à  l'aide  de  lectures  calorimétriques 
faites  de  dix  en  dix  minutes,  au  bout  de  combien  de  temps  le  ré- 
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gime  permanent  était  établi.  Une  série  d'expériences,  faites  dans 
ce  but,  m'a  montré  que,  pour  une  colonne  de  mercure  de  20*^™  de 
hauteur,  les  températures  étaient  distribuées  d^une  façon  station- 
naire  au  bout  de  soixante-dix  minutes;  il  fallait  donc  attendre 
une  heure  et  quart  environ  après  le  commencement  de  l'expé- 
rience pour  pouvoir  procéder  aux  mesures  calorimétriques. 

J'ai  cherché  ensuite  si  la  distribution  des  températures,  une 
fois  le  régime  permanent  établi,  satisfaisait  bien  à  la  loi  linéaire. 
Cinq  séries  d'expériences  faites  avec  beaucoup  de  soin  et  dans 
lesquelles  toutes  les  précautions  étaient  prises  pour  éviter  l'intro- 
duction, dans  les  circuits,  de  forces  thermo-électriques  parasites, 
m'ont  fait  voir  d'une  façon  certaine  que  ce  résultat  était  atteint; 
je  l'ai  constaté  aussi  d'une  autre  façon  en  constatant  que,  dans 
toute  la  hauteur  de  la  colonne,  les  surfaces  isothermes  étaient  des 
plans. 

Une  fois  sûr  de  ce  résultat,  il  était  facile  de  faire  l'expérience 
définitive  devant  donner  la  valeur  de  A:  :  on  congèle  l'eau  du  calo- 
rimètre, on  fait  passer  le  courant  de  vapeur  et  l'on  attend  une 
heure  et  quart  que  le  régime  permanent  soit  atteint;  alors  on  fait 
la  lecture  simultanée  du  calorimètre  et  du  chronomètre  ainsi  que 
la  mesure  de  la  différence  de  température  en  deux  points  de  la  co 
lonne  dont  on  connaît  la  distance  verticale.  11  n'y  a  plus  qu'à 
porteries  nombres  obtenus  dans  la  formule  qui  définit  A*;  cette 
formule  est 

dans  laquelle  A  représente  la  section  droite  moyenne,  /  la  longueur 
du  tube  central;  t  et  ^'les  températures  extrêmes  (*),  0  la  durée  de 
l'expérience  et  Q  la  quantité  de  chaleur  traversant  la  colonne  dans 
les  conditions  précédentes. 

La  quantité  Q  se  calcule  facilement  d'après  les  données  du  calo- 
rimètre; en  effet,  la  différence  entre  les  volumes  à  0°,  de  i*'  d'eau 

et  de  i^*"  de  glace,  est 

A  =  0",  0906; 


(')  On   calcule   directement  t  —  t' ii   Taicle  de    la  différence   de    température 
trouvée  en  deux  des  points  de  la  colonne,  la  distribution  étant  linéaire. 
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une  diminution  de  volume  égale  à  A  correspond  donc  à  un  déga- 
gement de  chaleur  égal  à  79*'**.  Donc,  le  dégagement  correspon- 
dant à  une  division  du  calorimètre  sera,  par  une  simple  propor- 
tion, 

c'est  par  ce  nombre  qu^il  faut  multiplier  le  nombre  de  divisions 
du  calorimètre  parcourues  pendant  un  temps  donné  pour  avoir, 
en  calories,  la  quantité  de  chaleur  qui  a  traversé  l'appareil  pen- 
dant le  même  temps. 

Voici  les  résultats  moyens  de  quatre  séries  d'expériences  (les 
valeurs  de  k  sont  en  unités  C.G.S.)  : 

Divisions 
Durée  du  Valeur 

t  —  t.  moyenne,      calorimètre.  de  A". 

99,6 54,1  Silo  0,0201 5a 

100 53,6  S'io  0,0201 5o 

99,5 ^ 5o  472  0,0201 36 

100,1 5o  475  0,02016 

La  valeur  moyenne  de  tous  ces  nombres  sera  donc 

X:  =  0,0201 5. 

J'ajouterai  que,  dans  le  très  grand  nombre  d'expériences  que  j'ai 
faites  et  dont  je  n'ai  donné  ici  que  les  moyennes,  j'ai  vérifié  que 
la  largeur  du  manchon  formant  cylindre  de  garde  était  indifférente, 
pourvu  qu'on  ne  descendît  pas  au-dessous  du  diamètre  de  6*^ 


^cm 


11.  Méthode  en  poids,  —  J'ai  tenu  à  avoir  une  confirmation 
expérimentale  de  la  valeur  trouvée  pour  k  et,  pour  cela,  j'ai  me- 
suré la  quantité  de  chaleur,  non  plus  par  le  volume,  mais  par  le 
poids  de  la  glace  fondue.  11  suffisait  de  donner  à  l'appareil  des  di- 
mensions plus  considérables  et  de  faire  durer  l'expérience  plus 
longtemps,  afin  de  compenser  la  diminution  de  précision  dans  la 
mesure. 

L'appareil  employé  était  le  suivant  {/Ig»  3)  : 

Sur  une  solide  caisse  de  bois  AÂ,  une  plaque  de  fer  FF  est 
fixée  horizontalement  à  l'aide  de  vis.  Sur  cette  plaque  est  fixé  uu 
premier  cylindre  de  verre  DD,  destiné  à  contenir  le  mercure  for- 


CONDUCTIBILITÉ  DU  MERCURE.  5ii 

inant  anneau  de  garde  et,  concentriquemenl  à  ce  premier,  un  cy- 
lindre central  de  plus  petites  dimensions^  HH,  destiné  à  ren- 
fermer la  colonne  conductrice.  Le  tout  est  fermé  par  un  double 
disque  de  bois,  P,  percé  de  trous  qui  laissent  passer  des  tubes; 
l'un  de  ces  tubes,  ^,  amène  la  vapeur  d'une  chaudière  de  cuivre  à 
la  partie  supérieure  de  la  colonne  de  mercure  centrale;  quatre 

Fig.  3. 
I  ç_    I  n'  *' 


Y,i*i.-m. 


I3~17U 


autres  chauffent  le  niveau  libre  du  cylindre  de  garde;  le  sixième, 
t",  sert  à  Téchappement  de  la  vapeur  qui  se  rend  au  serpentin.  On 
voit  en  e  et  e'  les  fils  de  fer  destinés  à  mesurer  les  températures  en 
deux  points  à  hauteurs  différentes. 

Sous  la  plaque  de  fer,  et  pressés  contre  elle  par  des  ressorts  H. 
sont  deux  blocs  de  glace  :  Tun  g  est  cylindrique  et  forme  prolon- 
gement du  cylindre  central  dont  il  a  le  diamètre;  l'autre,  G, 
annulaire,  prolonge,  pour  ainsi  dire,  par  en  dessous,  le  cylindre 
de  garde  :  ils  sont  séparés  l'un  de  l'autre  par  un  cylindre  de  verre 
66,  terminé  en  entonnoir,  de  façon  à  conduire  dans  un  vase  V, 
soigneusement  taré,  l'eau  de  fusion  du  bloc  g. 
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Ce  bloc  g  était  obtenu  par  regel  de  la  glace,  comprimée  à  la 
presse  dans  un  moule  de  buis,  conformëmenl  aux  prescriplioDS 
de  T>ndall.  La  cylindricilé  parfaite  de  ce  bloc  faisait  disparaître 
le  principal  reproclie  adressé  aux  mélliodes  calorimétriques  dan< 
lesquelles  on  mesure  un  poids  de  glace  fondue.  Assurément,  quand 
la  glace  est  sous  forme  de  fragments  inégaux  de  forme,  dont  l'as- 
|)oct  et  la  surface  cliangent  à  cliaque  instant,  on  ne  saurait  ad- 
mettre que  ces  morceaux,  dont  la  forme  a  varié  pendant  Texpé- 
rience,  retiennent  par  capillarité  avant  et  après  la  mesure,  la 
même  quantilt'f  d'eau,  tandis  qu'on  peut  faire  cette  hypothèse  dans 
le  cas  d'un  cylindre  dont  la  fusion  partielle  ne  se  traduit  que  par 
une  diminution  de  hauteur  et  dont  les  génératrices  restent  tou- 
jours verticales. 

IjCS  résultats  obtenus,  concordant  d'une  façon  remarquable 
avec  ceux  obtenus  par  la  première  méthode,  justifient  d'ailleurs 
cette  prévision.  Voici  les  moyennes  de  cinq  séries  d'expériences  : 

llautnur  Diiïérence  Poids 

de  la  de  d'eau  Valeur 

colonne.  température.      Durée.        recueillie.  de  A-. 

cm  o  ,  fr 

10,I 100  lO  4l  0,0!iOOI 

10,1 99  5  20,5i  0,01999 

10.1 99,1  7  27,58  o,oaooi 

10,1 99,6  10  4iî6i  0,02001 

'),o92 99»*  '<>  83,29  o,o2oo3 

La  moyenne  de  tous  ces  nombres  est 

X'  —  0 ,  0200 1 , 

qui  concorde  d'une  manière  remarquable  avec  A==o,020i5, 
moyenne  des  résultats  obtenus  par  la  méthode  du  calorimètre  de 
iiunsen. 


III.  Etude  de  la  conductibilité  thermicjuc  du  mercure  au- 
dessus  de  100".  —  J'ai  toujours  trouvé  qu'entre  0°  et  100®  la  dis- 
tribution des  températures  suivait  la  loi  linéaire,  c'est-à-dire  que 
le  coefficient  k  était  constant  entre  ces  limites.  J'ai  cherché  à  voir 
s'il  en  était  de  même  aux  températures  élevées,  voisines  du  point 
d'ébullition  du  mercure,  en  tâchant  de  ramener  la  question,  au 
point  de  vue  expérimental,  à  des  mesures  de  température  plus  fa- 
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ciles  à  eflectuer  que  les  mesures  calorimétriques.  Voici  le  prin- 
cipe de  la  méthode  employée  : 

Quand  le  régime  permanent  est  établi  dans  un  mur,  la  quantité 
de  chaleur  qui  traverse  l'unité  de  surface  pendant  le  temps  dt  est 
constant,  et  la  distribution  des  températures  est  donnée  par  l'é- 
quation 

(i)  A—  =  const. 

Oz 

Si  A",  au  lieu  d'être  une  constante,  est  une  fonction  de  la  tempéra- 
ture, l'équation  précédente  devient 

^{t)-r  —  const.. 
'        dz 

d'où 

(2)  /  ^^'^^  ^  cz-^c\ 
supposons  que  k  soit  fonction  linéaire  de  la  température 

Téquation  (2)  deviendra 

(3)  Xo/-f-  -Ao^*  =  cz-^c\ 

Désignons  par  /  la  longueur  de  la  colonne,  par  T  sa  température 
la  plus  haute  à  son  extrémité  supérieure  :  on  détermine  les  con- 
stantes par  la  condition  que  pour  ^  =  o,  <  =  o  et  que  pour  3  =  /^ 
on  ait  <  =  T.  On  a  ainsi 

d'où  l'on  tire 


^'^>  "  ~  T«i;  — //«' 


a  Tiï  —  It 

2 


5  et  /  étant  l'ordonnée  et  la  température  d'un  point  intermédiaire. 
On  voit  que  l'équation  (4)  représente  une  parabole.  La  distri- 
bution de  température,  dans  ce  cas,  est  donc  représentée  par  une 
parabole  et  non  plus  par  une  droite;  et  l'équation  (5)  montre 
qu'il  suffira  de  mesurer  la  température  /  en  un  point  dont  l'or- 
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donnée  est  z  pour  en  déduire  aussitôt  le  coefficient  de  variation  a 

de  la  valeur  de  k. 

Je  me  suis  servi  de  l'appareil  suivant  {/tg»  4)- 


Fig.  4. 


Une  cuvette  de  fer  FF  est  fixée  dans  un  orifice  circulaire  pra- 
tiqué dans  le  couvercle  d'une  solide  caisse  de  bois  A.  Dans  cette 
cuvelle  est  assujetti  à  l'arcanson  un  cylindre  de  fer  F',  doublé  in- 
térieurement de  carton,  mauvais  conducteur  de  la  chaleur.  Ce 
cylindre,  au  centre  duquel  est  placé  concentriquement  un  petit 
tube  de  carton  DD,  contient  le  mercure  M  et  trois  fils  de  fer  (i), 
(2),  (3),  permettent  de  connaître  la  température  aux  points  cor- 
respondants. 

Pour  maintenir  à  o"  sa  face  inférieure,  je  me  sers  d'un  gros  bloc 
de  glace.  G,  appliqué  contre  le  fond  de  la  cuvette  par  un  ressort  R. 

J'ai  chauffé  la  face  supérieure  jusqu'à  3oo®,  par  un  courant  de 
vapeur  de  mercure,  voici  comment  :  j'ai  fait  construire  une  boîte 
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de  nickel  BB,  reposant  sur  le  mercure;  dans  cette  boite,  le  cou- 
rant de  vapeurs  mercurielles,  produites  dans  une  grande  cornue  de 
grès  vernissé,  arrivait  par  plusieurs  tubes  l\  t",  t'" ^  pour  échauffer 
uniformément  sa  face  inférieure,  et  aller  de  là  à  un  condenseur; 
un  tube  t  traversait  entièrement  la  boîte  et  servait  au  remplissage 
du  cvlindre.  Un  rentrant  circulaire  kk'  permettait  le  centrage  du 
tube  de  carton.  En  interposant  entre  la  boite  et  le  mercure  une 
ou  plusieurs  feuilles  de  papier,  j^augmenlais  la  résistance  au  pas- 
sage et  je  pouvais  ainsi  faire  varier  la  température  supérieure  de 
la  masse  mercurielle.  Les  températures  des  points  (i),  (2),  (3) 
se  déduisaient  des  mesures  des  forces  électromotrices  thermo-élec- 
triques correspondantes,  effectuées  parla  méthode  de  Poggendorff. 
Voici  les  résultats  des  moyennes  de  trente-deux  expériences 
faites  en  vue  de  connaître  a  : 


Temp 

éralures 
au  a*  (il. 

au  3* 

fil. 

a 

supérieure. 

au  I* fil. 

pour 

le  2*  fil. 

pour 

le  3-  fiL 

0 

0 

0 

0 

299 

48 

ii5,3 

'99: 

»6 

— 0 

,000445 

— 0 

,000460 

295 

47 

ii3 

I9Ï 

,5 

— 0 

,000470 

— 0 

,000450 

25o 

38,3 

92,1 

i63 

— 0 

,000463 

— 0 

,000461 

2|I 

37,9 

9> 

i57, 

,5 

— 0 

,000 '449 

— 0 

,000458 

On  voit  donc  qu'aux  températures  élevées,  puisque  a  est  <  o, 
k  diminue.  On  peut  donc,  mettant  en  évidence  le  signe  de  a, 
écrire  la  valeur  de  k-  sous  la  forme 

k  =  Xo(i  — a/), 

la  valeur  de  a,  résultant  des  trente-deux  expériences,  est 

a  =  0,00045. 

Remarque.  —  Dans  toutes  ces  mesures,  j'ai  eu  occasion 
d'opérer  sur  des  colonnes  de  mercure  de  hauteurs  variables;  j'ai 
cherché,  dans  chaque  cas,  le  temps  nécessaire  à  l'établissement 
du  régime  permanent,  et  j'ai  pu  constater  ainsi  l'exactitude  d'une 
conséquence  mathématique  de  la  théorie  de  Fourier  : 

Les  temps  employés  à  l  ^établissement  du  régime  permanent 
dans  des  colonnes  de  même  nature  et  de  longueurs  différentes 
sont  proportionnels  aux  carrés  de  ces  longueurs. 
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IV.  Mesure  de  la  conductibilité  thermique  des  métaux,  — 
J'ai  essayé  d'appliquer  aux  métaux  la  méthode  du  mur  sous  la 
forme  d'un  cylindre  conducteur  entouré  d'un  cylindre  de  garde. 
Voici  le  principe  de  la  disposition  employée  dans  ce  cas. 

Considérons  {Jig.  5)  deux  murs  de  nature  différente  superposés 

Fig.  5. 


(i)et(2).  Supposons  le  régime  permanent  atteint  dans  chacun 
d'eux  ;  ce  flux  de  chaleur  traversant  l'unité  de  surface  pendant  le 
temps  élémentaire  dt  sera  le  même  dans  chacun  d'eux,  on  aura 
donc 

d'où 

L  -EL 
dh 
or  -j^  n'est  autre  que  le  coefficient  angulaire  de  la  droite  AB  repré- 
sentant la  distribution  linéaire  des  températures  dans  le  mur  (i); 
-~  est  le  coefficient  angulaire  de  la  droite  AM  dans  le  mur  (2). 

Donc  le  rapport  des  coefficients  de  conductibilité  thermique  des 
deux  substances  est  égal  au  rapport  des  coefficients  angulaires  des 
deux  droites  correspondantes.  On  connaît  A*  pour  le  mercure,  on 
en  déduira  donc  facilement  k  pour  les  métaux. 

La  disposition  expérimentale  est  facile  à  concevoir  :  un  bloc  de 
cristal  est  percé  d'un  trou  dans  lequel  on  introduit  une  barrette 
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cylindrique  :  c'est  la  tige  conductrice  et  son  anneau  de  garde  ;  de 
petits  trous  latéraux  perpendiculaires  à  Taxe  du  sjstèiue  permet- 
taient d'amener  au  contact  de  la  tige  centrale  les  appareils  thermo- 
électriques.  On  surmonte  cet  ensemble  d'un  appareil  identique, 
mais  en  mercure,  en  reprenant  pour  cela  une  des  dispositions 
précédemment  indiquées  :  la  partie  supérieure  du  mercure  est 
chaufTée  à  loo",  la  partie  inférieure  du  bloc  métallique  est  re- 
froidie à  o".  Les  mesures  de  température  se  font,  comme  je  Tai 
déjà  indiqué,  par  des  mesures  thermo-électriques.  Voici  les  résul- 
tats que  j'ai  obtenus  en  mesurant  les  différences  de  températures 
et  de  hauteur  entre  deu\  points  dans  le  métal  et  deux  autres  points 
dans  le  mercure  : 

Cuivre  rouge  du  commerce. ...     A'  =  i  ,o4o'jo 

Fer A'^  0,158; 

Laiton A  =  0,262/) 

Résumé.  —  Dans  le  travail  dont  je  viens  de  donner  iiii  résumé, 
j'ai  donc  réussi  : 

1®  A  appliquer  au  mercure  la  méthode  des  tempérai iircs  sta- 
tionnaires,  sous  la  forme  du  mur,  en  évitant  les  courants  du  liquide 
et  la  résistance  au  passage^  le  coeflîcient  A*,  entre  o"  et  100",  a 
pour  valeur  moyenne 

/-  =  o,o!ioi5; 

'À^  A  montrer  que  A',  constant  sensiblement  jusqu'à  100  ",  vari(î 
quand  la  température  s'élève  au  voisinage  de  3oo°;  le  coefficient 
de  variation  est  —  o,ooo45  pour  1"  ; 

3**  A  vérifier  expérimentalement  la  loi  du  carré  des  longueurs  5 

4**  A  donner  une  méthode  générale  permettant  de  mesurer  les 

conductibilités  des  métaux  en  les  comparant  à  celle  du  mercure. 

Remarquons,  en  terminant,  que  la  distribution  linéaire  des  tem- 
pératures, réalisée  entre  0°  et  100°,  n'est  autre  chose  que  la  loi 
d'Ohm  dans  le  cas  des  conducteurs  électriques,  dans  lesquels  la 
différence  de  potentiel  entre  deux  points  est  proportionnelle  à  la 
distance  de  ces  deux  points;  c'est  d'ailleurs  de  la  méthode  du  mur 
que  l'on  déduit,  par  analogie,  la  démonstration  théorique  de  la  loi 
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d'Ohm.  La  réalisation  expérimentale  de  ce  cas  original  était  donc 
intéressante. 

De  plus,  j^ai  vérifié  expérimentalement  la  loi  du  carré  des  lon- 
gueurs dans  le  cas  de  la  chaleur;  or,  en  électricité,  dans  le  pro- 
blème des  câbles,  les  temps  employés  à  rétablissement  du  régime 
normal  sont  aussi  proportionnels  aux  carrés  des  longueurs;  c'est 
encore  une  analogie  qui  présente  un  certain  intérêt,  au  point  de 
vue  du  rapprochement  que  Ton  fait  entre  les  différences  de  poten- 
tiel et  les  différences  de  températures. 
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MODinCATIONS  DE  LA  GOVDïïGTIBaiTÉ  GALOBIFiaUE  DU  BISMUTH 
DAHS  UN  CHAMP  MAMÉTiaUB; 

Par  m.  a.  LEDUC. 

Dès  le  début  de  mes  expérieDces  sur  le  phénomène  de  Hall  et 
sur  la  variation  de  la  résistance  électrique  des  métaux  et  particu- 
lièrement du  bismuth  dans  un  champ  magnétique,  j'ai  considéré 
ces  phénomènes  comme  dus  aune  certaine  hétérotropie  que  pren- 
drait le  métal  dans  le  champ.  S'il  en  est  ainsi,  on  doit  s'attendre  à 
trouver  des  changements  analogues  dans  la  conductibilité  calori- 
fique. 

C'est  bien  ce  que  j'ai  pu  vérifier  au  mois  d'avril  1887. 

Je  vais  exposer  sommairement  les  résultats  que  j'ai  obtenus, 
bien  que  je  ne  les  considère  pas  comme  définitifs. 

1**  Variation  de  la  conductibilité  d'un  barreau  de  bismuth. 
—  Le  bismuth  est,  comme  on  le  sait,  un  métal  fort  peu  conduc- 
teur; la  chute  de  température  le  long  d'un  barreau  de  ce  métal 
est  très  rapide.  Aussi  ne  commet-on  pas  une  erreur  bien  considé- 
rable en  admettant  qu'un  barreau  de  7™"*  à  8°*"  de  diamètre  et  de 
o",  3o  à  o",4o  de  longueur  se  comporte  comme  s'il  était  indéfini. 
Nous  admettrons  donc,  pour  simplifier,  dans  ce  qui  va  suivre,  que 
dans  un  pareil  barreau  dont  l'une  des  extrémités  est  portée  à  100'*, 
tandis  que  le  reste  est  en  contact  avec  l'atmosphère,  la  distribu- 
tion de  la  température  est  suffisamment  bien  représentée  (au 
moins  pour  le  premier  quart  du  barreau  à  partir  de  l'éluve)  par 

la  formule  bien  connue 

t  =  A  6-«'. 

On  imagine  facilement  une  disposition  qui  permette  d'étudier 
la  distribution  des  températures;  il  suffît  d'appliquer  la  mé- 
thode de  Despretz  avec  les  perfectionnements  de  MM.  Wiede- 
mann  et  Franz.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  expériences 
doivent  être  faites  dans  le  champ  magnétique,  et  que  celui-ci, 
pour  être  puissant,  est  nécessairement  très  resserré.  C'est  pour- 
quoi, après  quelques  expériences  préliminaires  faites  au  moyen 
de  sondes  thermo-électriques,  je  me  suis  arrêté  au  procédé 
suivant. 

y.  de  Phys.,  a»  série,  t.  VU.  (Novembre  1888.)  36 
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Le  barreau  est  obtenu  eu  coulant  le  bismuth  fondu  dans  un  tube 
de  verre  fermé  à  Tune  de  ses  extrémités.  Trois  fils  de  platine  sont 
insérés  dans  le  verre  en  trois  points  équidistants  A,  B,  C  {Jig-  i) 
et  pénètrent  à  i""  environ  dans  l'intérieur  du  tube.  lisse  trouvent 
ainsi  fixés  au  barreau  de  bismuth  après  sa  solidification,  et  n'en 
altèrent  pas  sensiblement  la  conductibilité.  Le  verre  s'est  fendillé 
par  suite  de  l'augmentation  de  volume  du  bismuth  au  moment  où 
il  s'est  solidifié;  je  débarrasse  de  son  enveloppe  l'extrémité  du 
barreau  qui  va  être  introduite  dans  l'étuve,  afin  qu'elle  prenne 
plus  aisément  la  température  de  celle-ci,  et  je  laisse  ordinairement 
le  reste  intact. 

Le  barreau  ainsi  préparé  est  introduit  dans  une  étuve  à  vapeur 
d'eau  bouillante,  de  manière  que  le  fil  A  se  trouve  près  de  la  sortie 
de  l'étuve,  et  placé  entre  les  surfaces  polaires  de  notre  électro- 
aimant,  distantes  de  o"^,oi.  Le  champ  est  sensiblement  uniforme 
dans  toute  la  région  AC.  Les  trois  fils  A,  B,  C  sont  reliés  successi- 
vement deux  à  deux  à  un  galvanomètre  de  faible  résistance,  afin 
de  mesurer,  parla  méthode  d'opposition,  les  difl'érences  de  poten- 
tiel qui  s'établissent  entre  ces  points  sous  l'influence  du  flux  de 
chaleur^ 

Fig.  I. 


n 


t    A  ^, 


'(  •"  V.' "n. 


uap 


1^20' 


Chacun  de  ces  fils  forme,  en  efl'et,  avec  le  barreau  de  bismuth 
un  couple  thermo-électrique,  et,  grâce  au  pouvoir  thermo-élec- 
trique considérable  du  bismuth,  la  difl'érence  de  potentiel  entre 
les  fils  A  et  B,  par  exemple,  mesurera  avec  une  grande  précision 
(en  valeur  relative)  la  dlfl*érence  de  température  des  points  Aet  B 
du  barreau. 

Je  donnerai,  à  titre  d'exemple,  les  résultats  d'une  expérience 
dans  laquelle  on  avait  à  peu  près  AB  =  BG  =  o",02;  le  champ 
M  valait  environ  7800  C.G.S.  (J'ai  désigné  par  /,  /,,  /2  les  excès 
des  températures  de  A,  B,  C  sur  la  température  ambiante,  et  les 
diflerences  de  température  sont  exprimées  en  microvolts.) 
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En  Tabsence  du  champ i85o  Sya 

Avec  le  champ 2060  583 

On  peut  remarquer  déjà  que  la  chute  de  température  le  long  du 
barreau  a  augmenté  sous  Tinfluence  du  champ.  J^al  d'ailleurs 
constaté  directement  que  la  température  d'un  point  quelconque 
du  barreau  s'abaisse  sous  l'action  du  champ.  Tout  cela  prouve 
bien  que  la  conductibilité  a  diminué.  Mais  on  peut  aller  plus  loin  : 
cette  expérience  permet  de  calculer  le  rapport  des  conductibilités 
•du  métal  dans  le  champ  et  hors  du  champ. 

En  effet,  on  peut  écrire,  en  vertu  des  remarques  faites  plus 
haut, 

/,  ^^  te  »«'. 

Si  l'on  désigne  par  x  la  distance  AB,  et  par  a  une  certaine  con- 
stante qui  varie  en  raison  invers'e  delà  racine  carrée  de  la  conduc- 
tibilité, on  en  tire 

ax  =  L • 

<i —  Ti 

On  obtient  donc  deux  valeurs  différentes  de  a  suivant  que  l'on 
excite,  ou  non,  l'électro-aimant,  et  le  rapport  des  conductibilités 
est  donné  par  la  relation 

c;  _  a« 
G  ""  a'«  ' 

Le  calcul  fait  d'après  les  nombres  ci-dessus  donne  pour  le  rap- 

port  jr  la  valeur  0,86.  La  conductibilité  de  notre  bismuth  a  donc 

diminué  de  i4  pour  100  dans  ce  champ. 

Or  nous  avons  trouvé  antérieurement  que  la  résistance  élec- 
trique de  fils  de  bismulh  préparés  comme  notre  barreau  augmente 
de  18  à  20  pour  100  dans  les  mêmes  conditions,  ce  qui  correspond 
à  une  diminution  de  conductibilité  de  16  pour  100  en  mo^^enne. 
Je  suis  porté  à  croire  que  la  divergence  de  ces  résultats  (i4  et  16 
pour  100)  est  due  en  partie  aux  particularités  de  l'échantillon 
étudié,  et  pour  le  reste  aux  erreurs  commises  dans  l'expérience 
actuelle. 
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Remarque  /.  —  Il  est  bon  d'observer  que  la  différence  {t^  —  ti) 
des  températures  de  deux  points  B  et  C  dont  la  distance  est 
donnée  (i*^"*  par  exemple)  peut  bien  diminuer  lorsqu'on  excite 
Félectro-aimant,  s'ils  sont  suffisamment  éloignés  de  Tétuve. 

Cherchons,  par  exemple,  à  quelle  distance  x  de  l'étuve  doit  se 
trouver  le  point  B  pour  que  la  différence  {t^  —  t^)  ne  change  pas 
sous  l'action  du  champ  (supposé  uniforme  dès  la  sortie  de  Tétuve 
dont  la  température  est  T).  On  a 

Or  nous  voulons  que 

c'est-à-dire 

On  en  tire 

I      -   I  — e-û' 
X  =  —, L  - 


a  —a     I  - 


Pour  une  valeur  de  x  plus  grande,  la  différence  t^  —  t^  dimi- 
nuera dans  le  champ  magnétique  où  le  coefficient  a  prend  la  va- 
leur a\ 

Remarque  IL  —  Le  pouvoir  thermo-électrique  du  bismuth 
augmente  notablement  sous  l'influence  du  champ  magnétique, 
ainsi  qu'il  résulte  notamment  d'expériences  de  M.  Grimaldi  (*)  el 
de  M.  Tomllnson  (^).  Je  l'ai  constaté  moi-même  il  y  a  quelques 
mois  sur  un  échantillon  du  bismuth  dont  je  me  suis  servi.  Mais 
cela  n'altère  en  rien  les  résultats  obtenus  par  la  méthode  que  je 
viens  d'indiquer;  car  il  n'intervient  dans  le  calcul  que  les  quo- 
tients de  différences  de  température  mesurées  au  moyen  de  mes 
couples  thermo-électriques  dans  des  conditions  identiques. 

2°  Déviation  des  lignes  isothermes,  —  Soit  une  lame  de  bis- 
muth de  4^"  de  largeur,  3"*°  à  4""  d'épaisseur,  et  d'une  longueur 
suffisante  (20''™  par  exemple)  pour  que  son  extrémité  libre  soit 


(»)  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VI,  p.  669. 
(")  Philosophical  Magazine,  Vol.  XXV,  p.  285;  18 
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sensiblement  à  la  température  ambiante  lorsque  Tautre  extrémité 
est  portée  à  loo®  dans  Tétuve  {Jig^  2). 

Plaçons  cette  lame  entre  les  surfaces  polaires  de  Télectro- 
aimant,  distantes  de  5™"^  par  exemple  (elle  se  trouvera  normale 
aux  lignes  de  force),  et  appliquons  en  un  point  A,  à  quelques 
centimètres  de  Tétuve,  une  sonde  thermo-électrique  reliée  comme 
précédemment  au  galvanomètre. 


Fig.  a. 


.^ 


j€^  ^'^K^ 


Il  est  facile  de  constater  que  la  température  du  point  A  est 
modifiée  en  général  quand  on  excite  l'électro-aimant,  et  en  tous 
cas  lorsqu'on  renverse  le  champ.  Voici,  à  mon  sens,  comment  il 
faut  envisager  le  phénomène. 

Représentons  par  les  grandes  flèches  courbes  {fig^  3)  le  sens 


Fig.  3. 
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du  courant  magnétisant,  et  supposons,  par  exemple,  la  lame 
placée  en  avant  d'un  pôle  austral.  La  ligne  isotherme  AB  est 
déviée  dans  le  même  sens  que  la  ligne  équipotentielle  de  même 
nom  dans  le  cas  où  le  flux  calorifique  est  remplacé  par  un  courant 
électrique;  elle  prend  donc  la  direction  A' fi';  mais,  en  vertu  de  la 
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diminution  de  conduclibilité  constatée  plus  haut,  elle  se  transporte 
à  peu  près  parallèlement  à  elle-même  en  A'^B"^.  L^efiet  constaté  en 
À  est  la  difTérence  des  deux  autres,  tandis  qu'en  B  Ton  observe  la 
somme  de  ces  deux  eOets.  Il  en  résulte  que  la  variation  de  tempé- 
rature du  point  A  peut  être  positive  ou  négative,  suivant  la  posi- 
tion de  ce  point  et  la  largeur  de  la  lame,  tandis  qu'en  B  Ton  observe 
nécessairement  un  abaissement  de  température. 

Il  est  évident  que  l'inverse  se  produit  lorsque  l'on  donne  au 
champ  magnétique  la  direction  opposée. 

On  remarquera  encore  qu'il  existe  du  côté  de  A  un  point  doDl 
la  température  ne  change  pas  quand  on  produit  le  champ. 
La  détermination  de  ce  point  permettrait  de  calculer  la  dévia- 
tion ô(AO  A'). 

La  mesure  de  cet  angle  s'obtient  plus  facilement  par  le  renver- 
sement du  champ.  On  élimine  ainsi  l'eflet  du  magnétisme  rémanent 
et  de  la  diminution  de  conductibilité.  La  variation  de  tempé- 
rature observée  6  est  due  à  la  déviation  double  28. 

Soit  /  la  largeur  de  la  lame,  et  désignons  par  z  une  petite  dis- 
tance portée  sur  le  bord  de  la  lame  dans  un  sens  ou  dans  Tautre, 
à  partir  du  point  A,  telle  que 


0  -  =  ^. 

'2 


Il  est  clair  qu'il  suffirait  de  déplacer  le  point  A  de  la  quantité  z 
dans  un  sens  convenable  pour  détruire  reflTet  de  la  déviation. 
Donc,  si  l'on  désigne  par  t  l'excès  moyen  de  la  température  de  A 
dans  le  champ,  on  peut  écrire 

Le  coefficient  6,  analogue  de  a'  dans  les  expériences  ci-dessus, 
devra  être  déterminé  directement  par  la  méthode  que  j'ai  indi- 
quée. 

L'exposant  bz  est  assez  petit  pour  que  l'on  puisse  borner  aux 
premiers  termes  le  développement  de  (e** — ^~*^),  et  l'on  peut 
écrire 

^bzi  iH ^ 1 )  =  -• 

\  o  120  /         T 


On  aura  même  une  valeur  très  approchée  en  ne  conservant  que 
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le  premier  terme,  ce  qui  donne 

*àoz  —  - 

X 

et,  par  suite, 

Je  me  suis  principalement  appliqué  à  constater  les  faits  que  jo 
viens  d'exposer.  Une  seule  mesure,  effectuée  d'ailleurs  dans  d'assez 
mauvaises  conditions,  m'a  donné  dans  un  champ  égal  à  9600  C.G.S. 
une  déviation  8  comprise  entre  2**  et  3".  Or,  dans  les  mêmes  con- 
ditions, j'ai  observé  antérieurement  des  déviations  des  lignes  équi- 
potentielles  variant  de  3**  à  5®  environ.  On  volt  que,  si  les  deux 
phénomènes  ne  sont  pas  exactement  de  la  même  grandeur,  ils 
sont  tout  au  moins  du  même  ordre. 

liemarque.  —  Dans  un  travail  qu'il  communiquait  à  l'Académie 
des  Lincei  le  jour  même  où  je  remettais  ma  première  Note  sur  ce 
sujet  à  l'Académie  des  Sciences,  M.  Righi  confirme  entièrement 
mes  résultats;  il  n'y  \  pas  lieu,  en  effet,  vu  la  variabilité  des  ré- 
sultats relatifs  à  une  propriété  quelconque  du  bismuth,  de 
s'arrêter  à  la  petite  différence  qui  existe  entre  les  nombres  que 
nous  avons  donnés  l'un  et  l'autre. 

M.  Ettingshausen,  au  contraire,  après  avoir  nié  Texistence  de 
ces  phénomènes  thermiques,  a  publié  plus  récemment  {Académie 
des  Sciences  de  Vienne,  i3  octobre  1887)  des  nombres  beaucoup 
plus  faibles  que  les  nôtres. 

M.  Righi  ayant  annoncé  eu  juillet  1887  la  publication  pro- 
chaine d'expériences  multipliées, sur  ce  sujet,  je  n'ai  pas  jugé  à 
propos,  vu  le  peu  de  temps  dont  je  dispose,  de  reprendre  et  déve- 
lopper mes  premiers  essais;  mais  je  crois  que  l'on  peut  accorder 
toute  confiance  aux  nombres  que  nous  avons,  M.  Righi  et  moi, 
publiés  simultanément. 
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8UB  LA   COin)ÏÏCTIBn.ITÉ  ÉLSGTEiaUE  DE  L'ACIDE  ASOTiaUE  ET  8im  UR 
fiiHÉBALISATIOH  DE  LA  LOI  DES  GOHDUCTIBILITÉS  MOLÉGULAIBES  ; 

Par  m.  E.  BOUTY. 

I"  Loi  des  conductibilités  moléculaires.  —  La  loi  des  conduc- 
tibilités moléculaires  que  j'ai  établie  (*)  pour  les  dissolutions  très 
étendues  des  sels  dans  l'eau  paraît  s'appliquer,  sous  les  mêmes 
réservés,  à  tous  les  dissolvants,  conducteurs  ou  non,  dans  lesquels 
on  introduit  des  molécules  électroljtiques  en  assez  petit  nombre 
pour  ne  pas  altérer  sensiblement  la  densité  de  ces  dissolvants. 

L'acide  azotique  fumant  pur,  renfermant  toujours  un  très  léger 
excès  d'eau,  variable  avec  les  conditions  de  sa  préparation,  dis- 
sout en  grande  quantité  les  azotates  alcalins.  De  ces  dissolutions 
concentrées,  M.  Ditte(^)  a  pu  extraire  des  combinaisons  cristal- 
lisées correspondant  aux  formules 

AzH^O,  AzO*  t   2(  AzO»,  HO), 

KO,AzO»  -2(AzO*,  HO), 

2(RbO,  Az05)      5(AzO»,  HO), 

TIO,  AzO»  r-3(AzO»,HO). 

Au  point  de  vue  de  leur  conductibilité,  les  dissolutions  des 
azotates  alcalins  dans  l'acide  azotique  se  comportent  comme  les 
dissolutions  aqueuses  de  certains  sels  très  solubles,  le  sulfate  de 
zinc  par  exemple.  La  conductibilité  de  l'acide  employé  croît  d'a- 
bord rapidement  avec  la  proportion  de  sel  dissous,  atteint  un 
maximum,  puis  décroît  en  même  temps  que  la  dissolution  devient 
de  plus  en  plus  visqueuse. 

Je  ne  m'occuperai  que  des  dissolutions  contenant  une  très 
petite  quantité  de  sel.  Dans  des  limites  assez  larges,  l'accroisse- 
ment  de  conductibilité  de  Tacide  est  rigoureusement  proportionnel 
au  poids  de  sel  dissous. 


(*)  Journal  de  Physiquey  a»  série,  t.  UI,  p.  3i5,  et  t.  VI,  p.  6. 

(»)  DiTTE,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  XVUI,  p.  3ao;  1879. 


CONDUCTIBILITÉ  DE  L'ACIDE  AZOTIQUE.  627 

Condactibilité  à  o«        Accroissement 
rapportée  de 

à  celle  de  la  coaductibilité  à  o* 
dissolution  rapporté 

normale  à 

Composition  de  la  liqueur.  d'acide  azotique.  l'i  de  sel. 

/        o        ,  0,06933  »   • 

AzOMIO       )o,oi64si|     Azmo  AzO»'  ""''^^^  ^'^^ 

^O,l4oHO0)-f-/O,O25o3;  ^y^^^  •<    ^^^^^^,  g^gg 

o,o3385  I  (  o,3o68  7,01 

Des  expériences  faites  avec  le  même  acide  et  les  divers  azotates 

alcalins  étudiés  par  M.  Ditte  ont  donné  en  moyenne  les  résultats 

suivants  : 

Accroissement 
de  conductibilité  à  0* 
rapporté 
Nature  du  sel.  Équivalent.  à  l'i  de  sel. 

Azïl^ 0,  AzO» 80  6,990 

KO,AzO» loi  6,924 

RbO,  AzO« 147,36  7,o35 

TIO,  AzO» 266  6,871 

Moyenne 6,955 

Ces  dissolutions  obéissent  donc  à  la  loi  des  conductibilités  mo- 
léculaires. Les  composés  qui  existent  dans  la  liqueur  à  cet  état  de 
dilution  (au  plus  -^  d'équivalent  de  sel  par  équivalent  d'acide) 
correspondent  à  un  même  nombre  de  molécules  électrolytiques 
par  équivalent  de  sel  alcalin.  Je  les  comparerais  volontiers  à  des 
hydrates  (^). 

L'azotate  de  soude  ne  se  dissout  qu'en  très  petite  quantité  dans 
l'acide  azotique  fumant  et  ne  forme  pas  avec  lui  de  composé  dé- 
Jini{^).  Ses  dissolutions  ne  sont  donc  pas  comparables  à  celles 
des  autres  azotates  alcalins.  Or  ce  sel,  dont  les  dissolutions 
aqueuses  sont  anomales,  est  aussi  anomal  en  dissolution  nitrique, 
c'est-à-dire  fournit  des  dissolutions  un  peu  moins  conductrices 


(*)  Dosé  par  la  méthode  alcalimétrique,  en  prenant  pour  terme  de  comparai* 
son  un  acide  sulfurique  dosé  par  M.  Joly. 

(')  Ainsi,  dans  les  dissolutions  aqueuses  très  étendues,  le  sulfate  de  zinc,  le 
sulfate  de  cuivre,  etc.,  ont  des  conductibilités  moléculaires  identiques,  malgré  la 
différence  de  composition  de  leurs  hydrates  (  Cu  O,  SO'  4-  5  HO  ;  Zn  O,  SO'4-  7  HO). 

(•)  DiTTK,  loc,  cit. 
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que  les  azotates  précédents.  Au  lieu  de  ô^gSS,  j'ai  trouvé,  pour 
raccroissement  de  conductibilité  rapporté  à  i^*^,  6,068.  Il  y  a  là 
une  confirmation  curieuse  des  vues  que  j'ai  émises  antérieurement 
sur  la  constitution  des  dissolutions  anomales. 

L'unité  de  conductibilité  employée  dans  ce  qui  précède  est  celle 
de  la  dissolution  normale  d'acide  azotique  à  i"i  par  litre  (résis- 
tance spécifique  à  0**=^  4*'^"'')59).  Pour  comparer  les  conducti- 
bilités moléculaires  des  azotates  en  dissolution  nitrique  à  celle 
des  sels  dissous  dans  l'eau,  il  suffit  de  savoir  que  l'acide  employé 
a  pour  densité,  à  o**,  D  =r-ti,532,  c'est-à-dire  contient  par  litre 
23*'ï,8o4  d'acide  AzO^HO -h  o,i4oHO.  Les  conductibilités  mo- 
léculaires des  azotates  alcalins,  rapportées  non  plus  à  i^  de  $el 
par  équivalent  d'acide,  mais  à  i^^  de  sel  par  litre,  ont  donc  pour 

valeur  moyenne 

6,955      I     _  _i_ 
23,8oî  4,59  ~"  15,73' 

c'est-à-dire  que  la  résistance  moléculaire  limite  de  ces  azotates  est 
de  i5°**"",73.  Rappelons  que  la  résistance  spécifique  de  la  disso- 
lution normale  de  chlorure  de  potassium  dans  l'eau  est  de 
jgohmB^^jg^  et  la  résistance  moléculaire  limite  des  sels  normaux 
en  dissolution  dans  l'eau,  12°**™*,  332.  L'ordre  de  grandeur  de  ces 
résistances  moléculaires  est  donc  le  même,  malgré  la  diversité  des 
dissolvants. 

Ajoutons  que  la  résistance  moléculaire  des  azotates  dissous 
dans  l'acide  azotique  croît  très  rapidement  quand  on  ajoute  de 
petites  quantités  d'eau  à  l'acide.  Dans  l'acide  exactement  mono- 
hydraté,  elle  serait  inférieure  àxi5°**™*,72  et  peut-être  même  à  la 
résistance  moléculaire  limite  des  dissolutions  salines  aqueuses. 

2°  Conductibilité  de  l'acide  azotique  concentré.  —  1.  Nous 
venons  de  montrer  que  l'addition  de  très  faibles  quantités  d'azo- 
tates alcalins  à  l'acide  azotique  fumant  augmente  la  conductibilité 
de  cet  acide  dans  des  proportions  considérables.  Ainsi  il  sufGt 
de  o^'ïjOi  de  sel  par  équivalent  d'acide  pour  doubler  la  conduc- 
tibilité de 

AzO»HO-^o,i4oHO. 

L'addition  d'eau  à  l'acide  azotique  fumant  produit  aussi,  dès 
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Pabord,  une  augmentation  de  conductibilité  presque  proportion- 
nelle à  la  quantité  d'eau  ajoutée;  cette  proportionnalité  approchée 
se  maintient  même  beaucoup  plus  loin  qu'avec  les  azotates  (jusque 
vers  Az05,4HO). 

Dans  le  Tableau  suivant,  les  conductibilités,  mesurées  à  o**, 
sont  rapportées  à  celle  de  la  dissolution  normale  d'acide  azotique 
à  i^  par  litre  (résistance  spécifique  à  o**,  4°**'"%59)  : 


AzOMIG 


Conductibilité 
Excès  d'eau.  à  o«. 

OjiSaïIO 0,0737' 

0,224 o,  10516 

o,35o 0,1448 

o ,  543 o ,  2209 

0,905 0,3827 

1,810 0,8107 

2,o55 i,o38 

2,634 ^i^^7 

2,957 1,49^ 

3,434 1,566 

3,975 1,662 

4,955 i,83i 

5,588 1,919 

6,555 2,58i 

1 1 ,  000 2 ,  679 

i5,ooo 2,709 

18,754 2,601 

33,37 2,192 

53,11 1 ,690 

107,06  (r**  par  litre)  (').. .  1,0000 


Accroissement  moyen 

pour  HO, 

0,456 


Accroissement  moyen 

pour  HO, 

0,147 


Si  l'on  compare  les  accroissements  de  conductibilité  de  l'acide 
fumant  produits  par  les  sels  (6,965  par  équivalent)  et  par  l'eau 
(0,456  par  équivalent),  on  voit  que  l'eau  est  moins  active  que  les 
sels  dans  le  rapport  de  i  à  i5,25.  On  trouverait  un  rapport  encore 
plus  faible,  si  l'on  pouvait  partir  de  l'acide  azotique  exactement 
monohydraté.  N'est-on  pas  autorisé  à  conclure  de  là  que  l'électro- 
lyte  produit  par  les  premières  additions  d'eau  contient  un  nombre 


(*)  Pour  les  liqueurs  plus  étendues,  voir  p.  $09  de  ce  volume. 


53o  BOUTY. 

assez  considérable  d'équivalents  d'eau  (*)  par  molécule  électrolj- 
tique? 

2.  L'addition,  en  petite  quantité,  de  déshydratants  comme 
Facide  sulfurique  concentré  ou  Tacide  phosphorique  anhydre  ac- 
croît la  conductibilité  de  Tacide  azotique  fumant,  vraisemblable- 
ment par  la  formation  de  composés  électroly tiques  d'acides  sulfu- 
rique ou  phosphorique  et  d'acide  azotique. 

Il  est  donc  très  difiicile  de  dire  quelque  chose  de  précis  sur  la 
conductibilité  de  AzO^HO  concentré  et  pur.  Celui  que  l'on  pré- 
pare à  chaud  dans  des  vases  de  verre,  en  présence  d'azotates  al- 
calins, ne  peut  manquer  d'en  dissoudre  des  traces  (^)  ou  d'em- 
prunter de  la  soude  au  verre,  ce  qui  suffirait  à  altérer  fortemeol 
sa  conductibilité,  alors  même  qu'il  n'entraînerait  pas  d'eau  en 
excès. 

Si  l'on  compare  les  conductibilités  des  deux  premiers  acides 
hydratés  du  Tableau,  préparés  et  dosés  indépendamment  l'un  de 
l'autre  ('),  on  trouve  par  extrapolation  la  valeur  0,0121  pour  la 
conductibilité  de  AzO'HO.  C'est  un  maximum  peut-être  fort 
éloigné  de  la  vérité  (résistance  spécifique  minimum,  379*'**"*,3): 
car,  si  l'on  considère  l'accroissement  moyen  de  conductibilité  dans 
toute  la  région  de  AzO*  HO -h  0,1  Sa  HO  à  AzO^,  4HO,  on  est 
conduit  à  attribuer  à  AzO'HO  une  conductibilité  nulle  (*). 

3.  Peut-on  admettre  qu'à  tous  les  états  de  dilution  l'acide  azo- 
tique contient  un  même  électrolyte? 


(*)  Cet  éleclroljte  peut  ôire  ua  composé  d'acides  monohydraté  et  quadrihy- 
draté,  plus  ou  moins  comparable  aux  combiDaisons  d'acide  azotique  et  d'azotates 
métalliques  et,  comme  elles,  dissociable  par  l'eau.  Par  exemple,  la  formule 

[/iAzO»MO-4-5(ÀzOs4HO)] 

exigerait  l'interventioa  de  i5'<i  d'eau  pour  produire  la  molécule  électrolytique 
primitive. 

(')  L'acide  azotique  fumant  du  commerce  conduit  de  6  à  7  fois  mieux  que 
celui  que  j'ai  préparé. 

(')  Paraissent  parfaitement  exempts  d'acide  sulfurique.  Titrés  par  comparaison 
avec  un  acide  sulfurique  dosé  par  M.  Joly. 

(•)  M.  F.  Kohlrausch  {Pogg.  Ann.y  t.  CLIX,  1879)  *v*>^  ^^J^  annoncé  que  la 
conductibilité  de  AzO*tIO  devait  être  très  faible. 
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Si  Ton  veut  identifier  la  molécule  électroljlique  de  Tacide 
azotique  concentré  à  celle  des  sels  neutres  en  dissolution  nitrique, 
on  est  conduit  à  admettre  qu'elle  contient  au  moins  i5**i  d'eau 
pour  un  nombre  indéterminé ,  mais  au  moins  égal  à  i,  d^ équi- 
valents d'acide  azotique  monohydraté,  La  même  identification, 
pour  Tacide  et  les  sels  neutres  en  dissolution  aqueuse  très  étendue, 

exige  qu  'elle  ne  contienne  à  zéro  que  ^ — jt.  d'équivalent  d'acide 

pour  un  nombre  indéterminé  d'équivalents  d'eau.  Ces  deux  iden- 
tifications sont  incompatibles  avec  l'hypothèse  de  l'invariabilité 
de  la  molécule  électrolytique  d'acide  azotique  (*). 

L'élude  de  la  polarisation  d'électrodes  de  platine  dans  l'acide 
azotique,  rapprochée  de  la  mesure  des  conductibilités,  semble  dé- 
terminer trois  phases  bien  distinctes  dans  l'électrolyse  de  l'acide 
azotique  de  diverses  concentrations  : 

I®  De  AzO^HO  à  AzO^,  4 HO  environ  {jphase  de  création  de 
l'électrolyte  •.  —  Polarisation  de  0^^,05  à  o^,^..  Accroissement 
mojen  de  conductibilité  par  addition  de  HO  =  o,456.  L'acide 
lijpoazotique  est  le  principal  produit  de  l'électrolyse  au  pôle  né- 

galif. 

2°  De  AzO*,  4HO  environ,  jusqu'au  maximum  ou  un  peu  au 
delà  (phase  de  dissociation).  —  Polarisation  de  0^,6  à  0^,9.  On 
recueille  au  pôle  négatif  des  mélanges  plus  ou  moins  complexes 
dont  l'acide  azoteux  est  un  élément. 

3"  Du  maximum  ou  un  peu  au  delà  jusqu'aux  dissolutions  les 
plus  étendues  (phase  de  dilution).  —  Polarisation  de  1^,6  à 
i^,  8.  On  ne  recueille  au  pôle  négatif  que  de  l'hydrogène. 

Ces  phases  correspondent  aux  divers  modes  d'action  du  bioxyde 
d'azote  sur  l'acide  azotique,  suivant  la  concentration  de  ce  dernier. 


(*)  L'acide  azotique  est  73  fois  plus  actif  pour  accroître  la  conduclibilité 
d'un  certain  volume  d'«au  que  l'eau  pour  accroître  la  conductibililé  d'un  même 
volume  d'acide  azotique.  Au  contraire,  les  azotates  alcalins  ont  presque  la 
même  efficacité  pour  rendre  conducteurs  l'eau  ou   l'acide   azotique. 
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STJE  UHE  PILE  ÉTALON; 
Par  m.  GOUY. 

I.  —  Définition  et  propriétés  d'un  élément  au  biozyde  de  mercure. 

1.  Les  propriétés  oxydantes  du  bioxyde  de  mercure  m'ont  en- 
gagé à  employer  ce  corps  comme  dépolarisant  dans  des  éléments 
voltaïques.  Les  piles  ainsi  construites  se  sont  montrées  incapables 
de  donner  de  forts  courants,  mais  ont  paru  douées  d'une  constance 
remarquable,  qui  peut  les  rendre  utiles  comme  étalons  de  force 
électromotricc  et  pour  quelques  autres  applications,  telles  que  la 
charge  des  électromètres  (*). 

La  pile  que  nous  allons  étudier  ici  est  formée  de  zinc  amalgamé, 
sulfate  de  zinc  en  solution,  mercure  et  bioxyde  de  mercure  pré- 
cipité. Un  fil  de  platine  isolé  plonge  dans  le  mercure  et  forme  le 
pôle  positif.  La  solution  de  sulfate  de  zinc  peut  être  plus  ou  moins 
concentrée;  j'ai  presque  toujours  fait  usage  d'une  solution  à  jq. 
dont  la  densité  est  i,o6;  c'est  à  de  pareils  éléments  que  se  rap- 
porte surtout  ce  qui  va  suivre. 

2.  A  circuit  ouvert,  le  zinc  se  recouvre  en  peu  de  jours  d'une 
légère  couche  d'oxyde  ou  de  sulfate  basique,  peut-être  aux  dépens 
de  l'air  dissous  dans  le  liquide.  Cette  oxydation  s'arrête  bientôt 
si  l'élément  est  clos,  et  continue  très  lentement  dans  le  cas  con- 
traire; elle  ne  paraît  pas  avoir  sensiblement  augmenté  dans  des 
éléments  bien  fermés,  construits  depuis  près  de  deux  ans.  Le 
bioxyde  de  mercure  et  la  solution  demeurent  sans  altération,  en 
sorte  qu'un  pareil  élément  paraît  devoir  se  conserver  fort  long- 
temps, à  circuit  ouvert.  On  sait  d'ailleurs  que  le  bioxyde  de  mer- 
cure est  presque  absolument  insoluble  (^).  Avec  des  éléments 
ouverts,  l'accès  de  l'air  ne  paraît  pas  avoir  d'influence  sur  la 
force  électromotrice  ;  il  en  est  à  peu  près  de  même  de  la  concen- 


(*)  Comptes  rendus  de  HAcadémie  des  Sciences ^  i6  mars  1887. 

(')  Bien  que  la  lumière  du  jour  ne  m'ait  pas  paru  produire  d'altération  bieo 
marquée,  je  pense  qu'il  est  préférable  de  conserver  l'élément  dans  un  étui  fermé, 
et,  tout  au  moins,  d'éviter  l'action  des  rayons  solaires  directs. 
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tration  produite  par  Tévaporation,  comme  on  le  verra  plus  loin. 
A  circuit  fermé,  le  zinc  se  recouvre  d'un  dépôt  de  sulfate  ba- 
sique, et  le  bioxyde  est  réduit,  le  mercure  étant  mis  en  liberté, 
comme  on  le  reconnaît  en  formant  le  pôle  positif  avec  une  feuille 
dW. 

3.  L'élément  se  polarise  peu  à  peu  à  circuit  fermé;  cette  pola- 
risation est  très  lente  quand  le  circuit  comprend  quelques  milliers 
d'ohms.  Nous  ne  donnerons  pas  ici  de  résultats  numériques, 
qu'on  trouvera  plus  loin,  avec  la  description  d'éléments  à  faible 
résistance,  destinés  aux  mesures  galvanométriques  directes. 

Dans  les  mesures  faites  par  réduction  à  zéro,  aucune  polari- 
sation n'est  appréciable,  en  ne  fermant  le  circuit,  comme  d'usage, 
que  le  temps  nécessaire  aux  lectures. 

Comme  les  éléments  peuvent  se  trouver  fermés  sur  eux-mêmes 
par  accident,  il  convient  en  général  de  leur  donner  une  résistance 
intérieure  de  looo  ohms  à  2000  ohms,  ce  qui  est  réalisé  par  le 
mode  de  construction  décrit  plus  loin.  Dans  ces  conditions,  une 
fermeture,  même  de  longue  durée,  ne  met  pas  la  pile  hors  de  ser- 
vice; il  suffit  de  l'agiter  un  peu  et  d'attendre  un  temps  à  peu  près 
égal  à  la  durée  de  la  fermeture,  pour  qu'elle  reprenne  sa  force 
électromolrice  à  moins  de  tôW* 

4.  Ce  qui  précède  se  rapporte  à  la  polarisation  négative  du 
mercure,  qui  diminue  la  force  électromotrice.  Par  un  courant  in- 
verse, on  produit  une  polarisation  positive  qui  se  dissipe  moins 
vile,  du  moins  pour  le  dernier  millième. 

Cette  polarisation  positive  est  aussi  toujours  produite  par  l'agi- 
tation ou  le  transport  (*);  Texcès  de  force  électroraotrice  tombe 
rapidement  à  -fêôôy  mais  n'achève  de  disparaître  le  plus  souvent 
qu'après  plusieurs  heures.  Le  même  effet  se  produit,  à  un  moindre 
degré,  quand  on  déplace  la  pile  sans  précaution,  en  sorte  que,  en 
service  courant,  elle  possède  assez  souvent  un  excès  de  force 
électromotrice  d'environ  vyôô* 


(^)  II  s'agît  ici  des  éléments  ayant  atteint  leur  état  normal;  dans  les  premiers 
jours,  l'agitation  produit  uu  effet  contraire. 


534  GOUY. 

Le  moyen  le  plus  court  de  revenir  à  la  valeur  normale  consiste  à 
fermer  quelques  instants  l'élément  sur  lui-même,  pour  détruire  la 
polarisation  positive  par  une  polarisation  négative,  qui  se  dissipe 
rapidement.  11  convient  donc,  pour  atteindre  le  plus  haut  degré 
de  précision  possible,  de  fermer  Télément  sur  lui-même,  pendant 
quelques  instants  après  Tavoir  mis  en  place,  et  d'attendre  ensuite 
une  heure  pour  commencer  les  mesures,  pendant  lesquelles  on  ne 
touchera  pas  à  la  pile.  Ces  précautions  sont  d'ailleurs  tout  à  fait 
inutiles  si  Ton  se  contente  d'une  approximation  de  ^. 

5.  Aussitôt  après  sa  construction,  l'élément  est  trop  faible  de 
quelques  millièmes.  Avec  du  mercure  pur,  il  prend  sa  valeur 
normale  au  bout  de  deux  ou  trois  jours;  ce  délai  peut  être  beau- 
coup plus  long  si  le  mercure  n'a  pas  été  purifié  avec  le  soin  né- 
cessaire. 

Il  arrive  parfois  que  la  pile,  après  quelques  jours,  possède  un 
excès  de  force  électromotrice  de  ~^  ou  -~^,  ce  qu'on  doit  attri- 
buer à  la  présence  de  traces  d'impuretés  qui  donnent  une  force 
électromotrice  plus  grande  que  le  bioxyde  de  mercure.  Ce  défaut 
disparaît  d'une  manière  définitive  si  on  laisse  quelques  heures 
Télément  fermé  sur  lui-même,  en  Tagitant  de  temps  à  autre. 
Comme  cette  opération  ne  produit  aucune  variation  permanente 
pour  les  éléments  qui  ont  leur  valeur  normale,  on  peut  la  faire 
subir  à  tous  les  éléments  nouvellement  construits  et  même  à 
plusieurs  reprises,  l'usure  qui  en  résulte  étant  négligeable. 

6.  Sur  une  centaine  d'éléments  construits  avec  des  produits 
d'origines  diverses,  mais  conformes  aux  indications  données  plus 
loin,  la  moyenne  partie  diffère  de  la  moyenne  de  moins  deOjOooS; 
quelques-uns,  de  o,ooo5  à  o,ooo8  ;  un  très  petit  nombre  de  o,ooo8 
à  o,ooio.  Deux  ou  trois  éléments,  par  suite  de  quelque  accident, 
ont  donné  de  plus  grandes  différences.  Si  l'on  rejette  ces  derniers 
comme  anormaux,  on  peut  compter,  comme  on  le  voit,  sur  une 
approximation  de  j^{^)' 


(*)  C'est  à  peu  près  le  degré  de  concordance  des  clcmeals  Latimer  Clark, 
d'après  une  élude  détaillée  de  lord  Rayleigh  {PhUosophical  Transactions  of 
ihe  Royal  Society  of  London,  i88/|  ). 
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La  variation  d'un  même  élément  est  plus  petite,  et,  si  l'élément 
est  laissé  en  repos,  elle  ne  dépasse  guère  ,-ôJôô  ^'"'^  j^"*"  ^  l'autre, 
la  correction  de  température  étant  faite.  Bien  que  la  force  élec- 
tromotrice ne  soit  pas  connue,  en  valeur  absolue,  à  ce  degré  d'ap- 
proximation, cette  constance  peut  être  utile  pour  certaines  expé- 
riences, par  exemple  pour  mesurer  les  petites  variations  d'un 
courant. 

7.  La  force  électromotrice  diminue  quand  la  température  s'élève. 
Cette  variation  très  petite  peut  être  aisément  masquée  par  les 
effets  thermo-électriques  qui  se  produisent,  lorsqu'on  échauffe 
ou  qu'on  refroidit  la  pile,  si  sa  température  n'est  pas  uniforme. 

Des  mesures  ont  été  faites  avec  une  dizaine  d'éléments,  entre  lo** 
et  3o^  environ.  Ces  mesures,  comme  les  autres  comparaisons, 
étaient  faites  par  opposition,  avec  un  galvanomètre  Thomson  et 
une  résistance  de  Soooo  ohms  dans  le  circuit;  la  sensibilité  du 
galvanomètre  était  réduite,  au  moyen  de  l'aimant  directeur,  de 
telle  sorte  que  i™"  de  l'échelle  représentait  70T00  ^^  1^  force  élec- 
tromotrice de  la  pile.  Elles  ont  donné  pour  i**,  des  variations  re- 
latives comprises  entre  0,00012  et  0,00016,  soit  en  moyenne 
0,0001 4-  D'après  ce  chiffre  et  la  valeur  de  la  force  électromotrice 
donnée  plus  loin,  nous  admettrons  que  la  force  électromotrice 
diminue  de  o''^^^, 0002  pour  une  él(h'ation  de  température  de  1**. 

Cette  variation  est  sensiblement  la  même  que  celle  du  Daniell, 
et  cinq  ou  six  fois  plus  petite  que  celle  de  l'élément  Latimer 
Clark;  elle  est  assez  petite  pour  qu'on  puisse  souvent  la  négliger. 

8.  La  force  électromotrice  a  été  mesurée  par  la  méthode  qui 
consiste  à  opposer  la  pile  aux  deux  extrémités  d'une  résistance 
traversée  par  un  courant  d'intensité  connue.  On  mesurait  au  gal- 
vanomètre Thomson  la  différence  très  petite  entre  la  force  élec- 
tromotrice E  et  la  chute  de  potentiel  V  aux  deux  extrémités  de  la 
résistance.  En  désignant  par  p  la  valeur  de  la  résistance  à  la  tem- 
pérature moyenne  de  l'expérience,  par  I  l'intensité  moyenne  du 
courant,  et  par  A  la  valeur  moyenne  de  E  —  V,  mesurée  en  frac- 
tion de  E,  on  a 

y.  de  Phys,y  a»  série,  t.  Vil.  (Novembre  1888.)  37 
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L^élément  employé  était  comparé  à  1 2  éléments  pris  comme  types, 
et  les  mesures  rapportées  à  leur  valeur  moyenne. 

Les  expériences  étaient  rendues  beaucoup  plus  aisées  par 
l'emploi  d*un  courant  d^une  constance  presque  absolue,  obtenu 
au  moyen  d'un  régulateur  de  construction  nouvelle  (*  ).  Uintensilé 
du  courant  était  mesurée  par  Télectrolyse  de  Tazotate  d'argent,  en 
adoptant  le  chiffre  de  i""^,ii8  pour  i  coulomb.  Le  dispositif 
adopté  était  celui  de  Poggendorff;  le  dépôt  était  fait  à  la  surface 
intérieure  d'une  capsule  de  plaline  de  lo^^'^de  diamètre,  l'anode 
étant  un  lingot  d'argent  enveloppé  de  papier-filtre,  avec  des  solu- 
tions de  20  à  35  pour  100. 

Les  résistances  étaient  faites  de  fil  de  maillechort  nu,  enroulé 
sur  un  cadre  isolant  à  jour  et  plongé  dans  un  vase  plein  de  pétrole, 
placé  lui-même  dans  un  grand  vase  plein  d'eau.  Un  thermomètre 
placé  contre  le  fil  et  vers  le  milieu  de  la  hauteur  donnait  la  tem- 
pérature à  o°,i  près.  Ces  résistances  étaient  mesurées  au  moyen 
d'un  ohm  étalon  construit  par  M.  Carpentier  et  récemment  vérifié 
dans  ses  ateliers. 

Le  Tableau  suivant  donne  la  force  électromotrice  mesurée  Eo> 
relative  à  la  température  ambiante  6,  et  la  valeur  £< 2  réduite  à  la"; 
T  désigne  la  durée  de  l'expérience.  Les  quatre  premières  mesures 
ont  été  faites  avec  une  résistance  de  3  ohms  et  un  courant  de 
o*"*P,463;  les  suivantes  avec  1  ohm  et  i*"p,  388. 

T.  e.  K|.  K„. 

1 6i35  21,0  1,3882  1,3900 

2 7176  21,0  1,3879  ï»3897 

3 6778  21, o  i,388i  1,3899 

4 5299  23, o  1,3875  ï,3897 

5 1999  îi3,o  1,3875  1,3897 

6 2345  25,0  1,3866  1,3892 

7 i565  9.3,0  i,388i  1,3903 

8 2447  23,0  .1,3882  1,3904 

y 2225  22,0  1,3886  1,3906 

Moyenne.  22,4         1,3879         1,3899 

D'après  ces  mesures  concordantes,  la  force  électromotrice  est, 


(  '  )  Voir  page  479  de  ce  Volume. 
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en  volts  légaux,  à  la  température  6, 

Eo=  1,390  —  0,0002(0  —  12). 

{),  Ce  qui  précède  est  relatif  à  une  solution  contenant  75  de 
son  poids  de  sulfate  de  zinc  cristallisé.  La  force  électromotrice 
est  presque  indépendante  de  la  richesse  de  la  solution,  dès  que 
celle-ci  n'est  pas  très  étendue.  Des  mesures  ont  été  faites  àla  tem- 
pérature moyenne  de  22®,  avec  des  concentrations  diverses  ;  voici 
les  nombres  lus  sur  la  courbe  d^nterpolation  : 

Kichessc.  Densité.  Variation  de  E. 

TOlt 

o I  — o ,  2        (  variable  ). 

0,01 ijOoy  — o,oo85  » 

0,02 i,oi3  —0,0057  u 

0,04 1,025  — o,oo3o 

0,06 i,o35  — o,ooi5 

0,08 i)047  — o,ooo5 

0,10 0,059  ^  (élément  normal). 

o,i5 Oï09i  -f-o,ooi3 

0,20 I»I^4  -i-0,0020 

o ,  3o *  ï  193  -T-o  ,0022 

0,4» if^Ji  -T-o, 0020 

D'après  ces  résultats,  la  force  électromolrice  augmente  un  peu 
avec  la  concentration;  la  variation  est  assez  petite  pour  que 
Terreur  possible  sur  le  titre  de  la  solution  soit  tout  à  fait  négli- 
geable (*). 

IL  -*  Construction  des  éléments. 

10.  Si  la  pile  est  destinée  à  une  longue  durée,  il  convieni  de 
prendre  quelques  précautions  pour  éviter  Tévaporation,  et  le  con- 
tact du  mercure  et  du  zinc.  On  peut  employer  un  flacon  à  deux 
tubulures;  Tune  d'elles  laisse  passer  un  petit  cylindre  de  zinc, 
qui  est  protégé  par  un  tube  de  verre  plus  large,  fermé  à  sa  partie 
inférieure  et  percé  d'un  trou  latéral  de  o""*,5  de  diamètre^  l'élé- 


(*)  On  doit  rapprocher  ce  fait  de  la  faible  valeur  de  la  variation  avec  la  tem- 
pérature; tous  deux  paraissent  dus  à  ce  que  le  sulfate  de  zinc  n'intervient  que 
pour  une  part  minime  (formation  du  sulfate  basique),  dans  la  réaction  électro- 
lytique. 
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ment  peut  ainsi  être  agîlé  et  renversé  sans  avaries.  Le  mercure 
forme  au  fond  du  vase  une  couche  de  i^"  environ,  dans  laquelle 
plonge  l'extrémité  du  fil  de  platine,  scellée  dans  un  tube  de  verre 
fixé  à  Fautre  tubulure;  cette  extrémité  peut  être  façonnée  en  hélice 
ou  en  spirale  pour  mieux  assurer  le  contact.  Au-dessus,  lebioxvde 
forme  une  couche  de  quelques  millimètres.  Le  flacon  est  rempli 
de  la  solution  de  sulfate  de  zinc  à  -pj,  et  les  tubulures  soigneuse* 
ment  fermées  au  moven  de  mastic  ou  de  bouchons  de  caoutchouc 
paraffinés. 

H.  Ces  éléments  possèdent  une  résîslance  de  looo  à  2000  ohms 
qui  importe  peu  pour  les  méthodes  de  réduction  à  zéro,  mais  qui 
est  trop  grande  pour  les  mesures  faites  par  la  méthode  galvanomé- 
Irique  directe,  (^es  mesures  se  font  en  effet  le  plus  souvent  avec 
le  galvanomètre  Deprez  d'Arsonval  et  une  résistance  de  5ooo  à 
10000  ohms.  On  peut  construire  des  éléments  à  faible  résistance 
en  supprimant  le  tube  de  verre  qui  entoure  le  zinc,  et  protégeant 
celui-ci  par  une  enveloppe  de  toile;  on  emploie  aussi  une  solution 
plus  concentrée,  par  exemple  une  solution  saturée  étendue  de  son 
volume  d'eau.  L'élément  possède  alors  une  résistance  de  10  à 
20  ohms,  qu'on  peut  négliger  devant  celle  du  reste  du  circuit  (*). 

Voici  des  mesures  faites  avec  un  de  ces  éléments,  de  6*^"  de 
diamètre;  E  désigne  la  différence  de  potentiel  des  deux  pôles  à 
circuit  ouvert,  V  cette  différence,  la  pile  étant  fermée  depuis 
^  minute  sur  une  résistance  extérieure  R.  Les  valeurs  calculées 
correspondent  à  une  résistance  intérieure  de  12  ohms  : 

E  -V 

H.  trouvé.  calculé. 

ohmi  V  T 

ÏOOOO  ....     >,00'2'2  0,0017 

5ooo 0,0042        o,oo33 

aooo  O; 0090        o , oo83 

1000 o,oi6:t        0,0167 


(')  Ces  éléments  à  solution  concentrée  m'ont  paru  moins  réguliers  et  plus  ex- 
posés à  s'altérer  que  les  éléments  à  -j^;  les  variations  sont  d'ailleurs  trop  petites 
pour  6tre  sensibles  dans  les  mesures  dont  il  s'agit,  où  Ton  ne  peut  guère  répondre 
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D^autres  mesures  ont  été  faites  avec  le  même  élément,  fermé 
sur  f  ooo  ohms,  depuis  un  temps  T  : 

T.  E  -  V. 

m  r 

O ,  Ô 0 ,  0 1 60 

9- 0,Ol6'2 

5 0,0164 

10 0,0194 

i5  0,0266 

La  polarisation  est  insensible,  au  degré  d'approximation  cherché, 
si  l'on  ne  laisse  pas  le  circuit  fermé  inutilement;  elle  se  dissipe 
d^ailleurs  très  vite  en  agitant  la  pile  (  *). 

Iî2.  Pour  la  charge  des  électromètres,  on  peut  réduire  beaucoup 
les  dimensions  et  supprimer  le  mercure^  le  pôle  positif  est  alors 
formé  d'un  bout  de  fil  de  platine,  scellé  à  la  partie  inférieure  d'un 
petit  tube  de  verre,  long  de  4*^°*>  qui  constitue  l'élément.  A  sa 
partie  supérieure  est  mastiqué  un  fil  de  zinc,  recourbé  en  crochet, 
par  lequel  l'élément  est  suspendu  à  une  boucle  formée  par  le  fil 
de  platine  du  précédent.  Les  éléments  forment  ainsi  des  séries 
verticales  de  dix  ou  quinze,  placées  chacune  dans  un  gros  tube  de 
verre.  Des  éléments  de  ce  genre,  construits  et  employés  depuis 
plus  d'un  an,  ne  paraissent  pas  avoir  subi  d'altération,  et  diffèrent 
très  peu  des  éléments  au  mercure  (^). 

13.  Un  assez  grand  nombre  d'essais  ont  été  faits  sur  la  prépara* 
lion  des  substances  qui  entrent  dans  la  pile;  je  vais  indiquer  les 
procédés  qui  m'ont  paru  les  plus  simples  et  les  plus  sûrs. 

Mercure,  —  Du  mercure  neuf,  en  couche  mince  dans  un  cris- 


(')  Les  éléments  peuvent  être  fermés  en  coart  circuit  sans  être  mis  hors  de 
service;  en  elTet,  au  bout  de  quelques  minutes,  ils  ne  débitent  guère  que  o*,  oo5. 

(•)  C'est  ainsi  qu'a  été  construite  une  pile  de  1000  éléments,  valeur  i4oo  volts, 
employée  dans  un  travail  précédent  {voir  page  97  de  ce  Volume).  Cette  pile 
se  polarise  aisément,  mais  donne  pourtant  des  séries  d'étincelles,  dans  Tair, 
à  une  dislance  appréciable.  Toutefois  ce  mode  de  construction  ne  donne  pas 
toujours  de»  contacts  suffisants  entre  le  platine  et  le  zinc;  il  serait  préférable  de 
terminer  celui-ci  par  un  petit  fil  de  platine  soudé,  qu'on  assujettirait  avec  le  pùle 
positif  de  l'élément  précédent. 
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tallisoir,  est  laissé  pendant  huit  jours  au  contact  de  l^aci de  azotique 
étendu,  puis  lavé  à  grande  eau,  séché  et  filtré  jusqu'à  ce  que  sa 
surface  soit  parlaitement  nette.  Le  mercure  redistillé  ne  m'a  pas 
paru  donner  de  résultats  différents,  après  la  purification  par 
Tacide  azotique,  qui  est  presque  toujours  nécessaire. 

Zinc,  —  On  trouve  dans  le  commerce,  en  baguettes  de  dimen- 
sions convenables,  du  zinc  distillé  pur  et  du  zinc  chimiquement 
pur  provenant  de  la  réduction  de  l'oxyde.  Ces  deux  variétés  con- 
viennent également,  et  je  n'ai  pas  remarqué  de  difTé renée' entre 
les  diverses  provenances.  Il  est  bon  de  s'assurer  que  le  métal 
•s'attaque  difficilement  dans  l'acide  sulfurique  étendu,  et  s'y 
dissout  sans  résidu.  Le  zinc  peut  être  employé  tel  quel,  mais  il 
est  préférable  de  l'amalgamer;  il  doit  être  ensuite  lavé  avec  soin 
pour  enlever  toute  trace  d'acide. 

Sulfate  de  zinc.  —  Le  sel  pur  du  commerce  contient  quelque- 
fois des  traces  d'acide  libre,  de  chlore,  et  de  métaux  précipitables 
par  le  zinc,  qui  peuvent  altérer  la  force  électromolrice.  Pour  le 
purifier  rapidement,  on  peut  faire  bouillir  une  heure  la  solution 
concentrée  avec  quelques  millièmes  de  son  poids  d'oxyde  d'argent  : 
il  se  forme  du  sulfate  d'argent,  du  sulfate  basique  de  zinc,  un  peu 
soluble  à  chaud,  qui  sature  l'acide  libre,  et  du  chlorure  d'argenL 
Le  liquide  refroidi  est  filtré  et  laissé  vingt-quatre  heures  au  con- 
tact de  feuilles  de  zinc,  qui  précipitent  l'argent  et  les  traces  de 
quelques  autres  métaux;  il  ne  reste  qu*à  filtrer  la  solution  et  à 
l'étendre  à  la  densité  i  ,06. 

Bioxyde  de  mercure,  —  Le  bioxyde  précipité,  préparé  par 
divers  procédés,  donne  des  résultats  à  peu  près  identiques;  néan- 
moins la  méthode  suivante  me  paraît  préférable  :  elle  consiste  à 
précipiter  le  sulfate  mercurique  en  solution  acide  par  un  grand 
excès  de  carbonate  de  soude,  vers  la  température  de  40**-  Dans  ces 
conditions,  le  carbonate  de  mercure  qui  se  forme  d'abord  se  dé- 
compose presque  aussitôt,  en  donnant  du  bioxyde  pur. 

A  4  parties  d'eau  on  ajoute  i  partie  d'acide  sulfurique  pur,  et 
dans  ce  mélange  on  dissout  à  saturation  le  sulfate  basique  jaune 
ijHgO,  SO^,  préparé  en  faisant  bouillir  deux  ou  trois  fois  avec  de 
l'eau    le   bisulfate  de  mercure  du   commerce;  la  solution  est 
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filtrée  (*).  D'autre  part,  on  fait  dissoudre,  en  chauffant  un  peu, 
du  carbonate  de  soude  cristallisé,  pur  et  exempt  de  chlore,  dans 
la  moitié  de  son  poids  d^eau.  Le  liquide  étant  chauffé  à  4o^  en- 
viron, on  y  verse  la  solution  mercurique,  à  raison  de  i**^  pour 
I2008''  de  carbonate  de  soude  cristallisé.  Le  mélange  s'étant  un 
peu  refroidi,  on  le  réchauffe  quelques  instants  à  4o®  pour  terminer 
la  réaction,  en  agitant,  jusqu'à  ce  que  le  précipité  ait  pris  une 
belle  nuance  orangé.  Le  bioxyde  est  ensuite  lavé  à  froid,  en  ter- 
minant avec  la  solution  de  sulfate  de  zinc  au  titre  voulu.  Les 
quantités  indiquées  donnent  environ  2008''  de  bioxyde,  qui  suffi- 
sent pour  une  centaine  d'éléments. 

Le  bioxyde  ainsi  préparé  est  pur,  et  en  grains  assez  gros  pour 
que  le  mercure  ne  se  divise  pas  dans  la  pile  par  l'agitation,  ce  qui 
est  préférable,  surtout  pour  les  éléments  à  faible  résistance.  La 
préparation  par  le  bichlorure  et  la  potasse,  usitée  dans  les  labo- 
ratoires, donne  aussi  de  bons  résultats,  mais  le  produit  relient 
toujours  un  peu  de  chlore  (2). 


HOTE  8UB  LA  THÉOBIE  DE  L'iTHËUnCATIOH; 

Par  m.  L.  HOULLEVIGUE. 

Tous  les  chimistes  connaissent  le  remarquable  travail  de 
MM.  Berthelot  et  Péan  de  Saint-Gilles  (3)  sur  les  lois  dePéthérifi- 
cation.  A  la  suite  des  recherches  expérimentales  qui  constituent  ce 
Mémoire,  M.  Berthelot  cherche  à  rendre  compte  théoriquement 


(  ')  Ce  mode  opératoire  n'a  d'autre  but  que  de  purifier  le  produit  du  commerce; 
si  Ton  avait  du  sulfate  mercurique  pur,  on  pourrait  le  dissoudre  directement,  eu 
diminuant  de  moitié  la  proportion  d'acide  sulfurique.  Inutile  de  dire  que  dans 
toutes  ces  opérations  on  doit  faire  usage  d'eau  distillée. 

{*)  Au  début  de  .ce  travail,  j'ai  fait  usage  aussi  de  sels  basiques  de  bioxyde  de 
mercure,  tels  que  le  sulfate  3  Hg O,  SO»,  et  les  carbonates  3  Ilg  O,  CO»  et  4  Hg  O,  C0^ 
Ces  sels  se  comportent  à  très  peu  près  comme  le  bioxyde,  mais  donnent  peut- 
être  des  résultats  un  peu  moins  réguliers.  D'autres  essais,  en  vue  de  remplacer  le 
sulfate  de  zinc  par  d'autres  sels,  n'ont  pas  donné  jusqu'ici  de  résultats  bien  satis- 
faisants. 

(»)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  t.  LXVI  et  LXVII. 
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des  phénomènes  révélés  par  Texpérience.  Supposant  que  la  quan- 
tité dVther  produite  à  chaque  instant  est  proportionnelle  slu  pro- 
duit des  masses  actives  en  présence,  il  trouve  que  réthérilication 
se  représente  en  fonction  du  temps  par  une  courbe  hyperbo- 
lique. Les  résultats  du  calcul  et  ceux  de  Texpérience  offrent  d'ail- 
leurs une  remarquable  concordance. 

On  peut  se  demander  néanmoins  si  d^autres  hypothèses  ne  condui- 
raient pas  à  une  interprétation  aussi  avantageuse  des  phénomènes. 
Parmi  ces  hypothèses,  il  en  est  une  qui  m'a  paru  mériter  l'épreuve 
de  l'expérience.  Elle  consiste  à  supposer  que  l'action  de  l'acide 
sur  l'alcool  comporte  eu  réalité  deux  actions  contraires  : 

i"  La  formation  de  l'cther,  qui  se  fait  proportionnellement  à  la 
quantité  de  matière  non  éthérifiée; 

2°  La  décomposition  de  l'éther,  qui  se  fait  en  proportion  de  la 
quantité  d'élher  déjà  formé. 

Supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  le  poids  i  soit  con- 
stitué du  mélange,  en  proportions  équivalentes,  d'alcool  etd'acide, 
et  qu'au  bout  du  temps  ^,  ces  éléments  ayant  réagi,  il  y  ait  une 
quantité  x  d'éther  formé.  Si  t  augmente  de  dt,  l'augmentation  dx 
de  X  est,  d'après  les  hypothèses, 

dx=  A(i  —  .r)ih  —  k' X  dt 
OU  bien 

dx  =  {a  —  bx)dt, 

a  et  b  représentant  deux  constantes.  En  intégrant  et  déterminant 
la  constante  d'intégration  par  la  condition  que  la  quantité  d'éther 
formé  soit  nulle  pour  ^  =  o,  on  trouve 


ùr 


a  —  bx 


La  courbe  qui  représente  cette  équation  satisfait  aux  conditions 

générales  du  problème  j  elle  présente  une  asymptote  pourx  =  t» 

ce  qui  correspond  à  une  limite  dans  l'éthérifîcation.  Reste  à  savoir 
si  elle  peut  représenter  avec  précision  les  résultats  de  l'expé- 
rience. 
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Les  deux  coefficients  a  et  6  s'obtiendront  au  moyen  de  deux 
données  expérimentales,  autant  que  pour  déterminer  la  courbe 
bj^pcrbolique.  La  détermination  de  ces  coeflGcients  donne  nais- 
sance à  des  calculs  un  peu  compliqués,  dont  je  me  bornerai  à  en- 


registrer les  résultats  : 


1°  Acide  acétique  et  alcool  à  équivalents  égaux,  entre  6**  et 
\f.  —  Je  me  sers  des  données  du  Tableau  II  : 

^=20,        a:i=  0,177, 
^,=  95,        a?,  =  o,4i5; 

on  trouve,  pour  les  valeurs  de  a  et  de  6, 

a  =  0,0108,        è  =  0,0206. 

Inscrivons  dans  un  même  Tableau  les  résultats  donnés  par  Texpé- 
rience,  par  la  formule  hyperbolique  et  la  formule  logarithmique  : 

Proportions  d'élher  formé  données 

,,        .  .  '     "^ — -^        ,      ■"     ,  "  Différences  pour  la  courbe 

I  expérience  par  parla  courbe    parla  courbe  ^^  n  ^n 

en  jours.       l'expérience,     hyperbolique.  logarithmique.  hyperbolique.  loguiilhmique. 

A o,oi35  0,0195  0,0106  ,-1-0,0060  — 0,0029 

2 0,0270                  »  0,0200  »  —0,0070 

4 o,o58  0,0435  o,o4i4  — o,oi5  — 0,017 

8......  0,109  0,0825  0,0795  — 0,027  — o,o3o 

20 0,177  0,175  0,177  —0,002  0,000 

34 0,243  0,262  0,263  -1-0,009  -t-o,o2o 

49 o,3i5  o,3i5  o,33i  0,000  -1-0,016 

72 0,390  o,3go  o,4o5  0,000  4-0, oi5 

95 o,45o  o,45o  0,450  0,000  0,000 


2"  Acide  acétique  et  alcool  à  équivalents  égaux,  à  100**.  — 
Employant  pour  la  détermination  des  constantes  les  données  du 
Tableau  XVIII  : 

<,=  i5\         a-,  =  0,71?, 

^j=  83'',         X2  =  0,909, 
on  trouve 

0  =  0,093,         ^=  0,102. 
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Proportions  d'cther  formé  données 

""                             ,  ^" — ,                          ;^~             Différences  pour  la  courbe 
J  ovpenencc  par  par  la  courbe      par  la  courbe        „  „    ^. 

(Ml  heures,     rexpérience.     hyperbolique,    logarithmique.        hyperbolique.  logarithmîqiK. 

4 0,387  o,4o5  o,3o5  -i-o,oi8  — 0,08?. 

i> 0,466  0,459  o,38i  —0,007  — o,o85 

9 0,628  0,604  0,546  —0,024  —0,081 

1.^ o,/*^  0,717  Oi7i2  -f-o,oo5  0,000 

.'Ji o,836  0,844  0,874  -+-0,008  -+-o,o3« 

60 0,886  0,910  0,907  -^0,024  -+-o,oii 

83 0,909  0,935  0,909  -7-0,026  0,000 

liW) 0,978  0,962  0,909  —0,016  —0,069 

Il  serait  certainement  possible  d'obtenir  des  courbes  logarilli- 
niiques  plus  concordantes  avec  l'expérience  par  un  choix  autre 
des  valeurs  de  a  et  de  b.  Il  m'a  semblé  néanmoins  que  ces  deux 
séries  de  déterminations  étaient suflisantcs  ;  elles  montrent  en  effet 
que,  bien  que  la  courbe  logarithmique  représente  d'une  façon  gé- 
nérale le  phénomène  de  l'éthérification  et  soit  défendable  au  point 
de  vue  théorique,  elle  ne  peut  pas  entrer  en  concurrence  avec  la 
courbe  hyperbolique  pour  la  précision  de  sa  concordance  avec 
l'expérience,  surtout  quand  l'éthérification  a  lieu  à  haute  tempé- 
rature. 


AHEBIGAH  JOÏÏBHAL  OF  8GIE1GE  AHD  ABT8;  1887. 

Tomes  XXXIU  et  XXXIV. 

C.  BARUS  et  V.  STROUHAL.  —  La  viscosité  de  l'acier  et  ses  relations 
avec  la  trempe;  vol.  XXXIII,  p.  20. 

Dans  ce  Mémoire,  les  auteurs  donnent  les  conclusions  de  leurs 
différents  travaux,  que  nous  avons  analysés  précédemment  (*)î 
ils  appellent  l'attention  sur  l'importance  des  changements  physi- 
ques que  subit  l'acier  quand  on  le  recuit  à  des  températures  com- 
prises entre  5oo°  et  1000**.  C'est  précisément  dans  cet  intervalle 
que  se  produisent  les  phénomènes  suivants  :  soudaine  augmenta- 
tion de  volume  découverte  par  Gore;  variation  des   propriétés 


(•)  Journal  de  Physique^  t.  VI,  1887;  p.  442. 


A-MERICAN  JOURNAL.  5i» 

thermo-électriques  découverte  par  Tait,  variation  de  la  résistance 
électrique;  disparition  soudaine  des  propriétés  magnétiques 
(Gore  et  Barus);  passage  du  carbone  de  Tétat  libre  à  Tétat  de 
combinaison;  température  critique  de  cémentation  (Jean);  appa- 
rition soudaine  de  la  dureté  dans  l'acier  trempé  (Chernoff  el 
Barus);  maximum  de  densité  (Fromme);  minimum  de  résistance 
(Chwolson);  maximum  unique  d'aimantation  et  maximum  pro- 
bable de  viscosilé  (Barus  et  Strouhal). 

Ils  se  proposent  de  rechercher  ultérieurement  les  relations  qui 
peuvent  exister  entre  ces  différents  phénomènes. 

FJ.-A.  ROWLAND.  —  Forme  simple  et  commode  tic  pile  à  eau; 
vol.  XXXIII,  p.  i47.  ' 

Les  lames  zinc-cuivre,  en  forme  d'U,  comme  d'ordinaire,  sont 
d'abord  chauffées  et  appliquées  par  la  soudure  sur  une  lame 
épaisse  de  verre  enduite  de  gomme  laque,  de  façon  que  le  zinc  d'un 
élément  soit  seulement  à  i™",5  environ  de  distance  du  cuivre  do 
l'élément  suivant,  puis  on  consolide  le  tout  en  y  coulant  un  peu 
d'arcanson  (mélange  de  cire  et  de  résine).  Pour  se  servir  de  la 
pile,  il  suffit  de  plonger  l'extrémité  de  toutes  les  lames  dans  une 
cuve  pleine  d'eau,  puis  de  les  relever  et  de  suspendre  la  plaque  de 
terre  sous  laquelle  sont  collées  les  lames.  Il  reste  entre  les  lames 
cuivre  et  zinc  placées  vis-à-vis,  à  i"*"*,  5  de  distance,  une  goutte 
d'eau  qui  met  au  moins  une  heure  à  s'évaporer.  On  a  ainsi,  sans 
employer  aucun  vase,  une  pile  parfaitement  isolée  et  sous  des  di- 
mensions très  restreintes,  puisqu'une  lame  de  verre  carrée  de  ^y"' 
de  côté  peut  facilement  porter  800  éléments. 

M.  CAREY  LEA.  —  Chlorures,  bromures  et  iodures  d'argent  rouges  et  pourpres: 

vol.  XXXIII,  p.  349. 

Identité  des  photosels  d'argent  avec  la  substance  qui  constitue  les  images 
photographiques  latentes;  vol.  XXXIII,  p.  4Bo. 

Transport  d'images;  vol.  XXXIV,  p.  33. 

Combinaison  du  chlorure  d'argent  avec  d'autres  chlorures  métalliques; 
vol.  XXXIV,  p.  384. 

Dans  cette  série  de  Mémoires,  l'auteur  établit  les  faits  suivants  : 
i*'  Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  peuvent  former,  avec  l'argent, 
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dos  composés  qui  possèdent  des  couleurs  très  variées  et  très 
belles  :  fleur  de  pécher,  rose,  pourpre  et  noir.  Ces  composés  pos- 
sèdent une  grande  stabilité,  excepté  sous  Tinfluence  de  la  lumière; 
on  peut  les  obtenir  par  des  procédés  purement  chimiques  et  dans 
Tabsence  complète  de  la  lumière. 

•>/*  Parmi  tous  ces  composés,  le  chlorure  d'argent  rouge  montre 
une  certaine  tendance  à  la  reproduction  des  couleurs;  il  paraît 
probable  que  c'est  lui  qui  formait  les  couches  excessivemenl 
minces  obtenues  par  Becquerel,  Niepce  de  Saint-Victor,  Poitevin 
et  d'autres,  dans  leurs  expériences  sur  Théliochromie. 

>  Ces  composés  produits  par  des  procédés  purement  chimiques 
constituent  la  substance  de  l'image  photographique  latente  ou  in- 
visible; celte  substance  peut  ainsi  être  obtenue  dans  le  labora- 
toire, sans  l'aide  de  la  lumière  et  en  toute  quantité.  Ces  composés 
constituent  aussi  une  partie  du  produit  visible  résultant  de  l'action 
(le  la  lumière  sur  les  sels  haloïdes  d'argent. 

4"  Ces  composés  résultent  d'une  combinaison  du  sel  normal 
d'argent  avec  un  sous-sel;  dans  cette  combinaison,  le  sous-sel 
perd  sa  faible  résistance  aux  réactifs  et  acquiert  une  grande  stabi- 
lité. 

5*^  Enfin,  le  chlorure  d'argent  peut  de  même  se  combiner  avec 
de  très  petites  quantités  d'autres  chlorures  métalliques;  ces  com- 
binaisons sont  extrêmement  résistantes,  surtout  celle  avec  le  per- 
chlorure  de  fer,  et  elles  sont  beaucoup  moins  sensibles  à  la  lu- 
mière que  le  chlorure  d'argent  absolument  pur. 


G.  BARUS.  —  La  viscosité  de  l'acier  et  ses  relations  avec  la  température; 
vol.  XXXIV,  p.  I. 

Kiïct  de  Taimantation  sur  la  viscosité  et  la  rigidité  du  fer  et  de  racicr; 
vol.  XXXIV,  p.  175, 

La  viscosité  décroît  avec  la  température  beaucoup  plus  rapide- 
ment dans  l'acier  trempé  dur  que  dans  l'acier  doux;  pour  un 
même  degré  de  dureté,  la  viscosité  augmente  avec  la  température 
suivant  une  loi  beaucoup  plus  rapide  que  la  proportionnalité  à  la 
température. 

L'aimantation  produit,  dans  le  carbure  de  fer,  un  accroisse- 
ment de  rigidité  qui  augmente  avec  l'intensité  du  champ  magne- 
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liqae;  cet  accroissement  de  rigidité  est  beaucoup  plus  marqué 
dans  le  fer  doux  que  dans  l'acier  trempé  dur;  il  se  manifeste  sur- 
tout quand  on  recuit  Tacier  à  des  températures  plus  hautes  que 
celles  qui  produisent  les  variations  soit  de  la  viscosité,  soit  des 
propriétés  thermo-électriques  et  galvaniques. 

J.  TROWBRIDGE  et  C.  HUTCHINS.  —  Sur  la  présence  de  l'oxygèDC  dans   lo 
Soleil;  vol.  XXXIV,  p.  263. 

On  se  souvient  que  H.  Draper  avait  cru  pouvoir  conclure  la 
présence  de  l'oxygène  dans  le  soleil  de  la  coïncidence  des  raies 
brillantes  du  spectre  de  Tétincelle  éleotrique  jaillissant  dans  l'air 
avec  des  espaces  également  brillants  dans  le  spectre  solaire.  En 
photographiant  l'un  au-dessus  de  l'autre  ces  deux  spectres,  mais 
en  employant  un  appareil  beaucoup  plus  puissant  (réseau  con- 
cave de  Rowland),  MM.  Trowbridge  et  Hulchins  ont  vu  s'évanouir 
complètement  les  coïncidences  signalées  par  H.  Draper.  Là  où  ce 
dernier  n'avait  vu  dans  les  spectres  que  des  bandes  brillantes. 
MM.  Trowbridge  et  Hutchins  ont  obtenu  en  réalité  sur  leurs  pho- 
tographies un  fond  brillant  sillonné  de  nombreuses  lignes  obscures 
de  divers  degrés  d'intensité,  et  toute  relation  apparente  entre  les 
deux  spectres  disparaît.  Il  ne  leur  semble  donc  pas  qu'on  puisse 
affirmer  la  présence  de  l'oxygène  dans  le  Soleil,  comme  l'avait  fait 
H.  Draper. 

J.  TROWBRIDGE  et  C.-C.  HUTCHINS.  ~  Existence  du  carbone  dans  le  Soleil; 

vol.  XXXIV,  p.  3/45. 

En  photographiant  l'un  au-dessus  de  l'autre,  sur  la  même 
plaque,  au  moyen  d'un  réseau  concave  de  Rowland,  le  spectre 
solaire  et  celui  qu'on  produit  dans  l'air  au  moyen  d'un  arc  élec- 
trique jaillissant  entre  deux  pointes  de  charbon,  les  auteurs  ont 
obtenu  des  coïncidences  remarquables.  Par  exemple,  dans  la  pre- 
mière cannelure  du  spectre  du  carbone  située  vers  la  longueur 
d'onde  3884,  plus  de  28  des  espaces  compris  entre  les  lignes  bril- 
lantes de  la  cannelure  coïncident  exactement  avec  des  lignes 
obscures  du  spectre  du  Soleil.  Quand  on  considère  que  la  dispo- 
sition progressive  de  ces  lignes  est  exactement  la  même  dans  Us 
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deux  speclres,  on  ne  peut  considérer  cette  coïncidence  comme  le 
résultat  du  hasard.  On  obtient  des  coïncidences  non  moins  remar- 
quables dans  la  région  voisine  de  la  raie  H. 

Les  auteurs  expliquent  ensuite  comment  des  causes  diverses  et 
notamment  la  superposition  de  spectres  de  différents  corps,  peu- 
vent masquer  les  coïncidences  dans  certaines  régions  du  spectre, 
on  les  laissant  apparaître  dans  d'autres.  Ils  concluent  de  leur  tra- 
vail que  le  carbone  existe  dans  le  Soleil  et  que,  dans  la  partie  de 
Tatmosphère  solaire  où  se  produit  le  renversement  des  raies  ob- 
servées dans  le  spectre,  la  température  doit  être  voisine  de  celle 
(le  l'arc  voltaïque. 

K.-L.   MCHOLS   et   W.-S.   FRANKLIN.  —   Destruction  de   la  passivité  du  ffr 
dans  Tacide  nitrique  par  l'aimantation;  vol.  \X\IV,  p.  4 19» 

En  chauffant  progressivement  du  fer  passif  dans  de  l'acide  ni- 
trique, on  observe  qu'à  une  certaine  température,  dite  tempéra- 
ture de  transition,  la  passivité  cesse;  celte  température  de  tran- 
sition dépend  par  exemple  du  degré  de  dilution  de  l'acide,  de 
tSg*»,  5  pour  un  acide  de  densité  i,368,  elle  tombe  à  23**, o  pour  un 
acide  de  densité  i,i3o.  Si  l'on  place  le  fer  dans  un  champ  magné- 
tique puissant  entre  les  deux  pôles  d'un  fort  électro-aimant,  la 
température  de  transition  s'abaisse;  l'intensité  du  champ  magné- 
tique nécessaire  pour  produire  la  transition  augmente  rapide- 
ment avec  le  degré  de  concentration  de  l'acide. 

<'..-C.  IIITCIIINS.  —  Nouvel  instrument  pour  la  mesure  de  la  chaleur  rayonnanle; 

vol.  XXXIV,  p.  4(56. 

La  pile  thermo-électrique  ordinaire  est  remplacée  par  la  dispo- 
sition suivante  : 

On  soude,  par  une  de  leurs  extrémités,  un  morceau  de  ressorl 
de  montre  et  un  morceau  de  fil  de  cuivre  aplati,  puis  on  travaille 
le  tout  de  manière  à  en  faire  un  ruban  de  1"*™  de  large,  a5""  de 
longeto"",o3  d'épaisseur.  Les  deux  extrémités  du  ruban  sont 
soudées  à  deux  conducteurs  de  cuivre.  Le  tout  est  placé  dans  un 
tube  dont  l'ouverture  est  munie  d'un  diaphragme  variable;  le 
ruban  fer-cuivre  est  en  face  de  l'ouverture,  au  foyer  d'un  petit 
miroir  concave  argenté  qui  renvoie  sur  la  soudure  les  rayons  inci- 
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dents.  La  faible  masse  de  Tappareil  lui  permet  de  s'échaufTer  beau- 
coup plus  que  la  pile  thermo-électrique  ordinaire  et,  en  même 
temps,  de  revenir  plus  vite  au  zéro;  on  a  donc  plus  de  rapidité 
dans  les  indications  en  même  temps  qu'une  grande  sensibilité, 
bien  qu'il  n'y  ait  qu'un  seul  couple  thermo-électrique.  L'appareil 
est  assez  sensible  pour  qu'avec  une  ouverture  de  diaphragme 
de  8"*"  on  obtienne  au  galvanomètre  une  déviation  de  3o  divi- 
sions quand  on  approche  la  main  à  So*™  de  l'ouverture.  A  2"  une 
allumette  enflammée  fait  faire  un  tour  entier  à  l'aiguille  du  galva- 
nomètre.  Alfred  Angot. 
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SUR  UL  DÉGOMPOSmOH  DES  HYPOSULFITES  PAR  LES  ACIDES; 
PvR  M.  G.  FOUSSEREAU. 

Dans  une  série  de  recherches  précédentes  (*),  j'ai  appliqué  la 
mesure  des  résistances  électriques  à  l'étude  de  diverses  réactions 
chimiques  lentes,  donnant  lieu  à  des  phénomènes  réversibles.  Une 
autre  classe  nombreuse  de  phénomènes  lents  est  constituée  par  des 
réactions  qui  s'effectuent  toujours  dans  le  même  sens,  mais  dont 
la  production  peut  être  suspendue,  provoquée  ou  accélérée  par 
certaines  circonstances  qu'il  est  intéressant  de  déterminer. 

Quand  on  verse  un  acide  dans  une  dissolution  assez  concentrée 
d'un  hyposulfîte,  on  sait  que  la  liqueur  se  trouble  au  bout  de  quel- 
ques instants.  Le  radical  acide  des  hyposulfites  se  dédouble  en 
acide  sulfureux  et  soufre  laiteux  qui  se  dépose  peu  à  peu.  Toute- 
fois, si  l'on  répète  cette  expérience  en  opérant  sur  des  dissolutions 
de  concentrations  décroissantes,  le  trouble  est  de  plus  en  plus  lent 
à  apparaître,  ne  se  manifeste  plus  bientôt  que  par  une  nuance 
bleuâtre  et  opaline  de  la  liqueur,  et  finit  même  par  devenir  insen- 
sible au  delà  d'une  certaine  dilution.  Le  phénomène  chimique  se 
produit-il  spontanément  et  avec  une  lenteur  croissante  dans  ces 
cas  extrêmes,  ou  l'acide  hyposulfureux  se  conserve-t-il  intact  dans 
la  liqueur,  jusqu'au  moment  indéterminé  où  quelque  circonstance 
accessoire  provoque  en  un  point  de  la  masse  le  commencement 
de  la  réaction? 

J'ai  entrepris,  pour  résoudre  cette  question,  une  série  d'expé- 
riences sur  des  mélanges  d'acide  chlorhydrique  et  d'hyposulfite  de 
soude  en  proportions  équivalentes  et  à  des  degrés  de  dilution  di- 
vers. Les  dispositions  expérimentales  employées  ont  été  exposées 
déjà  dans  de  précédents  Mémoires.  Les  mesures  de  résistance, 
faites  à  des  températures  voisines  de  iS**,  ont  été  réduites  par  le 
calcul  à  une  même  température  pour  être  entièrement  compara- 
bles. 

Pendant  la  période  d'altération,  la  résistance  du  mélange  va 
constamment  en  croissant,  et  tend  à  prendre,  après  un  temps  va- 


(•)  Journal  de  Physique,  a*  série,  t.  VI,  p.  349,  et  t.  VII,  p.  ib  et  3p. 
/.  de  Phys.,  a»  série,  t.  Vif.  (Décembre  f888.)  ^  38 
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riable,  une  valeur  très  sensiblement  égale  aux  ~  de  sa  valeur  pri- 
mitive. Ed  mêlant  en  proportions  connues  des  mélanges  récemment 
préparés  à  des  mélanges  de  même  composition  primitive,  dont  la 
modifîcation  chimique  est  terminée,  j'ai  reconnu  que  les  variations 
relatives  de  conductibilité  résultant  de  l'altération  sont  peu  éloi- 
gnées d'être  proportionnelles  aux  altérations  elles-mêmes.  On  a 
donc  une  mesure  approchée  de  ces  dernières,  en  évaluant  le  rap- 
port 

I        I 
Ko       H       R  —  Ro 


rf  = 


I 
R"o 


Influence  de  la  concentration,  —  Les  expériences  ont  princi- 
palement porté  sur  quatre  mélanges  renfermant  en  équivalents  par 
litre  d*eau  les  quantités  suivantes  de  sel  et  d'acide  dissous 


I  I  I 


~rr^  » 


12,25        66,53       3i5,5        1201 

Le  premier  de  ces  mélanges  se  trouble  presque  instantanément, 
au  moment  même  où  l'on  réunit  les  dissolutions  d'acide  et  d'hv- 
posulfîte  préparées  séparément.  La  réaction  n'est  cependant  pas 
terminée  aussitôt  après  le  mélange,  car  la  résistance  électrique 
augmente  rapidement  d'abord,  puis  de  plus  en  plus  lentement.  Au 
bout  d'un  jour,  l'accroissement  de  résistance  est  déjà  devenu  très 
lent.  Mais  il  n'a  pas  encore  fini  de  se  produire  après  dix  jours.  La 
courbe  i  représente  la  marche  du  phénomène,  les  temps  étant 
pris  pour  abscisses  et  les  valeurs  de  a  pour  ordonnées.  La  grande 
vitesse  de  la  réaction  au  début  ne  permet  pas  de  déterminer  d'une 
façon  précise  la  forme  de  cette  courbe  dans  le  voisinage  de  Tori- 
glne. 

Le  second  mélange,  dont  l'altération  est  figurée  par  la  courbe  2, 
exige  un  temps  plus  long  pour  prendre  son  état  définitif.  Mais  la 
marche  générale  du  phénomène  paraît  être  la  même  que  dans  le 
cas  précédent. 

Les  deux  derniers  mélanges,  beaucoup  plus  étendus,  fournissent 
les  courbes  3  et  4^  <iui  présentent  une  inflexion  caractéristique, 
légère  pour  le  premier,  très  prononcée  pour  le  second.  Ainsi,  pour 
ces  derniers  liquides,  la  réaction  est  très  lente  au  début,  puis  s'ac- 
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célère  pour  se  ralentir  de  nouveau  quand  la  décomposition  est 
presque  complète.  Dans  le  cas  du  quatrième  liquide,  Taltération  est 
encore  à  peine  sensible  après  quarante  et  une  heures. 

Influence  de  la  température,  —  L'élévation  de  la  température 
a  pour  effet  d'accélérer  la  réaction,  comme  on  pouvait  s'y  attendre, 
mais  en  lui  conservant  ses  caractères  essentiels.  Les  vitesses  d'al- 
tération à  loo^  sont  plusieurs  centaines  de  fois  plus  grandes  qu'à 
la  température  ordinaire.  La  période  d'accroissement  dans  la  vi- 
tesse d'altération  se  restreint  à  mesure  que  la  température  s'élève, 
de  sorte  que  les  courbes  représentatives,  correspondant  aux  liqueurs 
très  diluées,  tendent  à  se  rapprocher  de  la  forme  de  celles  qui 
correspondent  aux  liqueurs  concentrées. 

Cause  de  V accélération  initiale,  —  L'accélération  de  l'altéra- 
tion pendant  la  première  période  ne  peut  être  attribuée  à  la  pré- 
sence d'un  ferment  organisé.  Je  m'en  suis  assuré  en  chauffant  les 
liquides  dans  des  appareils  formés  de  deux  tubes  concentriques, 
dont  le  plus  extérieur  était  séparé  de  l'atmosphère  par  une  pointe 
effilée.  Le  tube  extérieur  contenait  l'acide  chlorhydrique,  le  tube 
intérieur  l'hyposulfile  de  soude.  Après  avoir  fermé  la  pointe  à  la 
lampe,  on  laissait  refroidir  l'appareil;  puis,  en  le  retournant  et  en 
l'agitant,  on  provoquait  le  mélange  des  deux  liquides.  Dans  ces 
conditions,  le  phénomène  se  comporta  exactement  de  la  même 
manière  qu'à  l'air  libre,  pour  des  liquides  de  composition  iden- 
tique. 

Il  ne  restait  plus  qu'à  examiner  si  la  présence  des  produits  de 
la  réaction  ne  favorise  pas  la  formation  ultérieure  de  ces  mêmes 
produits.  Pour  cela,  j'ai  ajouté,  à  un  mélange  récemment  préparé, 
de  petites  quantités  d'un  mélange  ancien  de  même  composition  ('), 
et  j'ai  comparé  entre  elles  les  variations  de  résistance  éprouvées 
par  le  liquide  ainsi  additionné  et  par  le  mélange  récent  pris  à  Tétai 
de  pureté. 

Les  expériences  ont  été  faites  notamment  avec  un  liquide  ren- 
fermant j^ôT  d'équivalent  par  litre,  comme  celui  de  la  courbe  \, 
On  a  ajouté  à  deux  masses  de  ce  mélange  récemment  préparées 
respectivement  jg  et  -^  de  leur  volume  d'un  mélange  de  même 
concentration  préparé  depuis  plusieurs  mois. 
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Les  résultats  obtenus  Délaissent  aucun  doute  sur  la  très  grande 
accélération  communiquée  à  la  réaction  par  la  présence  d'une 
petite  quantité  de  liquide  déjà  altéré. 

Les  deux  dernières  séries  d'expériences  sont  figurées  par  les 
courbes  5,  6.  D'après  ces  courbes,  l'inflexion  qui  correspond  au 


maximum  delà  vitesse  d'altération  se  produit  dans  la  série  4  vers 
le  trente-septième  jour,  tandis  qu'on  l'observe  vers  le  dix-hui- 
tième et  le  neuvième  dans  les  séries  5  et  6.  En  outre,  cette  inflexion 
est  moins  marquée  dans  ces  dernières  séries.  La  présence  du 
réactif  altéré  tend  donc  à  donner  immédiatement  à  l'altération  sa 
vitesse  maxima. 

Remarquons  enfin  que  l'état  d'une  dissolution  additionnée  de 

-  de  liquide  ancien  n'est  pas  le  même  que  celui  d'une  dissolution 

parvenue  spontanément  à  la  fraction  -  de  son  altération  totale.  Si 

ces  liquides  étaient  identiques,  Teff^et  de  l'addition  consisterait  à 


(')  Dans  les  liqueurs  les  plus  étendues,  le  soufre  produit  demeure  en  suspen- 
sion dans  le  liquide  poodanl  un  temps  très  long. 
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avancer  d\in  temps  déterminé  la  marche  du  phénomène,  sans  en 
changer  les  phases  ultérieures.  Les  courbes  5  et  6,  transportées 
parallèlement  à  elles-mêmes  suivant  une  direction  horizontale, 
devraient  venir  coïncider  exactement  avec  la  courbe  4>  ce  qui  n'a 
pas  lieu.  Les  observations  suivantes  permettent  d'interpréter  ces 
particularités. 

Quand  on  examine  au  microscope  une  goutte  d'un  mélange  de 
concentration  moyenne  qui  commence  à  se  troubler,  on  aperçoit 
une  multitude  de  globules  arrondis  d'une  extrême  petitesse,  formés 
par  le  soufre  précipité  à  l'état  amorphe.  Ces  globules  sont  animés 
du  mouvement  brownien.  Ils  s'agitent  individuellement  en  tous 
sens  dans  le  liquide,  se  heurtent  et  finissent  par  s'accoler  les  uns 
aux  autres.  Us  forment  alors  des  chapelets  de  grains  qui,  peu  à 
peu,  grossissent,  deviennent  immobiles  et  tombent  au  fond  du  li- 
quide. 

Il  est  naturel  de  penser  que  l'accélération  de  la  réaction  est  duc 
à  la  présence  de  ces  globules  qui  provoquent,  par  leur  présence, 
la  précipitation  du  soufre  à  leur  surface,  à  peu  près  comme  les 
cristaux  d'une  substance  dissoute  provoquent  la  précipitation 
d'une  dissolution  sursaturée,  mais  avec  une  vitesse  moindre. 

Je  me  suis  assuré  que  telle  est  bien  la  nature  du  phénomène,  en 
recommençant  les  expériences  citées  plus  haut,  d'une  part,  avec 
addition  au  mélange  frais  de  la  liqueur  altérée,  après  sa  filtration, 
ce  qui  ne  produit  aucun  effet  appréciable;  d'autre  part,  avec  ad- 
dition d'une  petite  quantité  du  précipité  recueilli  au  fond  des  ré- 
cipients. On  obtient,  dans  ce  dernier  cas,  une  accélération  appré- 
ciable, mais  beaucoup  moins  sensible  que  dans  les  expériences 
exposées  plus  haut,  parce  que  le  précipité  ne  demeure  plus  aussi 
facilement  en  suspension  dans  le  liquide  où  on  l'introduit. 

Enfin,  en  ajoutant  à  une  liqueur  du  soufre  octaédrique  réduit 
en  poudre,  on  observe  encore  une  légère  accélération,  tenant  vrai- 
semblablement à  ce  que  le  soufre  employé  contient  quelques  traces 
de  soufre  amorphe. 

11  est  facile  de  comprendre  maintenant  pourquoi  les  courbes 
d'altération  4j  5j  6  ne  peuvent  être  amenées  à  coïncider  par  une 
simple  translation.  Si  la  dissolution  observée  n'a  pas  été  additionnée 
de  liquide  déjà  altéré,  les  globules  de  soufre  naissent  simultané- 
ment en  un  grand  nombre  de  points  et  demeurent  relativement 
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petits  et  nombreux.  Si,  au  coutraire,  on  introduit  lout  d'abord  une 
petite  quantité  de  liquide  altère,  les  globules  appartenant  à  ce  li- 
quide remplissent  l'office  de  centres  d'attraction.  C'est  principale- 
ment à  leur  surface  que  s'effectue  le  dépôt  ultérieur,  et  la  formation 
*    de  globules  nouveaux  reste  trrs  restreinte. 

Pour  m'assurer  que  les  choses  se  passent  réellement  ainsi,  j'ai 
répété  les  mêmes  expériences  sur  des  liquides  plus  concentrés.  Si, 
par  exemple,  on  abandonne  à  elle-même  une  dissolution  au  jjj 
d'équivalent,  on  la  voit  commencer  à  se  troubler  au  bout  de  deux 
heures  environ.  Elle  prend  une  teinte  violacée  opaline  et  renferme 
des  éléments  solides  très  nombreux  et  très  petits. 

Le  lendemain,  la  portion  supérieure  de  la  liqueur  redevient 
limpide,  et  la  masse  solide  descend  vers  le  fond,  en  formant  une 
sorte  de  voile  d'apparence  gélatineuse.  Si,  au  contraire,  on  a 
ajouté  dès  le  début  -^  de  liquide  déjà  altéré,  de  même  composition, 
la  liqueur  prend  une  teinte  blanche  et  montre,  au  microscope,  des 
globules  relativement  gros.  Le  dépôt  qui  s'effectue  ensuite  au  fond 
.  du  vase  présente,  à  l'œil  nu,  l'aspect  de  .petites  masses  grenues 
sans  continuité. 

En  résumé,  la  décomposition  des  hyposulfites  par  les  acides  est 
un  phénomène  progressif  d'autant  plus  lent,  que  la  dilution  est 
plus  grande  et  que  la  température  est  plus  basse.  Ce  phénomène, 
qui  consiste  en  une  précipitation  de  soufre  amorphe  accompagnant 
une  production  d'acide  sulfureux,  s'accélère  spontanément  à  partir 
de  son  début,  atteint  un  maximum  de  vitesse,  puis  se  ralentit. 

L'accélération  est  due  à  la  présence  du^soufre  déjà  précipité  et 
peut  être  obtenue  artificiellement  par  l'introduction  de  globules 
de  soufre  tout  formés,  à  la  surface  desquels  le  dépôt  s'effectue  de 
préférence.  Le  liquide  dépouillé  de  soufre  ne  produit  pas  d'effet. 
Le  soufre  octaédrique,  dont  la  structure  diffère  beaucoup  de  celle 
du  soufre  amorphe  précipité  dans  la  réaction,  ne  produit  qu'une 
accélération  peu  sensible  du  phénomène. 
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SUR  LES  EXPÉBIEVGES  DE  M.  1I08ER  ET  DE  M.  MIESLER  POUR  DÉTEBKIHEB 
LES  DirrÉREHGES  DE  POTEHTIEL  EHTBE  UHE  ÉLECTRODE  ET  UV  ÊLEG- 
TROLTTE; 

Par  m.  h.  PELLAT. 

Dans  les  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences  de 
Vienne,  du  21  juillet  1887,  a  paru  un  travail  de  M.  James  Moser, 
aérant  pour  but  de  mesurer  la  différence  de  potentiel  entre  une 
électrode  et  le  liquide  qui  la  baigne.  La  méthode  emplojrée  par 
M.  Moser  est  fondée  sur  une  expérience  bien  connue  de  M.  Lipp- 
mann  :  l'électromoteur  formé  par  l'écoulement  du  mercure  dans 
un  électrolyte. 

Du  mercure  coule  en  mince  filet  dans  le  liquide  étudié;  ce 
mercure  est  relié  à  l'une  des  paires  de  cadrans  d'un  électro- 
mètre,  l'autre  paire  de  cadrans  étant  reliée  à  l'électrode  qui  plonge 
dans  le  liquide.  M.  Moser  prend,  pour  différence  de  potentiel 
entre  l'électrode  et  le  liquide,  la  différence  de  potentiel  des 
cadrans  accusée  par  la  déviation  de  l'aiguille.  Ce  serait  exact  si  la 
différence  de  potentiel  entre  deux  métaux  au  contact  était  nulle. 
Or  j'ai  précisément  montré  (*),  en  avril  1887,  P'*^  ^^^  méthode 
tout  à  fait  analogue  à  celle  employée  depuis  par  M.  Moser,  que  la 
différence  de  potentiel  vraie  entre  deux  métaux  au  contact  est  de 
l'ordre  de  grandeur  du  volt,  puisque,  entre  le  mercure  et  l'amalgame 
de  zinc,  cette  différence  est  d'environ  de  o^'^^^d.  La  quantité 
mesurée  par  M.  Moser  est,  comme  nous  allons  le  voir,  la  somme 
de  deux  différences  de  potentiel. 

Conformément  à  l'usage,  représentons  par  le  symbole  A|B 
l'excès  de  potentiel  d'un  conducteur  B  sur  le  conducteur  A,  au 
contact  avec  lui. 

Désignons  par  a  le  potentiel  de  la  première  [)aire  de  cadrans 


(')  Comptes  rendus  de  V académie  des  Sciences  (18  avril  1887);  Journal  de 
Physique,  a*  série,  t.  VI,  p.  374.  Je  saisis  celte  occasion  pour  indiquer  un  errata 
dans  cet  article.  Page  H77,  ligne  8,  au  lieu  de  «  le  mercure  présente  sur  Tamal- 
game  rois  au  contact  avec  lui  un  excès  de  potentiel  de  o*,  49  »;  Hf^  '•  <<  l'amalgame 
présente  sur  le  mercure  mis  au  contact  avec  lui  un  excès  de  potentiel  de  o*,49  », 
conformément  à  la  formule  de  la  ligne  7,  donnant  pour  M  |  A  une  quantité  po- 
sitive. 
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(de  métal  m)  reliée  au  mercure  (Hg);  le  polonliel  de  ce  dernier 
mêlai  est  a-h/wlHg;  le  potentiel  du  liquide  (L)  est  le  même 
(a-hm|Hg)  que  celui  du  mercure,  dès  que  Taiguillc  ne  dévie 
plus;  le  potentiel  de  l'électrode  (M)  qui  plonge  dans  le  liquide  est 
alors  a-\-  ni\  Hg  -h  L  |  M  ;  enfin,  la  seconde  paire  de  cadrans,  de 
même  métal  m  que  la  première,  aura,  pour  potentiel  6, 

^  =  «  H-  m  ]  Hg  -+-  L 1  M  -I-  M  I  m 

et  comme,  en  vertu  de  la  loi  de  Volta,  M  |  m  -h  /w  |  Hg=  M  |  Hg,  il 

vient 

^  -  rt  =  L  I  M  -^  M  I  Hg. 

Ainsi,  la  différence  de  potentiel  mesurée  (b  —  a)  est  la  somme: 
I**  de  la  différence  de  potentiel  entre  le  liquide  et  Télectrode  (que 
M.  Moser  croyait  mesurer  seule),  2"  de  la  différence  de  potentiel 
que  présenteraient  cette  électrode  et  le  mercure  au  contact  l'un  de 
l'autre. 

M.  Moser  a  fait  cette  étude  expérimentale  pour  les  divers  con- 
tacts de  l'élément  Daniel!  et  de  l'élément  Latimer-Clark. 

Or  la  somme  des  nombres  p  et  q  qu'il  admet  représenter  : 
r*  (p)  la  différence  de  potentiel  entre  le  zinc  et  le  sulfate  de  cuivre 
réunis  par  le  sulfate  de  zinc;  2^  (q)  la  différence  de  potentiel  entre 
le  sulfate  de  'cuivre  et  le  cuivre,  est  bien  égale  à  la  différence  de 
potentiel  entre  les  deux  pôles  d'un  daniell.  Il  y  a  là  une  confirma- 
tion de  l'exactitude  de  ses  expériences,  mais  non  de  l'exactitude 
de  son  interprétation.  En  effet,  on  a,  en. réalité,  d'après  ce  qui 
précède, 

p  =  CiïOy  SO»  I  ZnO,  SO»  +  ZnO,  SO»  |Zn  ^-  Zn  |  Hg, 
y  =  Hg  1  Gu  -+-  Gu  I  GuO,  SO»; 
d'où 

g  -i-p  =  Hg  I  Gm-  Gu  I  CuO,  SO' 

-f-  GuO,  SO'  I  ZnO,  SO'  -h  ZnO,  SO»  |Zn  -h  Zn  |  Hg, 

et  comme 

Zn|Hg-^  Hg|Gu  =  Zn  |  Gu, 
il  vient 

9^/?=Gu|GuO,  SO»-+-GuO,  SO»|ZnO,SO«+ZnO,  SO»|Zn-i-Zn|Cu. 
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ce  qui  est  bien,  en  effet,  l'expression  de  la  différence  de  potentiel 
entre  les  deux  pôles  d'un  élément  Daniell. 

M.  Julius  Miesler  (*)  a  continué  les  recherches  de  M.  Moser  et 
les  a  étendues  à  un  grand  nombre  d'éléments.  La  méthode  em- 
ployée par  M.  Miesler  diffère  fort  peu  de  celle  de  M.  Moser  et  est 
exactement  celle  que  j'ai  employée  :  la  force  électromotrice  de 
l'appareil  à  écoulement  est  mise  en  opposition  avec  un  poten- 
tiomètre dans  un  circuit  contenant  un  galvanomètre.  M.  Miesler 
commet  la  même  erreur  d'interprétation  que  M.  Moser. 

Les  résidtats  des  expériences  de  M.  Moser  et  de  M.  Miesler  n'en 
sont  pas  moins  intéressants,  puisqu'ils  correspondent  à  une  gran- 
deur bien  définie.  Avant  de  les  indiquer,  je  ferai  encore  une  re- 
marque. Le  mercure  qui  s'écoule  dans  un  électrolyte,  ayant  sa 
surface  incessamment  renouvelée,  n'est  pas  dans  le  même  état  que 
le  mercure  qui  a  séjourné,  même  quelques  secondes  au  contact  do 
l'électrolyte  ;  celui-ci,  comme  tous  les  autres  métaux  du  reste,  a  sa 
surface  rapidement  modifiée  par  l'action  du  liquide  :  c'est  une 
mince  couche  d'un  autre  métal,  en  quelque  sorte,  qui  se  forme  à 
la  surface  du  métal  primitif.  Or,  en  vertu  de  la  loi  de  Volta,  on 
voit  aisément  que  les  métaux  qui  entrent  dans  l'expression  de  la 
force  électromolrice  d'une  pile,  comme  celle  donnée  plus  haut 
pour  l'élément  Daniell,  sont  précisément  les  métaux  qui  forment 
ces  minces  couches  au  contact  avec  le  liquide  et  non  les  métaux 
de  la  partie  profonde.  Pour  me  rapprocher  le  plus  possible  de  ce 
qui  se  passe  à  l'intérieur  des  piles,  dans  mes  expériences  j'ai  sub- 
stitué à  la  méthode  d'écoulement  employée  tout  d'abord  une 
autre  méthode  dans  laquelle  une  gouttelette  de  mercure,  formant 
électrode,  éprouve  seulement  un  léger  accroissement  de  surface; 
les  résultats  fournis  par  cette  dernière  méthode,  qui  sont  ceux 
que  j'ai  publiés,  furent  assez  notablement  différents  de  ceux 
donnés  par  la  méthode  d'écoulement;  c'est  à  quoi  on  devait  s'at- 
tendre, d'après  ce  qui  vient  d'être  dit.  Aussi  ne  sera-t-on  •  pas 
étonné  si  les  résultats  de  M.  Moser  et  de  M.  Miesler  diffèrent  de 
ceux  que  j'ai  publiés. 


(  *)  Académie  des  Sciences  de  Vienne,  3  novembre  et  i5  décembre 
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Résultats  obtenus  par  M,  Moser, 
(Ed  admettant  r-'Sofi  pour  force  électromotrice  du  daniell.) 

!Hg  I  Zin-  Zn  I  ZnO,  SO* ^l'.l 

Hg  I  Zn  -h  Zn  I  Zn  0,  SO>  -f-  Zn  O,  SO'  |  Cu  O,  SO».  -^i- 

Hp  I  Cu  -^  Cu  I  Cu  O,  SO» -o,î 

(En  admettant  que  le  lalimer-clark  mesuré  a  une  force  électromotrice  de  l'•^^3.,l 

Latimer-Clark  (  Hg  |  Zn -^  Zn  |  ZnO,  SO» -i.n- 

(i*'*M3)  I  Hg|Hg'-i-Hg'|ng«O,SO3H-lIg*O,SO»lZnO,SO'0).  -0.1^ 

Résultats  obtenus  par  M.  Miesler. 
(En  admettant  i'°",o6  pour  force  électromotrice  du  daniell.) 

/  Hg|Zn-f-Zn|ZnO,  SO' -^ 

I  Hg  I  Zn  --  Zn  I  ZnO,  SO»  -h  ZnO,  SO»  \  GuO,  SO^  ^i,î> 

(  Hg  i  Cu  -h  Cu  I  Cu  O,  SO» -o.i 

!Hg|Zn4-Zn|HO,  SO' --i^ 

Hg  I  Zn  -i-  Zn  I  HO,  SO'  -  HO,  SO'  |  HO,  AzO*  . .  -^M 

Hg  I  Pt  -h  Pi  I  HO,  Az03 -o.v 


Daniell 

(i-»So6) 


Bunsen 

(à  acide  azotique) 

(•'«",77) 

Bunsen 

(à  acide  cliromique) 


Hg  I  Zn  -h  Zn  I  HO,  SO'h-  HO,  SO'  |  HO,  AzO»..  -li' 

Hg  I  G  -H  C  I  HO,  Az  05 -0,)^ 

Hg  I  Zn  -h  Zn  I  HO,  SO'  -h  HO,  SO'  |  HO,  CrOV. .  -»> 

Hg C  H-  C  I  HO,  Cr  O' -o.'" 


Grenet  / 

Bichromate  de  soude  et  j  Hg  |  Zn  4-  Zn  |  L -ri,i 

acide  sulfurique  (L)  j  Hg  |  C -h  (^  |  L -o,^' 

Sméc  I  Hg|Zn-+-Zn|HO,SO' -i> 

(r^'S  o6  )  J  Hg  I  Pt  -H  Pt  I  HO,  SO^ o.<^' 

Lalande  (  Hg  |  Zn -4- Zn  |  KO,  HO -'i^' 

(»'"'Sï7)  I  Hg|Cu-+-Cu|CuO-i-CuO|KO,HO ->''^ 


(')  Je  représente  par  Hg'  le  mercure  au  contact  du  sulfate  ra«rcureux,  pour  le  distin^of 
du  mercure  (Hg),  à  surface  plus  pure,  qui  s'écoule,  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  plus  baoi 
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TOll 

Leclanché  j  Hg  |  Zn -hZn  |  AzII*Gl -hi,oJ 

(I''*^68)  1  Hg|C,MnO«-hC,MnO«|AzH*GI -o,65 

Marié-Davy  (  Hg  |  Zn  +  Zn  |  HO,  SO» -f-i,or> 

(i'"'S5o)  I  Hg|C-hG|Hg«0,  S03-hHg«0,  SOMHO,  S03..     -o,4i 

Warreo  de  la  Rue        (  Hg  |  Zn  -4-  Zn  |  Az  H*  GI -4-  r  ,04 

(i'"*,o7)  (  Hg|  Ag-+-Ag|AgGI-f-AgGllAzH*Gl -o,oi 

^         Kl     "^'Z^        ^^    (Hg|Z«-f-Zn|NaGI -m,o. 

Jau  chlorure  de  chaux  (A)]J 

(i-»S65)  ^^(  Hg|G  +  G|A-+-A|NaGI -o,6i 

Après  avoir  ainsi  étudié  les  principaux  éléments  de  pile, 
M.  Miesler  a  abordé  l'étude  des  accumulateurs  :  nous  renverrons 
le  lecteur  au  Mémoire  original  pour  celte  partie  de  son  travail. 


NOTE  SUR  LE  KOUTBlIElfT  BROWHIEI; 
Par  m.  GOUY. 

1.  On  sait  que  des  particules  très  petites,  en  suspension 
dans  un  liquide,  sont  animées  d'un  mouvement  caractéristique, 
qu'on  nomme  mous^^ement  broivnien,  du  nom  du  botaniste 
Brown  qui  Ta  signalé  le  premier  (1827).  Ce  phénomène,  très 
familier  aux  micrographes,  ne  paraît  pas  avoir  altiré,  autant 
qu'il  le  mérite,  l'attention  des  physiciens.  Je  me  propose  d'in- 
diquer brièvement  ses  caractères  essentiels,  et  de  montrer  combien 
son  étude  présente  d'intérêt  au  point  de  vue  de  la  Physique 
générale. 

Ce  mouvement  se  produit  toutes  les  fois  que  des  particules  so- 
lides, organiques  ou  autres,  se  maintiennent  en  suspension  dans 
un  liquide,  sans  se  déposer  sur  les  parois  ou  s'agréger  en  flocons. 
On  l'observe  aisément  avec  de  la  gomme-gutte  ou  de  l'encre  de 
Chine  délayée  dans  de  l'eau.  La  goutte  d'eau  étant  recouverte 
d'une  lamelle,  on  clôt  la  préparation  avec  de  la  paraffine,  pour 
éviter  l'évaporation  et  les  courants  liquides  qui  en  résulteraient. 
L'observation  peut  se  faire  avec  un  objectif  à  sec  et  un  grossisse- 
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ment  d'au  moins  5oo  diamètres;  mais,  pour  une  étude  détaillée, 
un  bon  objectif  à  immersion  est  préférable. 

2.  Dans  ces  conditions,  si  les  particules  sont  nombreuses,  on 
voit  qrie  tout  est  en  mouvement  dans  le  champ  du  microscope  : 
c'est  une  sorte  de  fourmillement  ou  de  trépidation  générale,  qui 
forme  un  spectacle  des  plus  frappants.  Chaque  particule  paraît  se 
mouvoir  indépendamment  de  ses  voisines.  Mais,  pour  une  étude 
détaillée,  il  convient  qu'elles  soient  assez  rares  pour  qu'on  puisse 
les  suivre  isolément. 

Chaque  particule  éprouve  une  suite  de  déplacements  assez  dif- 
ficiles à  décrire,  parce  qu'ils  sont  essentiellement  irréguliers.  Ces 
déplacements  se  produisent  indifféremment  dans  tous  les  sens,  et, 
si  la  particule  présente  par  sa  forme  quelque  point  de  repère,  on 
constate  aussi  qu'elle  tourne  sur  elle-même  irrégulièrement.  Le 
mot  de  trépidation  est  celui  qui  donne  l'idée  la  plus  nette  des 
apparences  observées;  mais  il  ne  s'agit  pas  d'une  trépidation  sur 
place,  et  la  particule  peut,  avec  le  temps,  parcourir  un  chemin 
assez  considérable,  comme  elle  peut  s'éloigner  à  peine  de  sa 
position  initiale.  Tout  se  passe,  en  un  mot,  comme  si  elle  était 
soumise  à  une  suite  d'impulsions  absolument  fortuites,  orientées 
dans  tous  les  sens  indifféremment. 

Le  mouvement  est  d'autant  plus  vif  que  les  particules  sont  plus 
petites^  il  est  surtout  très  marqué  pour  des  dimensions  inférieures 
à  o™",ooi,  et  se  montre  alors  si  rapide  que  l'œil  a  peine  à  le 
suivre,  mais  il  est  encore  sensible  pour  des  dimensions  bien  plus 
grandes.  11  augmente  manifestement  avec  la  température,  et  varie 
suivant  la  nature  du  liquide;  l'eau  pure  paraît  le  montrer  avec 
le  plus  d'intensité  (*). 

De  très  petites  bulles  gazeuses  dans  un  liquide  montrent  aussi 
le  même  phénomène  (2). 


(')  D'après  M.  SUnley  Jevons,  j^^  d'acide  sulfureux  dans  l'eau  suffit  à  l'ar- 
rêter d'une  manière  presque  absolue. 

(•)  Dans  le  cas  des  bulles  gazeuses,  ce  phénomène,  que  je  n'ai  pas  eu  l'occa- 
sion d'observer,  a  été  souvent  aperçu  par  les  minéralogistes  dans  les  inclusions 
liquides  que  contiennent  certains  minéraux.  Voici  ce  que  dit,  à  ce  sujet,  M.  de 
Lapparent  dans  son  Traité  de  Géologie^  p.  549  : 

«  La  bulle  mobile  ou  libelle  est  le  caractèredistinctif  des  inclusions  liquides...; 
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3.  Je  ne  crois  pas  qu^après  une  observation  attentive  on  puisse 
mettre  en  doute  qu'il  s'agit  là,  non  d'effets  accidentels  dus  aux 
courants,  aux  vibrations  ou  aux  différences  de  température,  mais 
bien  d'un  phénomène  normal,  se  produisant  à  température  con- 
stante, et  dû  à  la  constitution  des  liquides.  En  effet,  le  phénomène 
paraît  absolument  régulier  dans  son  ensemble;  il  se  montre 
toujours,  tant  que  les  particules  restent  en  suspension,  et  persiste 
indéfiniment  lorsqu'elles  sont  assez  ténues  pour  ne  pas  se  déposer. 
D'autre  part,  l'existence  du  même  mouvement  pour  les  particules 
gazeuses  liquides  ou  solides  montre  évidemment  que  ces  bulles 
ou  ces  particules  ne  jouent  pas  un  rôle  essentiel  dans  le  mouve- 
ment, mais  mettent  seulement  en  évidence  l'agitation  interne  du 
liquide.  Le  mouvement  brownien  nous  montre  donc,  non  pas  assu- 
rément les  mouvements  des  molécules,  mais  quelque  chose  qui  y 
tient  de  fort  près  (*),  et  nous  fournit  une  preuve  directe  et  visible 
de  l'exactitude  des  hypothèses  actuelles  sur  la  nature  de  la  chaleur. 
Si  Ton  adopte  ces  vues,  le  phénomène,  dont  l'étude  est  loin  d'être 
terminée,  prend  assurément  une  importance  de  premier  ordre 
pour  la  physique  moléculaire. 


toutes  les  fois  que  la  dimension  des  libelles  est  inférieure  à  o'"',ooa,  on  observe 
qu'elles  sont  sujettes  à  une  trépidation  constante,  tout  à  fait  semblable  à  ces 
mouvements  de  corpuscules  dits  mouvements  browniens.  La  trépidation  des 
libelles  se  montrant  complètement  indépendante  des  circonstances  extérieures, 
telles  que  la  stabilité  plus  ou  moins  grande  du  support  et  la  variation  de  tempé- 
rature, la  cause  doit  en  être  cherchée  dans  un  phénomène  d'un  ordre  plus  intime.  » 

L'auteur  expose  ensuite  brièvement  une  explication  proposée  par  les  PP.  Car- 
bonnelli  et  Thirion  {Bévue  des  Questions  scientifiques ^  Bruxelles,  1880)  qui 
est  fondée  sur  l'échange  incessant  entre  les  molécules  qui  reprennent  l'état  liquide 
et  celles  qui  se  résolvent  en  vapeur.  Cette  explication  ne  parait  pas  pouvoir 
s'appliquer  aux  particules  solides  ou  liquides. 

(*)  Je  n'entends  pas  dire  par  là  que  le  mouvement  brownien  est  produit  direc- 
tement par  les  mouvements  non  coordonnés  des  molécules,  qu'on  regarde  souvent 
comme  constituant  le  mouvement  calorifique.  Il  semble  en  effet  que,  dans  cette 
hypothèse,  il  ne  devrait  se  produire  que  pour  des  particules  beaucoup  plus  petites 
et  comparables  aux  intervalles  moléculaires.  Mais  on  peut  concevoir  que  les 
mouvements  moléculaires  dans  les  liquides  soient  en  partie  coordonnés,  pour 
des  espaces  comparables  à  i  micron,  sans  cesser  d'être  entièrement  indépendants 
pour  des  distances  plus  grandes  et  bien  inférieures  aux  dimensions  des  appareils 
que  nous  pouvons  réaliser.  L'existence  du  mouvement  brownien  parait  montrer 
qu'il  se  passe  en  réalité  quelque  chose  d'analogue. 
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4.  Le  moavemeot  brownien  présente  un  grand  iniérél  à  un 
autre  point  de  vue.  Qaelqae  idée  qu^on  se  fasse  de  la  cause  qui  le 
produit,  il  n'est  pas  moins  certain  que  du  travail  est  dépensé, 
par  instants,  sur  ces  particules,  et  l'on  peut  concevoir  un  méca- 
nisme par  lequel  une  portion  de  ce  travail  deviendrait  disponible. 
Imaginons,  par  exemple,  qu'une  de  ces  particules  solides  soit  sas- 
pendue,  par  un  fil  d'un  diamètre  très  petit  par  rapport  au  sieo,  à 
une  roue  à  rochet  très  légère  ;  les  impulsions  dans  un  certain  sens 
feront  tourner  la  roue,  et  nous  pourrons  recueillir  du  travail.  Ce 
mécanisme  est  évidemment  irréalisable,  mais  on  ne  voit  pas  de 
raison  théorique  qui  pût  l'empêcher  de  fonctionner.  Du  travail 
serait  ainsi  produit  aux  dépens  de  la  chaleur  du  milieu  ambiant, 
et  en  opposition  avec  le  principe  de  Carnot.  Il  semble  donc  qu'on 
puisse  préciser  ainsi  le  sens  des  réserves  faites  à  ce  principe  par 
Helmboltz,  dans  le  cas  des  tissus  vivants  (*);  ce  principe  sérail 
seulement  exact  pour  les  mécanismes  grossiers  que  nous  savons 
réaliser  et  cesserait  d'être  applicable  lorsque  l'organe  récepteur 
aurait  des  dimensions  comparables  à  i  micron  (*). 


UH  NOUVEL  OPHTALIIOMÈTBE  PBATiaUS; 

Par   mm.    C.-J.-A.    LEROY   et   R.  DUBOIS. 

Devant  l'objectif  d'une  lunette  montée  sur  un  pied,  se  trouve 
une  boîte  cubique  contenant  deux  plaques  de  verre  épaisses,  è 


(«)  Helmholtz,  Sur  la  thermodynamique  des  théorèmes  chimiques  {Aca- 
démie de  Berlin j  1882).  Traduit  par  M.  G.  Chaperon  dans  le  Journal  de  Phy- 
sique, 1884. 

(')  Bibliographie. 

R,  Brotvt*.  —  A  brie/  account  0/  microscopical  observations;  1827.  Philoso- 
phical  Magazine;  iSag.  Bibliothèque  universelle  de  Genève;  1829.  Annales  des 
Sciences  naturelles;  1828  et  i83o. 

Marx.  —  Sur  les  mouvements  des  molécules.  Bibliothèque  universelle  de 
Genève;  i83i. 

DujARDiN.  —  Observateur  au  microscope,  Chap.  III;  1842. 

Robin.  —  Traité  du  microscope,  2"  édition,  Chap.  III;  1877. 

Stanley  Jevons.  —  Mouvements  deà  particules  microscopiques  suspendues 
dans  l'eau  {Revue  internationale  des  Sciences,  t.  I.  p.  784). 

A.  DE  Lapparent.  —  Traité  de  Géologie  et  Traité  de  Minéralogie. 
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faces  planes  et  parallèles.  Les  deux,  plaques  sont  mobiles  isolément 
autour  d'un  axe  commua  et  chacune  d'elles  couvre  une  moitié  de 
l'objectif.  En  les  inclinant  l'une  sur  l'autre,  on  dédouble  l'image 
d'un  point  en  deux  images  situées  sur  la  normale  à  l'axe  de  rota- 
tion et  distantes  d'une  quantité  2e,  qui  est  nulle  lorsque  les  pla- 
ques sont  au  parallélisme  et  qui  augmente  à  mesure  que  leur 
angle  mutuel  augmente. 

Fig.  1. 


Supposons  qu'on  ait  réglé  ces  plaques  pour  un  dédoublement 
de  2"",  25,  ce  qui  est  très  facile  avec  un  micromètre  photogra- 
phique. 

Au  corps  de  la  lunette  est  fixée  une  règle  divisée,  normale  à 
l'axe  optique  et  à  l'axe  de  rotation  des  plaques  :  deux  lampes  oii 
deux  repères  mobiles  le  long  de  cette  règle  représenteront  les  ex- 
trémités d'un  objet  O  dont  l'image  sera  réfléchie  par  la  surface 
courbe.  Supposons  deux  lampes  :  on  en  verra  quatre  images  dans 
la  lunette,  si  l'on  déplace  Tune  des  lampes  jusqu'à  ce  que  les  images 
moyennes  se  superposent;  à  ce    moment,  la  distance  des  deux 
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images  réfléchies  telles  qu^elIes  seraient  vues  si  le  dédoublement 
était  nul  sera  égale  à  2""",  23.  Si  l'on  mesure  la  distance  0  des 
lampes  sur  la  règle  et  si  Ton  connaît  la  distance  d  qui  sépare 
Tobjet  de  son  image,  on  a  les  éléments  nécessaires  pour  calculer 
le  rayon  de  courbure  r. 

Mais  la  formule  élémentaire  des  miroirs  est  insufGsante  \  si  l'on 
se  propose  de  déterminer  la  valeur  de  O  qui  correspond  à  une 
image  de  2"",  25  pour  une  surface  sphérique  de  7"",  7  de  rayoD, 
la  distance  d  étant  de  340""*,  cette  formule  entraîne  une  erreur 
relative  de  ^;  pour  obtenir  une  précision  plus  grande,  il  faut  teair 
compte  de  Tangle  d'ouverture  de  la  partie  utilisée  du  miroir  0,  «etr. 

Soient  OA  {fig-  2)  Taxe  optique  de  la  lunette^  O  le  centre  de 

Fig.  a. 


la  cornée  sphérique,  AP  la  règle  normale  à  OA,  et  P  la  flamme  de 
la  lampe.  Son  image  sera  en  F  sur  OP.  La  droite  PB,  parallèle  à 
OA,  se  trouvant,  après  avoir  traversé  la  plaque,  en  coïncidence 
avec  OA,  est  distante  de  OA  de  la  quantité  /. 

Soit  M  le  point  où  FB  coupe  la  sphère  réfléchissante.  Menons 
la  normale  OM;  elle  divise  l'angle  PMB  du  rayon  incident  PM  et 
réfléchi  MB  en  deux  parties  égales  à  w,  angle  que  fait  OM  avec  OA. 

Le  triangle  rectangle  PMB  donne  la  relation 

o  —  i  =  MB  tang2a>, 

dans  laquelle  o  désigne  la  longueur  AP  et  i  la  longueur^BA,  qui 
est  égale  à  MM'  et  à  FA'. 

Désignons  par  d  la  distance  P'B  de  l'image  à  la  règle  5  les  trian- 
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gles  semblables  PFB  et  POA  donnent 


0\  =  d- 


or 

G  A  =  OM'-î-  M'A  -_-  rcosu)  -+-  MB; 

en  éliminant  MB  et  OA,  il  vient 

o  —  1  =  1  d .  —  rcosto  )  tang2(jt). 

\     o  —  i  /       "=» 

D'autre  part,  le  triangle  rectangle  MOM'  donne 

i 
(i)  sinw  =  -  • 

r  , 

En  tenant  compte  de  cette  dernière  équation,  la  relation  qui 
précède  peut  se  mettre  sous  la  forme 


o  =  dlani'2(ti 


e  tan<;(o 
I T^— 


i* 
I  — 


0*COS2U> 

En  néfflifireant    ,      —  et  - — ^^r—^  il  vient  finalement 
{■?.)  o  =  r/tan<^2(o. 

Les  formules  (i)  et  (2)  permettront  de  calculer  soit  r,  soit  o, 
soit  âf,  en  fonction  des  deux  autres  de  ces  trois  quantités. 

Elles  donnent  un  résultat  exact  à  moins  de  ^=^0* 

La  distance  d  est  une  constante  instrumentale  fixe  à  34o"""; 
mais  la  mise  au  point  comporte  un  écart  de  2"*"*  au  plus  :  de  là 
vient  la  cause  d'erreur  de  beaucoup  la  plus  forte.  Elle  définit  lu 
précision  de  l'instrument,  qui  est  ainsi  de  -j—  ;  on  pourrait  quadru- 
pler au  moins  cette  précision  en  mettant  un  réticule  à  l'oculaire. 

La  lunette  tourne  dans  un  collier  entraînant  la  règle  et  la  boîte 
cubique;  une  aiguille  se  meut  devant  un  cercle  divise  fixe  pour 
indiquer  le  méridien  dans  lequel  on  opère  ;  un  système  de  visées 
extérieures  à  la  lunette  facilite  la  mise  au  point  suivant  un  pro- 
cédé analogue  à  celui  qu'on  emploie  avec  les  télescopes. 

Grâce  à  la  possibilité  de  varier  à  volonté  le  dédoublement  2/, 
y.  de  Phys,,  2-  sciic,  l.  VII.  (Décembre  18S8.)  3() 


^Ks         BLUMCKE.  —   ACIDE  CARBONIQUE. 

I*inslriiment  se  prèle  à  la  mesure  des  conrbores  les  pfais  variées, 
cornées  de  cheval,  cornées  d*oiseaux,  courbures  des  ménîsqueft 
capillaires,  clc. 


\D.  BLUMCKF.  —  Ueber  die  Bestimiminf  der  specifischen  Gcwidrte  eMiifçer 
Gemische  von  .KthyUlcool  und  KohlensSure  (Mesure  des  poids  spécifiques  de 
€|uclqiies  mélanges  d*alcool  éthylique  et  d*acide  carbonique);  Wied.  Ann., 
l.  \\\,  p.  ai3;  i8«7. 

Dans  un  Mémoire  analyse  dans  le  Journal  de  Physique  {*)^ 
M.  Bliimcke  a  proposé  une  méthode  de  mesure  du  poids  spéci- 
fique des  liquides  qui  n'existent  que  sous  pression.  Cette  méthode 
consiste  essentiellement  à  observer,  par  la  méthode  optique, 
Tangle  dont  tourne  un  flotteur  à  charnière  ploaçeant  dans  le 
liquide.  L'auteur  l'a  appliquée  a«x  mélanges  d'akool  et  d'acide 
carbonique.  Ici,  il  s'agit  de  mesurer  de  grandes  variations  du 
poids  spécifique;  les  angles  de  rotation  du  flotteur  sont  grands, 
et  il  y  a  lieu  de  faire  une  correction  à  cause  de  la  difliérence  des 
indices  du  mélange  liquide  et  des  lames  de  verre  qui  ferment  le 
tube  d'expérience.  La  nécessité  de  connaître  les  indices  des 
liquides  expérimentés  est  un  inconvénieot  de  la  mélhode;  on  di* 
minue  la  correction  en  rendant  les  rotations  du  flotteur  très 
petites.  La  correction  est  alors  de  o,oi5  pour  une  rotation  de  1 1*^. 

A  cause  de  la  quantité  considérable  d'acide  carbonique  qui 
était  nécessaire,  M.  Bliuncke  employait  de  l'acide  industriel.  Le 
gaz  employé  était  mesuré  au  moyen  d'une  jauge,  de  voiome 
connu,  que  Ton  remplissait  à  une  température  et  à  uœ  pression 
connues,  autant  de  fois  qu'il  était  nécessaire.  Le  poids  du  gaz 
s'obtenait  par  l'application  de  la  formule  de  Qausius,  eo  sup* 
posant  que  la  présence  des  vapeurs  d'alcool  ne  la  Tendait  pas 
illusoire. 

L  auteur  a  eficctné  trois  séries  d'eipérieoces  aox  environs  de 
o^«  ij*",  a5%  stir  des  mélanges  en  toutes  proportions.  U  na  pas 
trouvé  de  relation  entre  les  poids  spécifiques  des  corps  «éJaiigés 
et  ceux  des  mélanges.  Connaissant  ces  derniers,  M.  Bluradke  a 

(')  Jonrn.  dr  Phyit.,  •»•  série,  t.  IV,  p.  f)!!',  i8S5. 
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calcaié  ran{[menUiiioa  ée  voinme  de  i^alcool  qui  a  difisous  de 
Vskcide  carbonique,  et  il  a  reeonnu  que  oelle-ci  n'«st  proportion* 
nelle  à  la  quantité  du  gaz  dissous  que  jusqu^à  Ja  proportion  d^en- 
vîron  5o  pour  loo  du  mélange;  pour  des  proportions  plus  fortes, 
l'augmentation  de  volume  est  plus  grande  que  celle  qui  résulte 
de  la  proportionnalité,  et  la  dlfTéreDce  augmente  avec  la  tempéra- 
turc  de  o**  à  a5®. 

En  outre,  Tauteur  a  donné  les  poids  spécifiques  de  Tacide  car- 
bonique liquide  aux  trois  tempéralures  -|-o*,4>  — 17®, — a5". 
Ses  nombres,  un  peu  inférieurs  à  ceux  d'Andréeff,  sont  cependant 
très  supérieurs  à  ceux  qui  résultent  des  expériences  que  j'ai  faîtes 
avec  M.  Cailletet.  Devant  cette  divergence,  M.  Bliimcke  a  conclu 
avec  une  parfaite  loyauté  que,  notre  méthode  évitant  les  causes 
d'erreur  d'Andréeff,  il  fallait  chercher  la  raison  de  la  différence 
dans  ce  fait,  que  Taclde  carbonique  industriel  employé  par  lui 
renfermait  des  impuretés.  E.  Mathivs. 


Ad.  BLÛMGKE.'^  Ueber  die  Bestimmung  dcr  specifischen  Gewichte  und  Dampf- 
spaoBungen  eioiger  GemUche  voa  schwefliger  Sfture  und  KoblensAiire  <  Mesure 
des  poids  spécifiques  et  des  tensions  de  vapeur  de  quelques  mélanges  d'acide 
sulforem  et  d'ucide  carbonique);  §Viêd,  Ann.y  t.  XXXIV.  p.  10;  1888. 

La  coDcluBÎon  du  Mémoire  précédent  a  conduit  l'auteur  à  re- 
prendre la  question  de  la  variation  du  poids  spécifique  de  l'acide 
carbonique  liquide  entre  o^  et  +  3o^  Jl  a  opéré  «ur  des  liquides 
plus  pnrSy  a  contrôlé  la  pression  (ce  qu'il  n'avait  pas  fait  dams  le» 
expériences  précédentes)»  et  a  pris  des  précautions  pour  que  la 
température  des  expériences  fût  constante  et  exactement  connue. 
Il  s^est  4^galeroent  aOranchi  de  l'inconvénient  créé  par  la  non- 
connaissance  de  l'indice  de  réfraction  de  l'acide  carbonique 
liquide»  en  disposant  plusieurs  aëries  de  mesures  dans  lesquelles 
le  miroir  du  pdongeur  recevait  une  inclinaison  différente. 

La  correction  étant  nulle  lorsque  le  miroir  est  perpendictilaiie 
à  l'axe  du  tube  d'expérience,  il  en  concluait  la  valeur  de  la  cor* 
rection  pour  une  position  quelconque  du  miroir. 

M.  Bliimdke  a  étudié  également,  par  ce  procédé^  la  deasiJ^  de 
l'acide  sulfureux  liquide  entre  o""  et  35^  ;  le  corps  employé  pro- 
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vcDait  de  la  fabrique  de  produits  chimiques  de  Than.  Je  repro- 
duis ci-après  le  Tableau  où  Tauteur  compare  ses  résultats  aux 

nôtres. 

CO*. 


Température. 


o. 

rIO. 

io. 


Cailletet 

et 
Malhias. 

0,911 
0,842 
o,75i 
o,')3o 


BiOmcke. 

Travail 
aniérieur. 

o,g34 
0,881 
o,8i4 


BlOmcke.  -*  Travail  actuel. 


Première 
bouteille. 


0,9^7 
o,853 
o,7>5 
0,343 


Deuxième 

bouteille. 

I. 

0,913 
o,855 
o,7Jî 
o,  )56 


Troisième 

bon  ici  M*». 

H. 

0.919 
o,8i9 


so». 


Température. 


o. 

-4-20. 

3o. 

3). 


Cailletet 

et 
Mathîas. 

1,434 
«,379 
i,35i 
1,337 


BIttmcke. 

1,439 
1,386 
i,36o 
1,347 


On*  peut  dire  avec  l'auteur  que,  les  liquides  sur  lesquels  il  a 
opéré  n'étant  pas  chimiquement  purs,  Taccord  de  ses  nombres 
avec  les  nôtres  est  satisfaisant. 

L'auteur  a  étudié  la  variation  de  la  densité  de  l'acide  sulfureux 
à  0°  et  à  3o**  lorsqu'on  y  fait  dissoudre  des  quantités  d'acide  car- 
bonique pouvant  aller  à  5o  pour  100.  Il  a  constaté  que  l'accrois- 
sement de  volume  de  l'acide  sulfureux  est  sensiblement  propor- 
tionnel au  poids  de  gaz  dissous  dans  ces  limites. 

Dans  la  seconde  Partie  de  son  travail,  M.  Blumcke  a  mesurô. 
au  moyen  d'un  manomètre  à  air,  les  tensions  de  vapeur  des  mé- 
langes d'acide  carbonique  et  d'acide  sulfureux..  L'air  était  enlevé 
autant  que  possible  au  moyen  de  plusieurs  lainages  de  l'appareil 
à  l'acide  sulfureux.  Néanmoins,  et  avec  une  louable  bonne  foi. 
l'auteur»  déclare  qu'il  restait  un  peu  d'air  dans  l'appareil,  ce  qui 
diminue  l'exactitude  de  ses  résultats,  mais  n'altère  en  rien  ce  qu'ils 
ont  d'essentiel.  Il  remarque  expressément  que  la  force  élastique 
des  mélanges  des  deux  vapeurs  dépend  du  volume  ou,  en  d'autres 
termes,  que  les  vapeurs  des  mélangées  expérimentés  ne  sont  en 
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aucune  façon  des  vapeurs  saturées  -  11  rappelle  d'ailleurs  que 
cette  manière  de  voir  est  partagée  par  le  professeur  Linde,  de 
Munich. 

L'étude  des  forces  élastiques  des  mélanges  d'acide  sulfureux 
et  d'acide  carbonique  a  de  l'importance  à  cause  de  l'industrie  des 
machines  frigorifiques  Piclet,  où  ces  mélanges  sont  employés. 
Malheureusement,  dans  tous  les  travaux  antérieurs  sur  cette 
question,  on  n'a  pas  eu  égard  au  volume  du  mélange. 

Il  s'agit  de  savoir  si  l'adjonction  d'acide  carbonique  à  l'acide 
sulfureux  peut  abaisser  la  force  élastique  maximum  de  celui-ci, 
et,  par  suite,  si  la  température  d'ébuUition  de  l'acide  sulfureux 
peut  être  élevée  par  ce  moyen.  La  théorie  de  la  machine  frigori- 
fique Pictet  repose,  en  effet,  sur  ce  que  la  tension  de  vapeur  du 
liquide  SCO\  (CO^  -H  SO^),  est  plus  grande  que  celle  de  l'acide 
sulfureux  au-dessous  de  -f-  So**,  et  plus  faible  au-dessus  (*).  Ce 
résultat,  annoncé  par  M.  R.  Pictet,  a  été  confirmé  par  Corsepius, 
Turrettini  et  Rossi,  mais  M.  Rilliet  est  arrivé  au  résultat  con- 
traire. De  plus,  la  constitution  du  liquide  Pictet,  au  lieu  d'être 
SO^  -I-  CO*,  est  formée,  d'après  Corsepius,  d'une  molécule  d'acide 
carbonique  pour  trente-deux  d'acide  sulfureux,  c'est-à-dire  ne 
renferme  qu'environ  3  pour  100  d'acide  carbonique  au  lieu  de 
40,7  pour  100. 

M.  Bliimcke  a  vérifié  ce  fait  par  l'analyse  d'un  échantillon  du 
liquide  frigorifique;  les  nombres  trouvés  pour  la  proportion 
d'acide  carbonique  oscillent  de  2,6  pour  100  à  3,2  pour  100.  La 
composition  du  liquide  Pictet  est  donc  extrêmement  éloignée  de 
celle  que  son  auteur  lui  assigne. 

M.  Pictet  avait  annoncé  qu'en  refroidissant  suffisamment  les 
mélanges  des  acides  sulfureux  et  carbonique,  ils  se  dédoublent  au 
bout  de  quelque  temps  en  deux  ou  trois  liquides   transparents, 


(')  R.  Pictet,  Comptes  rendus^  t.  C,  p.  Sag;  i885.  «  Si  l'on  introduit  dans 
une  machine  frigorifique  le  nouveau  liquide  volatil  S 00%  la  tension  des  vapeurs 
dans  le  réfrigérant  sera  très  supérieure  à  celle  de  l'acide  [sulfureux  pur,  tandis 
que  la  tension  à  la  compression  dans  le  condenseur  où  les  vapeurs  passent  à 
l'état  liquide  sera  sensiblement  moindre  que  celle  des  vapeurs  d'acide  sulfureux. 
Le  piston  compresseur  recevra  ainsi  une  poussée  plus  forte  à  l'aspiration,  moins 
forte  à  la  compression  d'où  résultera  une  grande  économie  dans  le  travail  néces- 
saire pour  le  fonctionnement  de  la  pompe.  » 
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séparés  par  des  nappes  horizontales,  le  dédoubtement  éUnl  pré- 
cédé d^une  éniiêlsion  blanchâtre  dans  loole  la  masse  du  liquide; 
M.  Blumcke  déclare  à  plusieurs  reprises  n'avoir  jamais  observé 
celte  émulsion. 

M.  Blumcke  a  repris  à  son  toar  la  mesure  des  tensions  da 
liquide  Pictel;  ses  expériences,  étendues  de  o*  à  loo"  environ, 
ont  toujours  donné  des  pressions  plus  grandes  que  celles  de 
Tacidc  sulfureux  pur,  c'est-à-dire  confirmant  les  expériences  de 
M.  Rilliet.  Il  n'y  a  donc  pas,  comme  M.  Piclet  Tavait  annoncé, 
de  point  d'intersection  entre  la  courbe  des  pressions  du  liquide 
Pictet  et  celle  de  l'acide  snlforeux. 

En  outre,  l'autenr  a  mesuré  les  tensions  de  vapear  pour  une 
vingtaine  de  mélanges  contenant  de  o,f  pour  loo  à  29,6  ponr  100 
d'acide  carbonique.  Ces  expériences  ont  conduit  M.  Blumcke  à 
reprendre  la  mesure  de  la  tension  maximum  de  l'acide  sulfureux 
de  —  20"  à  -h  98*,  2.  Les  nombres  qu'il  donne  sont  d'aceord  avec 
ceux  de  Regnault  de  — 'àq^  à  o**,  et  plus  grands  au-dessus  de  zéro; 
ils  sont  même  plus  grands  qne  ceux  de  Sajotchewsky  aux  tempé- 
ratures de  65**,  o  et  de  58*,  2. 

Enfin,  l'auteur  donne  quatre  nouvelles  mesures  de  la  tension  de 
l'ammoniaque  liquide  entre  — 18**,  5  et  -|-63*,  5  et  une  valeur 
pour  l'éther  à  70°. 

En  présence  de  la  différence  surprenante  entre  les  résultats  de 
MM.  Piclet  et  Corsepius,  d'une  part,  et  ceux  de  M.  Rilliet  et  de 
l'auteur,  de  l'autre,  celui-ci  exprime  le  désir  de  voir  de  nonvelles 
recherches  se  faire  sur  le  même  sujet,  bien  qu^il  n'ait  pas  lieu  de 
douter  de  l'exactitude  de  ses  résultats.  E.  Mâthus. 


K.  OLZEWSKI.  —  Ueber  die  Dichte  des  flUssigcn  Melhans  sowie  des  verflasig- 
ten  SauerstofTs  und  Stickstoffs  (Sur  la  densité  du  fonnéne,  de  l'oxygène  et  de 
l'azole  liquides);  Wied.  Ann.y  t.  XWÏ,  p.  58;  1887. 

M.  Olzewski  décrit  en  détail  les  procédés  qu'il  emploie  pour 
obtenir  les  gaz  liquides  sous  la  pression  atmosphérique.  On  sait 
qu'il  produit  d'abord  un  abaissement  de  température  de  — i5o" 
a  l'aide  d'éthjlène  liquide,  au-dessus  duquel  il  fait  le  vide  à  l'aide 
d'une  puissante  machine  pneumatique  mise  en  œuvre  par  un  uio- 
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leur  à  gaz.  A  cette  lempërattire  de  —  iSo^,  tous  les  gaa  connus, 
sauf  l'hydrogène,  se  liquëfienl  sous  «ne  pression  de  4o  à  5o  almo- 
sphères.  Il  suffît  donc  de  mettre  un  tnbe  nauice  a^  contenu  dans  te 
tube  à  éthylène  b^  en  relation  avec  un  gros  réservoir  contenant  le 
gaz  sons  une  forte  pression.  Le  gaz  liquéfié  apparaît  dans  le  tube  a. 
On  peut  employer  deux  tubes  concentriques  a  y  ci  y  qui  se  rem- 
plissent tous  deux  de  gai  liquéfié.  Si  Ton  fait  alors  le  vide  au* 
dessus  de  Tensemble  de  ces  deux  tubes,  Vévaporation  est  plus  ra- 
pide dans  le  tube  extérieur  a  dont  la  paroi  externe  est  maintenue 
à  —  1 5o^  par  Téthylène  :  quand  le  liquide  a  disparu  de  a,  il  y  a 
encore  une  certaine  quantité  de  liquide  en  o\  protégée  contre  le 
réchauffement  par  la  couche  très  peu  conductrice  du  gaz  qui  rem- 
plit Fespace  annulaire  a.  Le  froid  produit  est  suffisant  pour  que 
le  liquide  de  d  bouille  doucement  sous  la  pression  atmosphérique^. 
Voici  les  températures  d^ébnllition,  données  par  un  thermomètre 
à  hydrogène  : 

• 
Formène — 164 

Oxygène —181, 4 

Azote —194,  i 

Oxyde  de  carboae — 193 

Bioxyde  d'azote — 153,6 

En  faisant  le  vide  d'une  manière  active  et  prolongée  dans  l'es- 
pace aa\  on  a  pu  congeler  l'oxyde  de  carbone  à  —  ^^07**,  sous  la 
pression  de  100™"*,  le  formène  à  —  i85'*,8  sous  la  pression  de  80""" 
et  le  bioxyde  d'azote  à  — 167**  sous  la  pression  de  i38'*™  de  mer- 
cure. La  plus  basse  température  indiquée  par  le  thermomètre  à 
hydrogène  a  été  de  —  aa5**. 

M.  Olzewski  a  comparé  des  thermomètres  à  hydrogène,  à  azot(; 
et  à  oxygène  et  trouvé,  dans  une  première  et  dans  une  seconde 
série  de  mesures,  les  résultats  suivants  : 

Azote  Oxygène  Bioxyilc  d'azule. 

t,  i,  Diff.  U  Diff.  ^  ^  Diff. 

o  00  00  o  00 

—  3'2,5  —  33,0      —0,5        —  33,3      —0,8  —102, 3        — io>.,8      — o,5 

—  iO'2,5  — io3,o  — o,^  — io3,5  —1,0  —116,4  -"•*7î7  --*>^ 

—  118,6  —119,»  — o>5  —119,9  — >î3  — r29)^  — i3i,o  —1,7 

—  143,7  -144,4  -0,7  —145,5  -1,8  -146,8  --i4«,7  -1,9 

—  iJijO  — i5'2,o  — 1,0  — i'j3,i  — a,i 
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Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  le  point  critique  de  l'azole  est  à 
—  1 46**  el  qu'au  voisinage  immédiat  de  cette  température  Terreur  du 
thermomètre  à  azote  par  rapport  au  thermomètre  à  hydrogène  n^esi 
encore  que  de  — 0^,7  ;  à  9®  au-dessous  du  point  critique  ( — 93%5) 
l'erreur  du  thermomètre  à  bioxyde  d^azote  est  de  — o°,5.  Si  l'on 
admet  que,  dans  ces  limites  de  température,  le  thermomètre  à 
hydrogène  fournit  avec  rigueur  la  température  absolue  (définie  par 
le  principe  de  Carnot),  on  doit  en  induire  par  analogie  que,  jusque 
vers  la  température  de  —  220®,  qui  paraît  être  à  peu  près  la  tem- 
|)éralure  critique  de  Thydrogène,  le  thermomètre  fondé  sur  la  dila- 
tation de  ce  gaz  doit  donner  des  résultats  exacts  à  i®  ou  2**  près. 

M.  Olzewski  termine  son  Mémoire  par  Tétude  de  la  densité  des 
az  liquéfiés.  Sa  méthode  consiste  essentiellement  à  recueillir  sur 
Teau,  dans  une  cloche,  le  gaz  fourni  par  l'évapora lion  d'un  volume 
connu  de  gaz  liquéfié.  Ce  dernier  volume  est  mesuré  dans  le 
tube  a'  des  expériences  précédentes  et  à  la  température  normale 
d'ébullition.  Voici  les  résultats  : 

Gaz.  Température.  Densilë. 

o 
Formène ..         —  f6^  o,4i5 

Oxygène —181, 4  i,ixi 

Azote —  i9i,4  0,885 

E.  BovTv. 


r» 


R.  KMDEN.  —  Ueber  die  DampfspannuDgen  von  Salzlosungen  (Sur  les  tensions 
de  vapeur  des  dissolutions  salines);  Wied.  Ann.,  l.  XXXI,  p.  1^3;  1887. 

L'auteur  mesure  par  la  méthode  de  Konowalow  (')  les  tensions 
d<»  vapeur  d'un  grand  nombre  de  dissolutions  salines  entre  20®  el 
()5**.  11  trouve  que,  quelle  que  soit  la  nature  du  sel  dissous,  la  force 
élastique  de  la  vapeur  est  représentée  par  la  formule 

7,VTS7/ 


(1)  /=aioM«.57-K/. 

Pour  Teau  pure,  on  a 

a  =4,'5687. 


(')  Konowalow,    Wied.  Ann.,  t.  XIV,  p.  ^\;  t88r.  Journal  de  Physique, 
'2*  série,  t.  ï,  p.  188. 
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La  diminution  de  a  par  Taddilion  de  sel  à  Veau  pure  varie  avec 
la  concentration,  mais  pas  proportionnellement  au  poids  de  sel  dis- 
sous; tantôt  la  variation  est  plus  lente  (sulfate  de  potasse,  azotate 
de  potasse,  azotate  de  soude);  tantôt  elle  est  plus  rapide  (chlorure 
de  sodium).  Ces  résultats  sont  conformes  à  ce  que  Ton  savait  déjà 
d'après  les  recherches  d'un  grand  nombre  d'expérimentateurs,  et 
en  particulier  de  Tammann  (♦). 

La  formule  (i)  exprime  que  la  force  élastique  d'une  dissolu- 
tion reste  toujours  proportionnelle  â  celle  de  Veau  pure,  quelle 
que  soit  la  température.  C'est  une  loi  qui  a  d'abord  été  énoncée 
par  Prinsep  (*),  puis  par  von  Babo  (')  dont  elle  porte  le  nom. 

Cette  même  formule  permet  encore  de  calculer  les  températures 
d'ébullition  des  dissolutions  salines,  mais  à  la  condition  d^admettre 
qu'elle  s'applique  jusque-là,  ce  que  l'auteur  n'a  pu  vérifier  direc- 
tement. 

Toutefois  les  nombres  qu'il  calcule  ainsi  sont  sensiblement  iden- 
tiques à  ceux  qui  ont  été  publiés  par  Legrand  (*).  C'est  une  véri- 
fication a  posteriori»  E.  Bouty. 


F.  BRAUN.  —  Untcrsuchungen  Ober  die  Lôslichkeit  fester  Kôrper  und  die  den 
Vorgangder  LôsuDgbegleitenden  Volumen  und  Eoergiefinderungen  (Recherches 
sur  la  solubilité  des  corps  solides  et  sur  les  variations  de  volume  et  d'énergie 
accompagnant  la  dissolution);  Wied,  Ann.,  t.  XXX,  p.  25o;  1887. 

La  pression  modifie,  comme  on  sait,  la  température  de  fusion 
des  corps.  D'autre  part,  la  fusion  et  la  dissolution  sont  des  phé- 
nomènes analogues.  On  doit  s'attendre  à  ce  que  la  pression  change 
la  température  à  laquelle  une  dissolution  d'un  sel  se  trouve  saturée. 
C'est,  en  effet,  ce  que  M.  Sorby  (^)  a  découvert  et  M.  Braun  con- 
firmé par  les  expériences  dont  nous  allons  rendre  compte. 


(•  )  Tammann,  Wied.  Ann.j  t.  XXIV,  p.  523  ;  i885;  Journal  de  Physique^  1*  série, 
t.  V,  p.  489. 

(•)  Prinsep,  voir  Wullner,  Pogg,  Ann.,  t.  CIII,  p.  529. 

(')  VoN  Babo,  Bér.  der  Gesellschaft  zur  BefÔrd.  der  Naturwiss.  Freiburg- 
i-B.  17-18;  1867. 

(*)  Leqrand,  Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.,  2'  série,  t.  LUI,  p.  4ji3;  1835. 

(»)  SoRBY,  Proceed.  0/  the  Boyal  Society,  X.  XII,  p.  538;  i863. 
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M.  Sorby  employait  nne  disfwsttîon  expérimentale  aaalogae  à 
celle  que  Bunsen  ima^na  povr  rétude  de  ki  variation  des  points 
de  fusion.  Il  trouva  que  le  cUorkjdrate  d*aniinoniaque,  doot  la 
dissolution  est  accompagnée  d*un  accrcMSsenieQt  de  volume,  pré- 
sente nne  solubilité  décroissante  quand  la  pression  s^élère;  au 
contraire,  le  chlorure  de  sodium,  le  sulfate  de  cuivre,  le  sulfate  àt 
polasse,  le  ferrocjanure  et  le  ferricyanure  de  potassium  ont  une 
solubilité  croissante  avec  la  [nression,  et  leur  dissolution  est  accom- 
pagnée d'une  contraction. 

M.  Brann  prend  une  dissolution  d'un  sel  saturée  à  o*',  et  la 
comprime  &  la  même  température,  dans  une  sorte  d'appareil  de 
Mousson,  en  présence  d'un  cristal  du  sel  dissons.  Après  avoir 
maintenu  la  compression  pendant  plusieurs  heures^  on  ouvre 
Tappareil,  on  en  retire  le  cristal  et  la  dissolution  et  Ton  reconnaît 
que,  suivant  les  cas,  le  cristal  a  été  profondément  rongé,  ou  bien 
s'est  recouvert  d'un  nouveau  dépôt.  Quant  à  la  dissolution,  elle 
se  trouve  sursaturée  dans  le  premier  cas  et  ne  tarde  pas  à  laisser 
déposer  des  cristaux;  dans  le  second,  elle  n'est  pas  saturée. 

Conformément  aux  observations  de  M.  Sorby,  M.  Braun  trouve 
(|ue  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  appartient  à  la  seconde  classe. 
Au  contraire,  le  sulfate  de  soude,  l'alun  et  le  chlorure  de  sodium 
rentrent  dans  la  première. 

De  même  que  pour  la  fusion,  la  relation  expérimentale  établie 
par  MM.  Sorby  et  Braun  dans  le  cas  de  la  dissolution  est  une  con- 
séquence des  principes  de  la  Thermodynamique  ;  mais  les  éléments 
qui  interviennent  ici  sont  assez  complexes.  Soient  p  la  pression, 
t  la  température,  V  le  volume,  E  l'énergie  interne  du  système 
formé  par  le  sel  et  sa  dissolution,  rfQ  la  quantité  de  chaleur  à 
fournir  pour  produire  une  variation  infînimenl  petite  de  p  et  de  /, 
J  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  On  a 

Or  c/S  ^=  -7p  doit  être  une  différentielle  exacte.  Il  en  résulte 

Soient  encore  /'  la  masse  de  la  dissolution  saUirée,  r  son  volume 


SOLUBILITÉ.  »77 

spécifique,  a  son  coefficient  de  dilatation,  u  son  énergie  interne, 
p,  (f,  a,  (i>  les  quantités  analogues  pour  la  dissolution. 

La  quantité  v  varie  avec  la  pression  :  i°  comme  elle  varierait  si 
la  dissolution  conservait  sa  composition  ;  2®  en  vertu  du  change- 
ment de  concentration  résultant  de  la  pression.  Soit  g  la  concen- 
tration ;  on  a  donc 

dp  ~~  op       dg  dp 

Soit  e  la  masse  de  sel  qui,  sous  la  pression/?,  se  dissout  dans  la 
dissolution  déjà  saturée  par  on  accroissement  de  pression  égal  à  1 . 
On  peut  représenter  par  vs^  le  changement,  de  volume  qu'éprouve 
le  mélange  de  sel  et  de  dissolution  déjà  saturée  quand  la  masse  s 
se  dissout;  v  désigne  un  nombre  abstrait.  On  a  donc 

<V  àg 
ôg-  dp 

d\  d{?  (h  f)v  â(U 

dp  dp       '^  ôp  dp       '^  dp 

Un  raisonnement  analogue  montrera  que 

d\  di>         c^9 

En  ce  qui  concerne  l'énergie  E,  elle  était  sous  la  pression  p 

E  =  ur  -r-  cop  ; 
elle  devient  sons  la  pression  p  ■+-  dp 

„       dE  ,         I         au   ,         du  dg  ,  \  .  ,  ^ 

ou,  posant  ^  =  ye,  ^  =  yr„ 

, ,.  dE  du         dw       /  du\dr 

De  même 

dE  du  dtii       [  du\  dr 

^^)  ji='"di^^Tt-'-\!'-'''^^^^Tg)d-r 
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Posons,  pour  abréger, 

dit  ,. 

«  —  tu  -i-  y  -—  =  —  J  A. 

A  représente  la  quanlité  de  chaleur  dégagée  par  la  dissolution 
de  1*^  de  sel  dans  les  conditions  de  Texpérience,  en  négligeant  le 
travail  extérieur;  les  valeurs  positives  de  \  correspondent  donc  à 
un  dégagement  de  chaleur. 

Si  Ton  remplace  dans  Téquation  (i)  t-»  --r-y  -tt  par  leurs  valeurs 

et  si  Ion  remarque  que,  d'après  cette  même  équation,  on  doit 
avoir  séparément  (liquide  ou  sel  soumis  séparément  à  la  pression) 

f)v        du        _  (h 

à<Zf        àto        _  do 


/»VS^  J  Xs  -*-  TvTjO  —  O 


il  en  résulte 

ou 

(6)  e(JX— )»vo)  =  TvT,9 

ou,  en  posant  X  —  ^'5  =z  A, 

(7>  £JA  =  TVT,Ç>. 

A  est  la  chaleur  latente  correspondant  à  la  dissolution,  telle  qu'on 
l'observe  directement  sous  la  pression/?,  pour  la  liqueur  presque 
saturée.  Considérons  seulement  des  substances  dont  la  solubilité 
croît  avec  la  température  (yi  positif).  Il  y  aura  alors  : 

1**  Des  corps  qui  se  dissolvent  dans  leur  dissolution  presque 
saturée  en  absorbant  de  la  chaleur  (A^o)  et  produisent  ainsi 
une  contraction  (v  <^  o).  Leur  solubilité  augmente  avec  la  pres- 
sion (e  >►  o); 

2°  Des  corps  pour  lesquels  l'une  des  deux  quantités  précédentes 
A  ou  V  change  seule  de  signe,  c'est-à-dire  qui,  absorbant  de  la 
chaleur,  produisent  une  dilatation  ou  qui,  dégageant  de  la  cha- 
leur, produisent  une  contraction.  Leur  solubilité  diminue  quand 
la  pression  augmente. 

Examinons  sons  ce  rapport  les  sels  étudiés  expérimentalement 
par  M.  Braun. 
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D'après  ce  savant  on  a,  pour  ces  sels,  les  valeurs  suivanles  des 
coefficients  de  la  formule  (7)  en  unités  C.G.S.,  les  pressions 
étant  cependant  exprimées  en  atmosphères. 

Sels.                                      A.                T,.  V.                cp.  t. 

Chlorhydrate  d'ammoniaque. . .  —  34,4  0,0026  -t-o,356  o,G525  — o,oooi2J 

Chlorure  de  sodium —     2,0  0,000222  — 0,177  o,46i5  -+-0,000061 

Alun —   12,0  0,00494  ~o,io33  o,58ot  -t-o, 0001648 

Sulfate  de  soude — i^/i^  0,00789  —0,1496  0,6751  -^o,oooo35 

Pour  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  A  et  v  sont  de  signes  con- 
traires, e  est  négatif.  Le  sel  doit  précipiter  par  un  accroissement  de 
pression.  A  la  température  de  o**  et  pour  une  pression  de  100  at- 
mosphères, chaque  gramme  de  la  dissolution  devTait  précipiter 
i2"K%5  de  sel. 

Pour  les  autres  sels,  A  et  v  sont  tous  deux  négatifs;  e  est  positif; 
les  dissolutions  doivent  s'écarter  de  la  saturation  par  la  compres- 
sion :  elles  deviennent  aptes  à  dissoudre  une  nouvelle  quantité  de 
sel.  Tous  ces  résultats  du  calcul  sont  parfaitement  en  harmonie 
avec  rexpérience  directe. 

Dans  la  seconde  Partie  de  son  Mémoire,  M.  Braun  s'occupe  de 
la  comparaison  des  coefficients  de  compressibilité  des  sels  solides 
ri  de  leurs  dissolutions,  et  cherche  la  relation  qui  lie  les  variations 
de  volume  et  d'énergie  résultant  de  la  dissolution.  Il  prouve  que, 
quand  la  température  ou  la  pression  s'élève,  tous  les  changements 
de  volume  accompagnant  la  dissolution  tendent  vers  une  dilatation, 
c'est-à-dire  que  les  contractions  décroissent  ou  que  les  dilatations 
croissent.  E.Bouty. 


R.  BL'NSEN.  —  Ucber  das  Dampfcalorimpler  (Sur  le  calorimèlre  à  vapeur); 
Wiecl,  Ann.,  t.  \\\I,  p.  1  ;  1887. 


Un  corps  de  poids  P  plongé  à  la  température  t  dans  de  la  vapeur 
d'eau  saturée  à  la  température  T  cède  à  la  vapeur  une  quantité  de 
chaleur  CP(T  —  t)  et  condense  un  poids  d'eau  p  auquel  il  fournit 
une  quantité  de  chaleur /?L.  Si  Ton  savait  mesurer^,  on  déduirait 
la  chaleur  spécifique  C  de  l'équation 

CV{T^t)=pL. 
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M.  Bunsen  a  observé  qu^une  coriM^ille  en  loîle  niëtailique  de 
platine^  garnie  intérieiiremeiit  d^iine  feuille  mince  de  platine,  est 
susceptible  de  conserver  plusieurs  dëcigramines  d^eau  sans  en 
laisser  écouler  une  seule  goulle.  Si  le  corps  sur  lequel  on  veul  ex- 
pêrimenler  est  placé  dans  cette  corbeille  et  introduit  froid  dans 
Téluve  à  vapeur,  de  l'eau  se  condense  sur  le  platine  et  TaugnieD- 
lalion  de  poids  de  la  corbeille  est  précisément  p.  Pourvu  que  le 
poids  du  corps  ne  dépasse  pas  une  trentaine  de  grammes,  il  n'y  a 
aucune  perte  d'eau  de  condensation. 

Mais  on  ne  peut  songer  à  transporter  la  corbeille  hors  de  Félnve 
pour  opérer  la  pesée.  M.  Bunsen  a  réussi  à  vaincre  toutes  les  dif- 
(icuités  de  la  manière  suivante  :  l'étuve  présente  un  orifice  libre  O 
que  Ton  dispose  au-dessous  de  l'un  des  plateaux  de  la  balance  et 
par  lequel  passe  le  fil  de  suspension  ;  mais  il  faut  empêcher  que  la 
vapeur  s'échappant  de  Tétuve  ne  vienne  se  condenser  sur  le  fil  et 
sur  la  balance  elle-même.  Un  tube  vertical,  dans  lequel  brûle  un 
bec  de  gaz,  forme  cheminée  d'appel,  est  coudé  à  sa  partie  inférieure 
et  terminé  par  un  orifice  O'  placé  un  peu  au-dessus  et  à  côté  de 
Torifice  O  de  l'étuve.  En  réglant  convenablement  le  bec  de  gaz 
toute  la  vapeur  est  aspirée  dans  la  cheminée,  et  un  courant  d'air 
lent,  à  la  température  de  la  salle,  circule  horizontalement  entre 
l'étuve  et  la  base  de  la  balance. 

M.  Bunsen  a  ainsi  mesuré  la  chaleur  spécifique  moyenne  du  pla- 
tine entre  8"  et  loo**  et  trouvé  les  nombres  suivants  : 

o,o3234, 
o,o3sî8'2, 
o,o3265, 
o,o3a69f 
o,o39/33. 

La  moyenne  0,08260  ne  diffère  que  de  7^  de  la  chaleur  spé- 
cifique moyenne  du  platine  o,o3a3  déterminée  par  M.  Violle  entre 
o"  et  100**. 

M.  Bunsen  a  aussi  mesuré,  entre  les  mêmes  limites  de  tempéra- 
ture (8"  et  loo*),  la  chaleur  spécifique  moyenne  du  verre  et  celle  • 
de  l'eau.  Pour  cette  dernière,  il  a  trouvé  0,9992. 

E.  BOUTY. 
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O.  QUINCKE.  ^  Udier  anonuile  Ersckeiaasgeo  bel  dle\ecUischeKk  Fl41ssi^beiteo, 
bcsonders  bei  Rapsol  (  Pkénoménes  amormaux  présentés  par  les  liquides  dié- 
lectriques, eo  particulier  par  l'huile  de  colza);  Wied,  Ann.,  t.  XXXII,  p.  S3o; 
1887). 

1.  Dans  un  Mémoire  antérieur  {*),  M.  Quincke  a  mesuré  les 
constantes  diélectriques  de  liquides  isolants  par  trois  méthodes 
consistant  :  la  première,  à  comparer  la  capacité  d'un  même  conden- 
sateur à  lame  d'air  et  à  lame  diélectrique;  la  deuxième,  à  mesurer 
rattraction  des  plateaux  de  ce  condensateur  dans  l'air  et  dans  le 
diélectrique;  enfin  la  troisième,  à  déterminer  Fexcès  de  pression 
d'une  bulle  d'air  logée  entre  les  plateaux  du  condensateur  au  milieu 
de  la  masse  diélectrique,  selon  que  le  condensateur  est  ou  non 
chargé.  La  deuxième  et  la  troisième  méthode  avaient  fourni  des 
TTsullats  en  général  concordants,  la  première  méthode  des  nombres 
un  peu  plus  faibles. 

M.  Quincke  montre  aujourd'hui  que,  si  l'on  tient  compte  de  la 
capacité  des  pièces  employées  dans  la  première  méthode  pour  dé- 
charger le  condensateur  à  travers  un  çaivanomètre,  cette  anomalie 
disparaît  en  générai.  Dans  les  Tableaux  suivants^  (K)  et  K^  dé- 
signent respectivement  les  valeurs  de  la  constante  diélectrique  ob- 
tenises  par  la  première  et  la  deuxième  méthode. 

Substaaces.  <K}.  K^.  ^K)' 

Éther(.) H'^''  ^'?^,  '•^^,! 

^  ^  I  4,^77  4,5i5  i,o5j 

Sulfure  de  carbone 2,56f  ^«Syi  1,004 

BeniÎTM 1,347  2,306  0,985   , 

Essence  de  térébenthine 2,187  ^i*^!  't®^ 

Pétrole '19S*  2)049  1,026 

Seule,  l'huile  de  colza  présente  une  exception  remarquable. 
Pour  ce  corps,  les  trois  méthodes  ont  fourni  des  valeurs  (K),  K^, 

K,  assez  écartées 

(K)  =  a,9a7, 
K;,  =«,56<, 
K,    =3,«o3. 


(')  Quincke,  Wied,  Ann.,  t.  XIX,  p.  700,  i883;  t.  XXVIII,  p.  Sag;  1886.  (loir 
Journal  de  Physique,  a'  série,  t.  m,  p.  97,  et  t.  VI,  p.  549.) 

(')  Conserré  longtemps  sur  de  la  ckaux  de  marbre  et  récemment  distillé. 
f/él1*cr  pwr  ordinaire  4oii«ie  de  graves  irrégalarités. 
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Uéther  qui  présente  la  plus  grande  constante  diélectrique 
(4,36o  en  moyenne)  possède  le  moindre  indice  de  réfraction 
(1,352).  II  est  d'ailleurs  impossible  d'attribuer  à  Féther  an  indice 
supérieur  à  a  pour  les  radiations  infra-rouges.  M.  Quincke  s'en 
est  assuré  par  des  expériences  directes.  La  loi  de  Maxwell, 
n  =  y/K,  n'est  donc  pas  acceptable. 

2.  Le  chloroforme  présente  une  double  réfraction  électrique  né- 
gative,  à  peu  près  égale  à  la  double  réfraction  positive  du  sulfure 
de  carbone.  C'est  le  corps  dont  la  double  réfraction  négative  est  la 
plus  grande.  E.  Bouty. 


A.  OBERBECK.  —  Ucber  die  electromolorischen  Krâfie  donner  Scbichten  und 
ihre  Beziehungen  zur  Molecularphysik  (Forces  électro motrices  de  couches 
minces;  leur  relation  à  la  physique  moléculaire);  Wied.  Ann.,  t.  XXXI,  p.  33;; 
1887. 

On  recouvre  une  lame  de  platine  d'un  dépôt  électroly tique  mince 
et  homogène,  et  l'on  cherche  à  partir  de  quelle  épaisseur  la  force 
électromotrice  du  couple  platine  recouvert  |  liquide  |  platine  se 
confond  avec  la  force  électroniotrice  du  couple  correspondant 
métal  I  liquide  |  platine.  Il  revient  au  même  de  déterminer  à  parlir 
de  quelle  épaisseur  de  métal  le  premier  de  ces  deux  couples  pré- 
sente une  force  électromotrice  invariable. 

Pour  évaluer  l'épaisseur  d'un  dépôt,  il  suffit  de  connaître  Tin- 
lensité  du  courant  qui  le  produit,  la  durée  de  son  passage  et  l\'^ 
qui  valent  du  métal  employé. 

Les  expériences  de  M.  Oberbeck  ont  porté  sur  le  zinc,  le  cad- 
mium et  le  cuivre.  Elles  ont  donné  en  moyenne,  pour  les  épaisseurs 
niinima  cherchées,  les  nombres  suivants  : 

m  m 

Zinc •;'.,55.io-* 

Cadmium i  ,73.  lo-* 

Cuivre o^yi .  lo** 

Ces  épaisseurs  sont  de  l'ordre  de  grandeur  du  millionième  de 
millimètre. 

On  peut  chercher  de  même  l'épaisseur  de  la  couche  d'hydrogène 
qui  donne  au  platine  une  polarisation  déterminée;  en  supposant 
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que  l'hydrogène  conserve  ta  densité  qu'il  possède  à  l'rlnt 
gazeux,  on  trouve  ainsi  : 

Polarisation 
en 
daniells.  Kpaisscur. 

mm 

o,5i 125. IO-* 

o,4'^ ô'iG.io"  • 

o,3C 3i3.io-« 

Ce  sont  des  nombres  du  même  ordre  de  grandeur  que  les  précé- 
dents. Si  Ton  supposait  l'hydrogène  à  Tétai  liquide*,  on  trouverait 
des  nombres  d'un  ordre  très  inférieur. 

11  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  recherches  tentées  dans  le  but 
de  fixer  la  grandeur  des  dislances  moléculaires  donnent  toujours 
des  valeurs  de  un  à  quelques  dix-millioniémcs  de  millimètre. 

On  doit  en  conclure  (\nune  couche  métallique  mince  se  com- 
porte, au  point  de  vue  de  la  production  des  forces  électromo- 
trices,  comme  le  ferait  une  couche  épaisse,  alors  même  que  celle 
couche  mince  ne  contienne  quun  petit  nombre  de  molécules 
superposées,  E.  Bout  y. 


A.  EBELING.  —  Ueber  die  elcclromolorischc  Kraft  einiger  Thcrmoelcmcnlc  ans 
Metallea  und  dcn  Lôsungen  ihrer  Salzc  (  Forces  électromotrices  thermoclec- 
triques  entre  quelques  métaux  et  les  dissolutions  de  leurs  sels);  Wied.  Ann  , 
t.  XXX,  p.  53o;  J887. 

Le  Tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  par  M.  Ebebng. 
P  est  le  poids  de  sel  pour  100  de  la  dissolution;  les  forces  électro- 
motrices. se  rapportent  à  ime  différence  de  température  de  9.0"  et 
sont  exprimées  en  fonction  de  la  force  électromotrice  d'un  élément 
au  calomel  ZnjZnCP — Hg-CI-|Hg.  Celle-ci  à  20"  vaut,  d'après 
Tauteur,  io54a.io^C.G.S  ou  1^ 'So543. 


y.  de  Phys.,  2*  série,  t.  Vlï.  (I)cccmhrc  i8n8.) 
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V.  Cu|CuSO*.  Cu|CuAz>0«.    ZnlZoSO'.  Zn|ZnAz*0«.  Za|ZnCI'. 

69 »  »                      »  »  o,ooS68 

60 u  »                     »•  M  o,oo8i3 

55 »  »»                      y  »  0,01001 

5o >»  »                      •>  »  0,01066 

4Î »  »                      »  »  0,01086 

40 •>  »                      »  w  0,01064 

35 »  0,01094                »  0,01474  0,01045 

3o »  0,01 i63  0,01 {66  0,01710  0,01018 

25 r  o, 01219  0,01484  0,02027  0,0099*3 

20 o,oi53o  0,01209  o,oi5i7  0,01629  0,00971 

rî o,oi36o  0,01109  o,oi5i4  0,01732  0,00951 

10 o,otioo  0,01137  0,0149s  0,02438  0,01029 

5 »  0,01 i3o  o, 01465  0,02238  0,01129 

Pour  le  cuivre  en  présence  de  l'azotate  de  cuivre,  la  force  ëlec- 
Irouiolrice  se  montre  très  peu  variable  avec  la  concentration  :  elle 
a  pour  valeur  moyenne  0,01 1  ja.  I-<a  même  valeur  convient  à  peu 
près  aux  dissolutions  étendues  de  sulfate  de  cuivre,  mais  non  aii\ 
plus  concentrées. 

Pour  le  zinc  amalgamé  et  le  sulfate  de  zinc  la  force  électro- 
motrice,  peu  variable  avec  la  concentration,  est  en  moyenne 
0,01490.  L'azotate  et  surtout  le  chlorure  de  zinc  fournissent  des 
valeurs  variant  largement  avec  la  concentration. 

M.  Ebeling  croit  remarquer  une  concordance  entre  les  valeurs 
d(»  la  concentration  qui,  pour  chaque  sel,  correspondent  au  maxi- 
muni  de  la  force  électromotrice  ihermoélectriqiie  mesurée  par  lui,  et 
de  la  résistance  mesurée  par  MM.  F.  Kohirausch,  Long  etFreund. 

Si  Ton  compare  les  résultats  de  M.  Ëbeling  avec  ceux  que  j'ai 
obtenus  en  1880  (*),  on  trouve  une  concordance  parfaite  pour  le 
cas  du  zinc  amalgamé  en  présence  du  sulfate  de  zinc.  Cette  con- 
cordance ne  se  maintient  pas  pour  les  autres  sels. 

Je  ferai  observer  à  ce  sujet  que,  d'après  la  disposition  employée 
par  M.  Ebeling,  l'altération  des  électrodes  au  contact  du  sel  a  pu 
jouer  dans  ses  expériences  un  rôle  qui  était  écarté  dans  les 
miennes  par  l'emploi  de  l'électromètre  de  Lippmann,  d'électrodes 
de  surfîicc  extrêmement  petite,  et  de  résistances  énormes  inter- 
calées dans  le  circuit.  E.  Bolty. 

(»)  HouTY,  Journal  de  Physiqvey  1"  5»érie,  t.  1\,  p.  '>î»<). 
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IL  VUOTO  GIMEVTO. 

T.  \XI  et  XXIT,  1887. 

A.  RIGHI.  —  Étude  sur  la  polarisation  rotatoire  magnétique,  t.  XXI,  p.  36. 

L'auteur,  en  confirmant  les  idées  de  M.  Gouy,  démontre  dans  ce 
Mémoire  que,  pour  rendre  compte  de  Texpérience  de  Fresnel  dé- 
signée sous  le  nom  i! expérience  du  biprisme,  il  n'est  pas  néces- 
saire d'admettre  l'hypothèse  de  la  double  réfraction  circulaire  :  il 
suffit  de  considérer  comme  un  fait  expérimental  la  rotation  que  le 
quartz  fait  subir  aux  vibrations.  M.  Righi  en  déduit  qu'il  n'existe 
aucune  preuve  de  la  double  réfraction  circulaire,  et  il  démontre 
mathématiquement  que,  même  en  faisant  varier  la  largeur  de  la 
fente  placée  devant  le  biprisme,  on  n'obtient  aucune  épreuve  de  la- 
dite hypothèse. 

L'auteur  s'est  proposé  de  démontrer  l'existence  des  deux  rayons 
circulaires  inverses  qui  traversent  les  corps  doués  de  pouvoir  rota- 
toire, avec  des  vitesses  différentes  ;  il  démontre  que  le  rayon  recti- 
ligne  réfracté  ou  réfléchi  doit  devenir  elliptique.  Il  calcule  cepen- 
dant que,  dans  les  deux  cas,  l'ellipse,  même  pour  le  quartz,  se 
rapproche  sensiblement  de  la  ligne  droite,  et  il  se  sert  alors  de  la 
rotation  de  la  lumière  transmise  par  une  lame  mince  de  fer,  placée 
dans  un  champ  magnétique,  rotation  qui,  selon  M.  Kundt,  est 
très  grande  relativement  à  l'épaisseur  de  la  lame.  Au  moyen  d'un 
polariscope  construit  par  l'auteur  avec  une  lame  de  mica,  il  trouva 
en  effet  que  la  lumière  transmise  par  le  fer  dans  le  champ  magné- 
tique est  elliptique;  le  rapport  des  longueurs  des  axes,  dans  une 
détermination  de  l'auteur,  fut  o,oo436.  Cette  expérience  semble 
donc,  sinon  démontrer,  du  moins  faire  retenir  comme  très  pro- 
bable le  fait  physique  de  la  double  réfraction  dans  les  corps  doués 
de  pouvoir  rotatoire  magnétique. 

Pour  ce  qui  regarde  la  forme  de  la  surface  de  l'onde,  l'auteur 
examine  les  travaux  de  M.  Cornu  et  de  M.  Fleischl.  M.  Cornu 
admet  qu'elle  est  formée  par  deux  sphères  et  que  cette  forme  est 
d'accord  avec  la  loi  de  Verdet,  ce  qui,  selon  M.  Righi,  ne  l'est 
qu'approximativem'ent.  M.  Fleischl  admet,  au  contraire,  que  la 
surface  d'onde  est  formée  par  deux  ellipsoïdes,  qui  se  coupent 
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suivant  une  circonférence,  et  que  la  loi  de  Verdet  conduit  à  une 
surface  formée  de  deux  sphères  et  n'est  qu'approchée.  Selon 
M.  Righi,  la  surface  d'onde  formée  par  deux  ellipsoïdes  satisfait 
rigoureusement  à  la  loi  de  Verdet.  Si  le  rayon  pénètre  normale- 
ment dans  une  surface  du  corps  oblique  à  la  direction  de  la  force 
magnétique,  les  deux  rayons  réfraclés  forment  des  angles  égaux 
avec  le  rayon  incident. 

L'auteur  a  fait,  de  même,  des  expériences  dans  le  cas  de  l'inci- 
dence oblique,  en  vérifiant  d'une  manière  satisfaisante  les  formules 
qu'il  établit. 

G.  J  VÉ.  —  Sur  la  variation  de  la  résistance  électrique  de  Tantimoine 
et  du  cobalt  dans  le  champ  magnétique,  t.  \XI,  p.  54- 

L'auteur  a  étudié  la  variation  de  résistance  électrique  de  l'anti- 
moine et  du  cobalt,  dans  un  champ  magnétique,  par  une  méthode 
très  analogue  à  celle  de  MM.  Matthiessen  et  Hockin.  L'antimoine 
a  donné  toujours  une  augmentation  de  résistance,  que  la  direction 
du  courant  soit  parallèle  ou  perpendiculaire  à  la  direction  des 
lignes  de  force;  dans  le  dernier  cas  elle  est  un  peu  plus  grande. 
Ses  résultats  ont  élé  confirmés  par  M.  Goldhammer.  Pour  le 
cobalt  on  a  obtenu  une  diminution  de  résistance  lorsque  la  direc- 
tion du  courant  est  perpendiculaire  à  la  direction  des  lignes  de 
force,  une  augmentation  lorsqu'elle  est  parallèle. 

A.  SANDRUCCI.  —  Considçrations  sur  les  chaleurs  spécifiques  en  relation  avec 
la  capacité  calorifique  absolue  et  la  vitesse  moléculaire,  t.  XXI,  p.  121. 

En  comparant  deux  équations  théoriques,  l'une  de  Dupré  et 
l'autre  de  M.  Zeuner,  l'auteur  déduit  que  dans  la  plupart  des 
liquides  le  travail  interne  correspondant  àim  échauflement  est  né- 
gatif, c'est-à-dire  que  ces  corps,  lorsqu'on  les  chauffe,  cèdent  de 
la  chaleur.  Un  tel  résultat  semble  étrange,  même  à  l'auteur. 

A.  ROITI.  —  Mesure  absolue  de  quelques  condensateurs,  t.  XXI,  p.  1.37. 

L'auteur  décrit  plusieurs  essais  faits  sur  des  condensateurs  fa- 
briqués en  Suisse.  Ces  essais  furent  exécutés-  sur  la  demande  du 
Comité  de  l'Exposition  universelle  d'Anvers  :  avec  ces  condensa- 
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leurs  l'auteur  mesure  la  capacité  relative  des  diverses  fractions,  la 
résistance  apparente  relative,  la  capacité  absolue,  par  la  mélhode 
de  MM.  J.-J.  Thomson  et  Glazebrook  et  par  une  autre  méthode 
imaginée  par  l'auteur;  et  enfin  les  variations  de  la  résistance 
apparente  avec  le  temps.  Les  mesures  faites  avec  la  mélhode  de 
MM.  Thomson  et  Glazebrook  présentent  un  léger  désaccord  avec 
les  mesures  exécutées  par  la  mélhode  de  Fauteur.  Il  explique  ces 
divergences  par  la  pénétration  des  charges  qui  duraient  respeclive- 
ment  —^  de  seconde  dans  la  première  méthode  et  -^  de  seconde 
dans  la  deuxième.  En  effet,  on  constata  que  la  résistance  appa- 
rente variait  avec  le  temps  d'une  manière  très  différente  dans  les 
condensateurs  à  examiner  et  dans  les  condensateurs  auxiliaires. 
L'auteur  conclut  de  ses  essais  que,  spécialement  eu  égard  à  leur 
prix  peu  élevé,  les  condensateurs  qu'il  a  examinés  peuvent  être 
utilement  employés. 

P.  CARDANI  et  J.  TOMASINJ.  —  Sur  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  surfonduc, 

t.  XXI,  p.  i85. 

Les  auteurs  ont  déterminé  la  chaleur  spécifique  de  Teau  sur- 
fondue à  des  températures  comprises  entre  —  6**  et  — 10°.  Us  ont 
employé  une  méthode  très  ingénieuse,  mais  malheureusement 
sujette  à  des  causes  d'erreurs  que  les  "auteurs  reconnaissent  el 
examinent  en  détail. 

Ils  ont  obtenules  valeurs  suivantes,  qu'ils  donnent  avec  réserve  : 

u  o 

Chaleur  spécifique  moyenne  entre  —   6,5-2  et  o. . ..  o  gSS 

»  »  »  »       —   8,09  et  o....  0,961 

»  M  )»  »       —   9,47  *il  <>•  •  •  •  o,96'2 

»  »  »  »      — 10,67  cl  o....  0,985 

11  y  aurait  un  minimum  dans  la  chaleur  spécifique  de  Teau  entre 
—  6**  et  G*'.  Les  auteurs  croient  que  l'existence  de  ce  minimum  ne 
peut  être  attribuée  aux  erreurs  inhérentes  à  leur  appareil. 

A.  RIGHI.  —  Sur  les  phénomènes  qui  se  produisent  par  U  superposition  de 
deux  réseaux  et  sur  quelques  applications  de  ces  phénomènes,  t.  XXl, 
p.  ao3. 

L'auteur  a  étudié  les  franges  produites  par  la  superposition  de 
deux  réseaux  dont  les  lignes  forment  entre  elles  un  petit  angle.  Il 
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<lonne  la  ihoorie  du  phénomène  et  décrit  des  expériences  nom- 
breuses et  détaillées  qui  la  vérifient. 

11  applique  Fétude  de  ces  franges  à  l'examen  de  la  perfection 
dune  vis  niieromélrique,  à  Télude  de  Tachromatisme  d'un  système 
optique,  et  à  la  mesure  des  déplacements  très  petits. 

V.  BATTELLI.  —  Sur  le  phénomène  Thomson,  t.  \XI,  p.  aaS,  et  t.  \XII,  p.  iS;. 
Sur  le  phénomène  Thomson  dans  le  plomb,  t.  XXI,  p.  25o. 

Par  une  méthode  expérimentale  analogue  à  celle  qui  a  été  em- 
ployée par  M.  Le  Roux,  mais  plus  précise,  l'auteur  a  exécuté  des 
recherches  sur  le  phénomène  de  Thomson.  Il  a  trouvé  que,  pour 
tous  les  métaux  essayés,  la  quantité  de  chaleur  transportée  électri- 
quement est  proportionnelle  à  Tintensilé  du  courant,  et  que,  ex- 
cepté pour  le  fer,  elle  est  proportionnelle  à  la  température  absolue. 
C>n  a  donc 

t  —  (iT  i\ 

i  est  l'intensité  du  courant;  T  la  température  absolue  et  a  un  coef- 
ficient constant.  Si  «est  exprimé  en  unités  C.G.S.,  et  e  en  petites 
calories,  on  a  pour  les  divers  métaux  les  valeurs  de  a  qui  suivent  : 

Cadmium a~        3,678x10-* 

Antimoine a~        7,081x10-' 

Bismuth a——    3,909x10-* 

Packfong a  -z  —   2,56o  x  lo-* 

Bismuth  de  E.  B a  ~      10,002  x  10-* 

G. -P.  GRIMALDI.  —  Sur  les  actions  thermomagnétiques  de  MM.  Ettingshausea 
et  Nernst,  t.  XXII,  p.  5. 

J'ai  démontré  dans  cette  Note  que  Vaction  thermomagnétique 
transversale  de  MM.  Ettingshausen  et  Nernst  ne  peut  pas  être 
confondue,  ainsi  que  l'ont  pensé  MM.  Goldhammer  et  Righi,  avec 
la  rotation  des  isothermes  découverte  par  MM.  Righi  et  Leduc 
dans  une  plaque  de  bismuth  |)lacée  dans  un  champ  magnétique 
normalement  aux  lignes  de  force. 

L'action  thermomagnétiqiie  longitudinale  est  un  fait  complexe 
dû  aux  variations  de  conductibilité  calorifique  et  de  pouvoir  ther- 
mo-électrique que  le  magnétisme  produit  dans  le  bismuth. 
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J.  MAGRINI.  —  Un  cas  paradoxal  d'induction  électrodynamique,  t.  XXII,  p.  4^- 

Il  résulterait  des  expériences  deMM.  Ayrlon,  Perry  et  de  M.  Bo- 
sanqiiet,  que  le  coefficient  d'induction  d'un  électro-aimant  recli- 
ligne  est  plus  grand  que  celui  d'un  électro-aimant  circulaire,  ce  qui 
est  contraire  à  la  théorie.  L'auteur  démontre  d'une  manière  évi- 
dente que  ce  phénomène  est  dû  au  magnétisme  résiduel,  qui  csl 
plus  petit  dans  le  premier  cas,  et  plus  grand  dans  le  deuxième. 

R.-J.  PITONE.  —  Sur  l'étal  électrique  induit  sur  un  disque  ou  sur  une  sphère 
métallique  en  rotation,- 1.  XXII,  p.  ^5. 

L'auteur  a  exécuté  des  expériences  beaucoup  plus  précises  et 
plus  étendues  que  celles  de  Matteucci,  et  en  a  obtenu  des  résultais 
qui  ne  confirment  pas  les  calculs  de  M.  Jochmann. 

A.  STEFANI.  —  Sur  plusieurs  expériences  sur  la  mesure  de  l'intensité  du  son; 

t.  XXII,  p.  97. 

L'auteur  a  fait  des  expériences  pour  déterminer  la  relation  qui 
existe  entre  l'intensité  du  son  rendu  par  une  lame  métallique  sur 
laquelle  on  fait  tomber  un  poids  et  la  force  vive  de  la  chute.  De 
ces  expériences  résulte  que  l'intensité  du  son  appréciée  à  l'oreille 
est  proportionnelle  à  l'amplitude  de  la  vibration  plutôt  qu'à  son 
carré.  Pour  les  détails  nous  devons  renvoyer  le  lecteur  au  Mémoire 
complet,  où  le  sujet  est  traité  d'une  manière  très  satisfaisante,  tant 
au  point  de  vue  mathématique  qu'au  point  de  vue  expérimental. 

L.  PALMIERI.  —  Sur  l'électricité  qui  se  montre  dans  la  formation  du  brouillard, 

t.  XXII,  p.  10. 

A  propos  de  plusieurs  expériences  de  M.  Firmin  Laroque,  t.  XXII,  p.  3^. 

Note  sur  le  développement  de  l'électricité  négative  produite  par  la  pluie  tombée 
sur  le  lieu  d'observation,  t.  XII,  p.  4o. 

Note  sur  les  conditions  nécessaires  pour  la  production  de  l'élcclricitc 
par  l'évaporation,  t.  XXII,  p.  -i^g. 

Dans  CCS  derniers  Mémoires  l'auteur  décrit  des  expériences  à 
l'appui  de  sa  théorie  sur  la  production  de  l'électricité  atmosphé- 
rique et  répond  à  des  critiques  dont  elles  ont  été  l'objet  à  l'é- 
tranger. 
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L.  PALMIERI.  —  Origine  des  variations  d'intensité  des  piles  sèches, 

t.  x\n,  317. 

L'auteur  démontre  les  avantages  que  Ton  a  à  bien  isoler  les 
piks  sèches,  en  évitant  le  contact  des  disques  a\ec  Tenveloppe  de 
verre.  G. -P.  Grimâldi. 


JOUBHAL  DE  Li  SOCIÉTÉ  PSTSIGO-GUMiaïïB  EUSSE. 
Tome  XIX,  1S87  (suite). 

A.    SOKOLOFF.  —   Recherches  expérimentales  sur  les  oscillations  électriques 
dans  les  liquides,  p.  191-227,  2^9-297  et  339-432. 

L'élude  des  Mémoires  de  Ilelmholtz,  Varley,  Herwig,  Collev, 
Blondlot,  Bartoli  et  Oberbeck,  sur  la  polarisation  galvanique  pro- 
duite par  des  forces  électromotrices  faibles,  a  conduit  Tauteur  à  la 
conclusion  que  cette  question  est  loin  d'être  résolue.  Le  seul  fait 
bien  constaté,  c'est  raccroissemenl  de  la  capacité  électrique  du 
voltamètre  pour  les  valeurs  croissantes  de  la  force  électromolrice 
du  courant  polarisant.  Ni  la  valeur  absolue  de  la  capacité  initiale 
de  polarisation,  ni  Tinfluence  des  dimensions  du  voltamètre,  ni 
celle  de  la  composition  chimique  du  liquide  et  des  métaux  dont  il 
est  constitué,  n'est  connue. 

En  discutant  le  phénomène  de  plus  près,  l'auteur  s'assure  que 
le  voltamètre  est  le  siège  d'au  moins  quatre  actions  secondaires, 
indépendantes  les  unes  des  autres,  notamment  :  1^  la  décomposi- 
tion temporaire  de  l'eau,  suivie  de  l'absorption  partielle  des  pro- 
duits par  le  platine;  2^  la  convection  et  l'absorption  des  gaz  pola- 
risés dans  la  masse  du  platine;  3°  la  formation  des  peroxydes  avec 
le  concours  de  Toxygène  de  l'air,  renfermé  dans  le  voltamètre; 
4"  la  convection  de  l'oxygène  neutre  de  la  cathode  à  l'anode.  Tous 
ces  phénomènes  peuvent  se  prolonger  indéfiniment  et  l'absorption 
positive  ou  négative  d'électricité  dont  ils  sont  la  cause  s'ajoute  à 
celle  qui  constitue  pour  les  conditions  de  l'expérience  la  capacité 
de  polarisation  proprement  dite.  C'est  la  capacité  du  voltamètre, 
C,   c'est-à-dire  la  quantité  d'électricité  q  qu'il  faut  lui  commu- 
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niquer  pour  le  charger  à  un  potentiel  e,  égal  à  l'unité,  ou,  plus  ex- 
pressément, C=  -T^»  que  l'on  observe,  et  c'est  la  capacité  de  pola- 
risation proprement  dite  que  l'on  cherche. 

La  quantité  d'électricité  absorbée  par  les  actions  secondaires 
du  voltamètre  étant  une  fonction  du  temps,  il  est  évident  qu'en 
cherchant  à  diminuer  leur  intensité  et  en  réduisant  la  durée  de  la 
charge,  on  s'approche  d'autant  plus  d'une  capacité  limite  du  volta- 
mètre que  l'on  peut  considérer  comme  identique  à  la  capacité  de 
polarisation  cherchée.  C'est  aux  oscillations  électriques,  si  bien 
étudiées  par  M.  Schiller,  et  au  pendule  interrupteur  de  Helmholtz, 
comme  moyen  de  les  reproduire  et  de  les  étudier,  que  l'auteur  a 
eu  recours  pour  réaliser  son  idée. 

Les  résultats  obtenus  ont  confirmé  la  supposition  de  l'auteur 
que,  contrairement  à  l'opinion  généralement  admise,  la  capacité 
du  voltamètre  à  électrodes  en  platine  est  une  fonction  de  la  durée 
et  du  mode  de  sa  charge,  quelle  que  soit  la  nature  chimique  de 
l'électrolyte.  Quand  la  durée  de  la  charge  croît,  la  capacité  aug- 
mente toujours,  vite  au  début,  et  de  plus  en  plus  lenlcmeni  dans 
la  suite.  L'intensité  de  la  force  électromotrice  de  polarisation, 
ainsi  que  son  signe,  ont  une  grande  influence  sur  la  capacité  du 
voltamètre.  La  capacité  croît  plus  que  proportionnellement  à  la 
force  électromotrice;  mais  à  la  limite  inférieure  elle  tend  à  de- 
venir indépendante  du  signe  et  de  l'intensité  de  cette  force, 
quoique  sa  valeur  reste  variable  et  dépendante  de  la  durée  et  du 
mode  de  charge  ainsi  que  de  la  composition  chimique  du  liquide. 
L'auteur  est  parvenu  à  diminuer  la  durée  de  la  charge  jusqu'à 
j-j^ôô  ^®  seconde  et  à  réduire  la  valeur  absolue  de  la  capacité  corres- 
pondante du  voltamètre  à  H^SO*  à  o™*'''^"^,oa7  pour  i™«»'ï,  valeur 
que  l'on  peut  considérer  provisoirement  comme  une  limite  supé- 
rieure, peu  exacte,  de  la  capacité  de  polarisation.  La  vraie  valeur 
de  cette  quantité  doit  être  beaucoup  moindre,  car  la  présence  de 
l'hydrogène  et  de  l'oxygène  sur  les  électrodes,  même  en  quantité 
excessivement  faible,  augmente  notablement  la  capacité  du  volta- 
mètre. Un  voltamètre  à  électrodes  en  or  se  comporte  de  même, 
mais  la  valeur  absolue  de  sa  capacité  minima  a  été  trouvée  à  peu 
près  deux  fois  plus  grande  que  pour  le  platine. 
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D.  LATSCHINOFF.  —  Sur  une  nouvelle  maaière  d'opérer  le  calibrage 
d'un  galyanomèlre  à  Taide  du  voltamètre,  p.  227-233. 

La  quanlitéde  diverses  matières  voltamétriques  décomposées  par 
un  courant  de  i  ampère  pendant  une  minute  étant  connue,  Tauteur 
calcule  le  temps  nécessaire  pour  qu'un  tel  courant  produise  i^"^ 
de  cuivre  ou  10"  d'hydrogène.  Si  Ton  fait  agir  un  courant  quel- 
conque sur  le  voltamètre  pendant  ce  laps  de  temps,  le  nombre  de 
grammes  de  cuivre  déposé  ou  de  dizaines  de  centimètres  cubes 
d'hydrogène  produit  donnera  Tintensité  de  ce  courant,  en  am- 
pères, sans  aucun  calcul. 

J.  BORGMAN.  —  Expériences  sur  la  propagation  du  courant  électrique  dans  Pair 
(suite,  voir  Journ.  de  Phys.j  t.  II,  p.  224),  p.  178,  237-334. 

L'auteur  commence  par  la  discussion  du  Mémoire  de  MM.  v. 
Obermayer  et  Ritter,  v.  Pichler  Sur  la  décharge  de  l*électricilé 
de  haute  tension  par  les  pointes,  publié  dans  les  Wiener  Be- 
richte  de  1886.  Ces  physiciens  ont  opéré  dans  des  conditions  sem- 
blables à  celles  des  expériences  de  M.  Borgman;  ils  ont  mesuré  à 
l'aide  du  galvanomètre  le  courant  de  décharge  continue  de  huit 
grandes  bouteilles  de  Leyde,  combinées  en  cascade  et  alimentées 
par  des  machines  éleclrophoriques.  La  décharge  a  eu  lieu  entre 
une  plaque  ou  une  toile  métallique  et  quelques  pointes,  à  une  dis- 
tance variant  de  o",oi  à  o",4o.  Les  résultats,  conformes  en 
somme  à  ceux  de  M.  Borgman,  en  diffèrent  dans  le  cas  sui- 
vant :  à  courant  constant,  le  potentiel  des  pointes  a  été  trouvé 
moindre  quand  elles  sont  chargées  d'électricité  positive  que  pour 
la  charge  négative. 

En  outre,  l'observation  de  la  vitesse  du  vent  électrique  causé 
par  la  décharge  montra  que  cette  vitesse  croît  presque  propor- 
tionnellement à  l'intensité  du  courant. 

M.  Blondiot  a  aussi  constaté  (*)  que  l'air  commence  à  conduire 
l'électricité  seulement  à  la  température  du  rouge,  et  que  les  élec- 
trodes ne  présentent  aucune  polarisation  pendant  le  passage  de  ce 


(*)  Voir  Journ,  de  Phys.y  p.  109;  1887. 
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courant,  qui  ne  suit  pas  la  loi  de  Ohm.  Ces  deux  observations 
donnant  une  grande  probabilité  à  la  supposition  que  le  courant 
qui  passe  par  Pair  à  la  température  ordinaire  est  simplement  un 
courant  de  convection,  Fauteur  discute  longuement  cette  suppo- 
sition et  trouve  plus  probable  l'hypothèse  connue  d'Edlund,  basée 
sur  l'existence  de  la  conductilité  des  gaz  et  d'une  sorte  de  polari- 
sation des  électrodes. 

Les  expériences  nouvelles  de  M.  Borgman  se  sont  portées  en 
premier  lieu  sur  la  différence  de  potentiels  nécessaire  pour  pro- 
duire le  même  courant  à  l'aide  d'une  flamme  anode  ou  d'une 
flamme  cathode,  et  ont  démontré  indubitablement  qu'elle  est  plus 
grande  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second,  contrairement  au 
résultat  de  MM.  Obermayer  et  Pichler.  Le  potentiel  a  été  mesuré 
par  un  électromètre  à  longue  échelle  de  Thomson.  La  machine 
Voss-Toppler  a  été  mise  en  mouvement  uniforme  par  une  petite 
machine  Gramme,  alimentée  par  quelques  éléments  Daniell;  une 
des  électrodes  de  la  machine  Voss  communiquait  au  sol  et  l'autre 
était  reliée  par  un  câble  isolé  avec  un  galvanomètre  Wiedemann, 
placé  dans  une  chambre  voisine.  L'autre  bout  du  fil  galvanomé- 
trique  était  relié  à  un  brûleur  Bunsen  isolé  ;  la  flamme  d'une  lampe 
à  alcool,  placée  toujours  à  la  même  hauteur  que  le  brûleur,  mais 
à  des  distances  variables,  formait  le  point  de  dérivation  du  circuit 
d'un  deuxième  galvanomètre,  relié  au  sol.  Cet  arrangement  d'ap- 
pareils a  donné  la  possibilité  de  constater  les  faits  suivants  : 

Le  rapport  des  intensités  des  courants  des  deux  galvanomètres 
reste  constant  quand  on  change  la  valeur  du  courant  principal,  son 
sens  ou  la  distance  de  la  lampe  au  brûleur,  mais  l'intensité  de 
chacun  de  ces  courants  change  à  peu  près  en  raison  inverse  du 
carré  de  cette  distance. 

Si  l'on  recouvre  la  lampe  à  alcool  d'un  cylindre  en  toile  métal- 
lique non  isolé,  le  courant  est  affaibli  notablement;  mais  cet  affai- 
blissement est  le  même  pour  une  toile  à  mailles  serrées  ou  larges. 

A  l'aide  de  deux  petites  flammes,  reliées  aux  deux  bouts  du  fil 
du  deuxième  galvanomètre,  on  pouvait  rechercher  facilement  les 
lieux  d'égal  potentiel  dans  l'espace  entre  la  flamme  du  brûleur 
Bunsen  et  celle  de  la  lampe  à  alcool  communiquant  pour  celte 
fois  directement  à  la  terre,  et  constater  qu'il  ne  se  déplace  point 
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si  Ton  change  le  sens  du  courant.  Mais  tout  change  si  la  flamme 
de  la  lampe  à  alcool  est  éteinte.  Au-dessus  du  plan  horizontal  con- 
tenant les  deux  flammes,  le  potentiel  change  moins  pour  un  même 
déplacement  vertical  qu'au-dessus. 

P.  SOMOFF.  —  Sur  le  degré  de  liberté  du  mouvemeal  d'un  circuit  cinématique, 

p.  443-477. 

M.  Reuleaux  a  posé,  dans  son  Ouvrage  capital  la  Cinématique 
théorique,  le  vrai  principe  de  la  classification  naturelle  des  mé- 
canismes, en  considérant  comme  base  un  système  de  corps  solides, 
le  circuit  ou  chaîne  cinématique,  liés  entre  eux  de  manière  à 
laisser  à  chaque  membre  un  ou  plusieurs  degrés  de  liberté  du 
mouvement.  Le  degré  de  liberté  du  mouvement  est  le  nombre  de 
paramètres  déterminant  chaque  déplacement  du  système.  Pour 
qu'un  circuit  cinématique  puisse  servir  de  mécanisme,  chaque 
point  de  ce  système  doit  décrire  une  trajectoire  définie  quand  un 
de  ses  membres  est  fixé  invariablement,  c^est-à-dire  qu'aucun  de 
ses  membres  ne  peut  posséder  plus  de  i**  de  liberté. 

M.  Reuleaux  et  ses  conlinuateurs  n*ont  pas  réussi  à  formuler 
nettement  le  critérium  général  auquel  on  peut  juger  si  un  circuit 
cinématique  quelconque  est  un  mécanisme  ou  non.  Ce  n'est  qu'à 
l'aide  de  raisonnements  divers  et  souvent  compliqués  qu'ils  arrivent 
au  but  dans  chaque  cas  particidier. 

L'auteur  a  trouvé  ce  critérium  en  cherchant  à  déterminer  les 
degrés  de  liberté  de  chaque  membre  d'un  circuit  cinématique, 
ainsi  que  de  tout  le  système  dans  son  ensemble.  Par  exemple,  un 
circuit  cinématique  simple  et  complet  sera,  d'après  lui,  un  méca- 
nisme, si  le  nombre  de  ses  membres  surpasse  d'une  unité  le  degré 
de  liberté  du  mouvement  de  chacun  de  ses  membres,  pris  isolé- 
ment. La  règle  devient  plus  compliquée  si  le  degré  de  liberté  de 
tous  les  membres  n'est  pas  l'unité,  mais  si  quelques-uns  d'eux 
possèdent  un  excès  en  comparaison  des  autres.  Dans  ce  cas  le 
circuit  est  un  mécanisme  quand  le  nombre  de  ses  membres  est 
égal  au  degré  de  liberté  de  chaque  membre  pris  séparément,  aug- 
menté d'une  unité  et  diminué  de  la  somme  de  tous  les  excès. 
Après  avoir  discuté  le  problème  général,  l'auteur  applique  sa  so- 
lution à  plusieurs  cas  particuliers. 


STREINTZ.  -  VOLTAMÈTRE.  SgS 

W.  ROSENBERG.  —  Expériences  pour  démontrer  l'influence  de  l'angle  d'incidcncr 
de  la  lumière  sur  la  couleur  des  corps»  p.  477-4^1* 

A  rincidence  rasante  tout  corps  poli  paraît  blanc  et  toute  sur- 
face dépolie  paraît  noire,  parce  que  la  lumière  est  réfléchie  sans 
avoir  pénétré  la  surface.  Le  contraste  seul  suffit  pour  tromper 
notre  jugement. 

Pour  démontrer  ces  faits  connus,  l'auteur  colle  à  l'intérieur  d'un 
tube  de  carton,  de  o™,5o  de  long  et  de  o°,o3  à  o°*,  o4  de  diamètre, 
du  papier  de  diverses  couleurs.  Par  exemple,  la  moitié  du  tube  re- 
couverte de  papier  noir  luisant  paraît  blanche  en  comparaison  de 
la  moitié  recouverte  de  papier  blanc  mat. 

Un  deuxième  appareil  consiste  en  un  tube  et  une  planchette 
réunie  avec  lui  à  la  manière  du  miroir  d'un  appareil  polarisant. 

La  planchette  recouverte  de  papier  blanc  mat  paraît  noire, 
si  elle  est  éclairée  par  la  lumière  d'une  lampe,  à  l'incidence  ra- 
sante, en  dépit  d'une  assez  forte  lumière  difluse.  La  couleur 
propre  du  papier  apparaît  si  l'on  intercepte  les  rayons  directs  de 
la  lampe.  W,  Lermaktoff. 


F.  STREINTZ.  —  Ueber  die  Electromolorische  Gegenkraft  des  Aluminiumvolta- 
meters  (Force  contre-électromotrice  du  voltamètre  à  aluminium);  Wied, 
Ann,,  l.  XXXIV,  p.  781;  1888. 

Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  dans  un  voltamètre  à  lames 
d'aluminium,  on  remarque  que  la  polarisation  de  l'anode  peut 
monter  jusqu'à  17  volts  et  au  delà  et  que  cette  polarisation 
diminue  très  brusquement  quand  on  supprime  le  courant  polari- 
sant. Dans  ces  conditions  l'anode  se  couvre  d'une  couche  très 
mince  d'oxyde  mauvais  conducteur;  on  est  donc  conduit  à  penser 
qu'on  a  affaire  à  un  condensateur  formé  par  l'anode,  la  couche 
d'oxyde  et  le  liquide  électrolytique.  Si  ensuite  on  réunit  l'anode 
à  la  terre  par  l'intermédiaire  d'un  galvanomètre,  on  observe  une 
déviation  brusque,  correspondant  à  une  polarisation  diélectrique, 
et  une  déviation  qui  diminue  peu  à  peu  et  correspond  à  la  polari- 
sation électrolytique. 
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On  peut  se  demander  si  les  autres  métaux  ne  se  comportent 
pas  comme  Taluminium  :  on  sait,  en  eflet,  que  la  diminution 
brusque  de  polarisation  qui  suit  l'ouverture  du  courant  polarisant 
rappelle  la  décharge  d'un  condensateur;  la  couche  isolante  pour  les 
métaux  non  attaqués,  tels  que  le  platine,  serait  formée  par  l'enve- 
loppe gazeuse.  Les  expériences  de  M.  Fromme  (  *  )  confirment  cette 
opinioD.  II  constate  en  eflet  que  la  polarisation  d'une  anode  de  pla- 
tine dans  Pacide  sulfurique  étendu  peut  s'élever  au  delà  de  4^^^^3; 
lorsqu'on  diminue  sa  surface,  la  cathode  ne  présente  rien  de 
semblable.  Dans  ce  cas,  la  plaque  se  recouvre  d'une  couche  de 
gaz  d'autant  plus  épaisse  que  sa  surface  est  plus  petite  et  le  plus 
lourd  des  ions  reste  plus  fortement  adhérent  que  l'autre. 

Il  serait  utile,  pour  confirmer  cette  hypothèse,  d'étudier  la  pola- 
risation produite  par  différents  gaz  et  sa  variation  après  l'ouverture 
du  courant  polarisant. 

M.  Ducretet  avait  déjà  signalé  cette  grande  résistance  d'un  vol- 
tamètre à  anode  d'aluminium  et  indiqué  quelques  applications 
possibles  (*).  C.  Daguehet. 
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Nibdmann  (H.).  —  Elasticité  de  la  ba- 
rytine,  VII,  270. 
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79- 
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Mécanique  et  Pesanteur. 

UxiTKS.  —  Pfaundler.  Définilion  d'un  système  de  mesures,  VIÎ,  ^97  . 

Pesanteur,  gravitation.  —  Dejforges.  latensité  de  la  pesanteur,  Vil,  289,  347, 
455.  —  Gouy  et  Ctiapron.  Pesanteur  et  dissolutions,  VII,  32 1.  — ,  Duhem.  Id., 
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Hydrodynamique.  —  Bezold.  Liquides  tournants,  VI,  497-  —  Mestchersky. 
Pression  exercée  par  un  courant  liquide,  VII,  23o.  —  Joukowsky.  Théoçie  hydro- 
dynamique du  frottement,  VII,  324.  —  Buchanan,  Distribution  des  vitesses  mo- 
léculaires dans  une  masse  fluide,  VII,  214.  —  /?•  Helmholtz.  Phénomènes  pro- 
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jectile, VII,  joo. 

Actions  moléculaires.  —   Phénomènes  physico-chimiques. 
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stantes capillaires,  VII,  80.  —  Stefan.  Capillarité  et  vaporisation,  VII,  87.  — 
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Combinaison.  —  Pellat.  Réactions  endothermiques,  VII,  279.  —  Bardsky.  Dé- 
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Theumométrie.  —  Guillaume.  Thermomètre  à  mercure,  VIÏ,  4 19-  —  Caillelet 
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rcux  et  carbonique,  VII,  SGg.  —  Tamman.  Influence  d'impuretés  sur  les  tensions 
de  vapeur,  Vil,  209.  —  Schulze.  Hemarques  sur  la  méthode  de  MUller-Erzbacli, 
VU,  bii.  —  Stefan.  Capillarité  et  vaporisation,  VII,  87. 
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drews. Id.f  VII,  168.  —  Cailletet  et  Colardeau.  Mélanges  réfrigérants,  VII,  419- 
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—  Kraiewitsch.  Formule  de  Van  der  Waals,  VII,  271. 
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23o.  —  Sousloff.  Résistance  du  milieu  déduite  de  la  théorie  cinétique,  VII,  219. 
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jection, VII,  265;  expérience  de  cours,  VII,  271.  —  Bosenberg.  Appareil,  VII,  222. 
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Michelson  et  Morley.  Mouvement  relatif  de  la  Terre  et  de  l'cther,  VU,  444- 

Indices  de  réfraction.  —  Banisay.  Méthode,  Vil,  263.  —  Meyer.  Indices  de  la 
glace,  VII,  i32.  —  Kundt.  Indices  des  métaux,  VII,  256.  —  Bezold.  Décomposi- 
tion de  la  lumière  blanche,  VII,  l\^Ç>.  —  Ketteler.  Constance  du  pouvoir  réfrin- 
gent, VII,  i3o;  formules  de  dispersion,  ibid.;  dispersion  du  sel  gemme,  VII,  i3i. 
—  Winkelmann.  Dispersion  anomale  des  vapeurs  incandescentes,  VII,  i3j. 

Photométrie.  —  Chwolson.  Études  photométriques,  VII,  229. 

Émission.  —  Simon.  Expérience  de  cours.  Vil,  79.  —  Weber.  Émission  des  so- 
lides incandescents,  VII,  499-  —  Violle.  Énergies  du  platine  et  de  l'argent,  VII, 
193.  —  Bosemberg.  Couleurs  des  corps,  VII,  695. 

Absorption,  diffusion,  etc.  —  Butchins.  Instrument  de  mesure,  VII,  548.  — 
Godard.  Surface  de  didusion,  VII,  \3J. 
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AcTiNiSME.—  Pringsheim,  Chlore  et  hydrogène,  VII,  lai*  —  Carey  £ea.  Chlo- 
rures d'argent,  Vil,  5^5. 

Interférences,  diffraction.  —  Branly.  Miroirs  de  Fresoel,  VII,  6g.  —  Mi- 
chelson  et  Morley.  Étalon  de  longueur  et  lumière  du  sodium,  VU,  443*  —  P*^^' 
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de  Talbot,  VII,  60.  —  Righi.  Superposition  des  rtJseaux,  VII,  587.  —  Mcucart. 
Trois  miroirs  de  Fresnel,  VII,  i83. 

Polarisation,  double  réfraction,  réflexion.—  ''fb//«.  Polarisation  par  émis- 
sion, VII,  195.  —  Goldhammer.  Théorie  de  la  propagation  de  la  lumière  dans  les 
cristaux,  VII,  226.  —  Afascart.  Expérience  des  trois  miroirs,  VII,  i83.  —  Wiener. 
Kéflexion  métallique,  VII,  212. 

Polarisation  rotatoire.  —  H'oulf,  Méthode,  VII,  220;  théorie,  VII,  272.  — 
Gernez.  Acide  tartrique  et  molybdate  d^ammoniaque,  VII,  110;  tungstates,  VII, 

3^)5. 

Cristallographie  optique.  —  Bamsay.  Absorption  de  la  lumière  par  Tépidole, 
VII,  270.  —  Du/et,  Gypse  de  Montmartre,  VII,  286. 

Applications.  —  Leroy  et  Dubois.  Ophtaimomctre,  VII,  564.  —  Gernez,  Acide 
tartrique,  VII,  110;  tungstates,  VII,  365. 


Électricité  et  magnétisme. 

Sources  d'électricité.  —   Gouy.  ConUct,  VII,  2o5.  —  Exner.  id,  VII,  449- 

—  Hallwaclis.  Id.,  VII,  449.  —  Pellat.  Expériences  de  Moscr  etMiesler,  VII,  557. 

—  Elster  et  GeiteL  Frottement  des  gouttelettes,  Vil,  45o.  —  Hankel.  Polarisation 
du  cristal  de  roche,  VII,  ^bo.  —  Siljestrôm.  Courants  électriques  par  la  pres- 
sion, VII,  264.  —  Bighi,  Phénomènes  produits  par  les  radiations,  VII,  i53. 

Conductibilité  métallique.  —  Borgmann.  Courants  dérivés,  VII,  218.  — Slou- 
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Phénomènes  thermo-élkctriques  et  ÉLEciROTHEUMiQrES.  —  Bachmetieff. 
Thermoélectricité,  VII,  218.  —  Ebeling.  Id.,  VII,  583.  —  Duhem.  Phénomène  de 
Pellier,  Vil,  387.  —  Skobelitzine  et  Zizerling.  Phénomène  de  Peltier  à  difTérentes 
températures,  VII,  275.  —  Battelli.  Phénomène  de  Thomson,  VII,  588. 

Électrolyse,  polarisation.  J/aldane  Gee  ei  Nolden.  Électrolyse,  VII,  263. — 
Gubkin.  Précipitation  électrolytique  d'un  métal  à  la  surface  d'une  dissolution 
saline,  VII,  45i.  —  Streintz.  Polarisation,  VII,  4^3-  —  JVeyre/ieuf.  Courants  in- 
duits et  voltamètre  à  aluminium,  VII,  25o.  —  Oberbeck.  Couches  minces,  VII,  582. 

Conductibilité  électrique  des  électrolytes.  —  Foussereau.  Pression  et  chlo- 
rures, VII,  25  ;  décompositions  réversibles,  VII,  3o;  hyposulfiles,  VII,  55 1.  —  Bouty. 
Sels  anomaux,  VII,  3o6;  mélanges,  VII,  3ii;  acide  azotique,  VII,  526.  —  Bock. 
Combinaisons  <Iu  potassium,   VII,  82.  —   Crompton.  Acide  sulfurique,  VII,  127. 
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—  Ostwald.  Loi  de  Kohlrausch,  VII,   170.   —    Walden.  Grandeur   moléculaire 
des.  sels,  VII,  176.  —  Arrhenius.  Dissociation,  VII,  178. 
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